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12 72 Natur alem conferibere 4И- MagiaNa- 

Emus mibi est, benevole Lector у è tie 
4 || Doctiffimi, totog, orbe notifi mi ый 
nar Kirchert Libris, qua typo excufis, 
SHRINE ЧӨ, colletfam ; ato; ex omnibus cins- 
demeAdverfarts ac Schediasmatit, que penes mes 
funt ; nec non ex alijs probatorum Autorum monu- 
mentis , nosirisq, inventis fide fumma, parig, ftudio 
concinnatam у proprusg, €9 aliorum experimentis 
Даййат; ДИ) inquam Magiam Naturalem,cuius 
in Cas 
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in Catalogo Librorum posthac a pradittoDoctifimo 
"Auctore edendorum Magnetica Arti denuo hic Ro- 
ma nuper edita appofito feci mentionem. Spartams 
banc ab ipfo Autore тірі commi fam pra «alij ајит- 
pfexcolendam , quoniam praterquam quod omnium 
ab ipfo conferiptorum librorum, fen pralo commiffora, 
fen in eAdver[aria contectorum, copiam habeo, quo- 
tidiana eiusdem utor confuetudine, utpote inre litte- 
raria г [ocius ; cuins proinde fententiam aut minus 
intellectam, aut brevius fubinde explicatam,exquire- 
re nullo negotio pofum, Opus erit ingens ,multig, la- 
boris ac fiudij, nec minus recondita verum cum natu- 
valium, tum arte factarumrefertum|cientia, Habe- 
bis into varia, curio[a , exotica admirandorum effe- 
uum pectaculasreconditaramaue inventionum mi- 
racula, 69 qua merito à cenfebuntur magica; ab omni 
tamen impoštura EF illicita artis ІР ulpicione айела, | 
Habebis Машат Жы: at поп vulgarem: 
Habebis Geometricamy at paucis perviam: Flabebis 
Astronomicamsat penitus ав щат. ]nvenies Ma- 
giam Magneticam , Gnomonicam , Staticam › Opti- 
€am,DioptricamyGatoptricam,Hydraulicam,Pnev- 
maticam, 


“AD LECTOREM, 3 
maticam/Pyrobolicam,Harmonica,Pbonocamptica 
Anacaptica, Anaclasticam Phy yfiognomica,Mecha- 
mcam, Sympathicam,Steganologicam, Cryptographi- 
cam, Drvinatoriam , Cabalicam, Hierog lyphicams 
j Saba БӨЛІ” 1 eodem Opere [ecreta Ani- 
malum, Herbarum, Plantarum „Lapidum, aliarum- 
quererum per variam attivorum cum paffivis appli- 
cationem virtutum occultarum сотвтапонет Хан. 
turn €F wees connubium »Paranympha Experientia 
Ағат aliquam i in fne huir Operis invenies, 

© womam vero Opus, ut dixi, vasiumeritnul- 
tig, laboris ac fludi › nec nift fubcifivis horis guas 
ordinariis occupationibus febtrahere licebit , perfici- 
cendum opera pretium me facturum ,gratumaue Rei- 
pablica Litter aria existimavi ffqua paulatim elabo- 
rafem, per partes protruderem. Ab Hydranlicts i it~ 
tur atque Pnevmaticis initium [итеге decrevi „724, 
nontammea, quam aliorum voluntate, ` Scribendi 
occafiohac fuit, Ext in fupradsctiDoctrffimi АибЮт murum 
с ео fane celeberrimo sfrequentatifi moque (quod ian Je Н 
brevi typis evulgabimus ) поп exigua НуағанИсаүй | 
ac Pnevmaticarum Machinarumcopia,quas fem- 

2 ma 


Divito O- 
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4 | PRELOQVIVM 
ma animi voluptate редят atque mirantur ij, qui 
ex omnibut Urbis 65 Orbis partibus ad ipfum vifen- 
dum accurrunt Viri Principes ac Litterati, avidé- 
que [cire defiderant, 69 Machinarum constructa- 
rum rationes ES machinalium motionumcanfas Ho- 
rum defiderio vt fatisfacerem, omnium diti Миреј 
Machinarumfabricam €5 quali anatomiam edoce- 
re, aut alicubi jam ab ipo Auctore edockam enarrare, | 
brevi opufculo aggrefus fum. Qupd dum faciebam, 
tam multaejusde argumenti animo calamóg; occur- 
rebant, gua alibi videram, legeram, excogitaverams 
ipfe, mec vulgaria; nec injucunda , vt difficilius mihi 
fuerit ‘[iSteresquam pro fequi inceptum curfum nec mi- 
nor in non feribendo, quam in [cribendo labor. r fabeun- 
dus упийодие plura fuerunt omittenda, quam, char- 
tecommitienda, vi fumptibus 69 tempori parceretur. 


22 Orznrs Divisio, 


C omeverd cut ia alia fcientia em artibus, itain Hydrauli- 
cis atque Расутайси, vel maxim Praxis (e Theoria 
conjunttionem itaambiant, vt wna fi alteram deflituat meri- 
1à viraque cadat; 0 uec fola Praxi [йат fine Theoria obtine- 
at exiftimationem, uec fine Praxi fola Jham Theoria; urramgs 
coninngendam putavi. з prefertum йт win cvllum id Байет 


Јазга videam, inquemecnm perfpicies , Letfor , frevolvess 


AD LECTOREM. E 
quotquot de Aquaticts ac Spiritalibus quoquo modo trattarnt | 
Auttores, quorum Elencbum poflea dabimus, “Ретфиеетт. | 
nudam duntaxat tradunt Praxin, nomperferipts y acneinds- 
сащ quidem operandi principijs feu fundamentis, quevel igno- 
rarunt ipfi , velalysinviderunt : quà fit, vt айу fepe errands 
praebeant occafionem,¢oip/i по rarò pudendos committant erro- 
res, veltunt etiam , cum aliorumerrores detegere atáue corri- 
gere prafumptuofius апетат. In duas igitur partes Opus to- 
zum dryidimus. In prima tbeoriam damus ай. omnis generis 
Machinas Hydraulicas , Pnevimaticat , e? Mixtas ex Viri- 
que conftrucndas facilitate fummå succes imfalhluli, * In fè- 
cunda fabricam docemus 5 69 praxim exhibemus innumera- 
rum Machimarum > few purè Hydraulicarum. у и pure 
Puevmaticarum , few Нуйго-рибутайсатит , Босе, ex v- 
trisqueMixtarum yex traditis priacipijs confiru&iarum , con- 

firuendarumyè , ad hortorum delicias , domorumque vtilita- 
£es,commoditates, ornamenta, virorum prefertim Principum, 
ui magis oculorum inde , animig ue obleéLamentum , quam vet 
familiaris que flum ex[petlant. — SNecoculos tautum modo pa- 
feere fatagimus 5 auribus etiam [йа paramus delinimenta , ua. 
riaque Organa atque ufirumenta automata , «э amtophona, 
50 aquarum lap[u , aérisque allapfu , in motum ac fonum con- 

citamus „поп minors facilitate, quam arte. Et QUONIAM it- moras per. 

credibilia efl bodie, fi unquam alias, пепо ап manuum , an Ye- endi =й 

70 ingeniorum pruritus motum quem yocant perpetuum диета сн ПА 
zot modss ac wijs no pauci baldenus quefrverunt fed fraftra, per- 
enii quietis potins quam топот Arcbitettiyreapfe exhibendi, 
| ed 3 e Mun- 


6 - РЕЖГООМУМ. 
“19 Mundo iam dudum eus exefluanti defiderto obtrudendi; 
multiqueputant „пот alijs facilis Machims quam hydrault- 
ағат opus deduci id poljese conum collegi refutaviáue , Quota 
quot widere audire; legere potus aliorum artificia , quicdinre 
Je aliquid praflitiffe putarunt , aut praftare poffe fibiperfuafe - 
unt ycut аза аба Conatus vanitate , curiofus Leétorjudi- 
cium ferre dealijs queat tà тир vano labore fibstemperet, 
Tres agitur Glaffes babelst Pars fecunda Operis. 


co OPERIS ІМ5СЕІРТІО. 
СД Echamcam porrd Еуйгаийсо-рпеутансат vocamus 
4 hoc Opuses Machinas Hydro риеутайсат feuHydran- 
licö-pnevmatices , quas in eodem. producimus , appellamus , 
quod plereque tales fint ,talumque tradantur in prima Operis 
parte principia acvegula s H Iydraulico-puevinaticas › Inquam, 
quaft dicas y Aquatico-Spiritales ,boce[laqua 69 fpiritu fema£ve 
Mer саита. Aquatica etenim Machine , bauriendy è profun- 
израз с Jo deducendss per planitiem y educendta in altum per fifiulas ac 
SU hibos (оле Gracr appellant ) aquis excogitata , triplicis Junt 
TraGoriz,geppyj, Ah iwpentorum у hominum , ponderum ope ; Totis 
varianter fefe implicati , mo'ventiürs сишгтой [unt tympa- 
pa ав е cochlea, tollenones ,fimiliaque , qua Vitruvius prò- 
ducit libro vo. (apite 9,101115, €? 14.alijique Auttores multi 
Hydrauli- ad naufeam vsque confarcinates libris inculcant. Alte folo agua- 
т rum lapfu fontes exbibent amami[fimos , (x aquas per [iphones 
. tubosquecvarit configuratos protrufas nunc expandunt im fub- 
tilifimum lucidiffimumque cuelum, nunc diffundunt va radios, 


fizia 


Infcriptio 
operis ріс | 


fcuris, 
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figurant in flellas ,effingunt in flores , extendunt iniacula , cri- 
pant in pluvias , conglobant sm grandines , fammá oculorum 
evoluptate , vt paffim in "vrbazm dc faburbaum Rome елен = 
mus bortis. pH с ИЗА Te PHANG Log 

«йе denique inclufi iutruffve ierit violentia eiaculan- Н) Date 
tur in altum aquas inflant tibias , tubasque , wolucrum ami-muice. 
maliumque aliorum imitantur motum ac (antum,alaque pre- 
flant tam mira atque exotica, vix сора hwmano ingemo pre- 

fiari poffe videantur: Eius generis (ші apud Cornelium Seve- 

vim in tna Triton, qui aquarum ав auram concipiebat, 
ac per buccinam ori admotam ссовет edebat [fe гой ait Poeta, 
arriguum Carmen. Tales etiam fant, quas magno numero , nec 
minori ingenio prodit Hero in [йо de Spiritalibus bello Machi- 
nas, ab antiquis ( quos. Ж gy ptios interpretatur Kurcherns in 
Mechanica Aig ураса, тот. 2..Oedips parte 2.) excogitatas: 
cuinsmodifunt раға ad aras vinum e lac facrsficantes,va- 
famelancorypli *vocem edentia, Syringe mentientes vocem a- 
vicularum multarum per ordinem difpofitarum, quibus affidet 
пойна que [ua ponte ad aviculasi comver[a eae terret, #9 à 
cantu abflerrety alisáue multa. : Tales demque , quas toto boc 
Opere magno numero producimus. «| | | ; 

Primi generis Machinas appellamus nos cum alijs Tratto- 
rias: co de а поп agimus hoc Opere ; pertinent enim ad Шат 
Mechanica’ partem, que cuiponderii atque rotarum Juas perfi- 
cit operationes 69 fine ipfius principijs nec trad, nec ab alijs 
percipi poffunt : quare Magia noftre Mechanica eas veferva- 
mur c Secundi generis Machinas appellamus Hydraulicas. 

| Terty 


ға » 


8 ` PRELOQVIVM - 
Terty denique generis Hydraulico-pnevmaticas, Quomam 


Machine A pleraque Machina , quas producimus , huiufmodi funt, ` 
hains Ove осев, aque ст diri Гад до conftruttes ideo. Hydraulico- 


ris pleræ 


füchydrau- puevmaticas, vt dicebam y appellamus hoc Opere traditas 


lico- pnev- 


Matice. 


Machinas: |. Dico plerasque aqua cx аёти fubfidio efè con- 
feruttass non omnes : funt enim ° pure bydraulice multa, 59 
purè puevinatice non райса; im nonnulle, qua licet aque au- 
хо frant,bydraulice tamen proprie ac rigoros ,juxta fenfum 
expofitum, cenferi non poffunt , cut widebrs in Operis decurfu, 
«ех Machimarum indice apparebit. 

SCRIPTORES HypRAVLICORVM, 

ET PNEVMATICORVM. 

S Criptores quod attinet, qui de F'ydraulicis , Pnevmaticrs~ 
2 due quoquo тойо fGripferunt , Sad manus meas pervene= 
rant, {unt fequentes, Alpbabetvordine. Archimedes , Atha-. 
пайиз Kirchérus, Auguftinus Ramellus, BenedictusCa- 
ftellus, Daniel Lipftorpius, Daniel Schvventerus, Еуап- 
gelifta Torricellus, Galilzus Galilei .Gafpar Ens , Ge- 
Ото ав Agricola, Georgius Philippus Harflorfferus, Ge- 
orgius Valla, Hero Alexandrinus, Hieronymus Carda- 
nus, lacobus Bellon; loannes Baptiíla Porta, Ioannes Ba- 
ptifta Balianus, loannes Ва ptifta Aleottus, loannesIaco- 
bus Weckerüs, loannes Leurechon ,..Iofephus Ceredus; 
Ioannes Branca‘, Marinus Ghetaldus, Marinus Merfen- 


nus, Marius Bettinus; Nicolaus C abzus, Petrus Herigo- 


nius, Raphael Magiottus; Robertus Valturius, Rober- 
: | | tus 


pe ЭЗИЛЕ? cel 


AD LECTOREM. 29 
tus à Flu&tibus, Salomon Gaus, Simon Stevinus, Theo- 
dorus Muretus, Уайог Arabs, Vitruvius, ciusque Com- 
mentatores, vt Philander, Barbarus, Pot pad 

Нас Auttorum nomina. 

Ex his E UR duos perferipfit libros mol 180 хш», а e- 
bocefl, de lnfidentibus іп humido , ex quibus pauca по то 1 in 
ferviunt propofito, сдава), GUS Xe Societ, Jefu multa Kircherus, 

paffim hydraulica atque pnevmatica machinamenta inferit fus 
doétiffinus libris , prefertum de Arte Magnetica , de Lumine 65 
Vinbra , de Confono «r “оно , acnoviffime [uo incompara- 
Lili de Eg yptiorum hieroglyphics Operi,guem Ocdipum Æg y- 
ptiacum infe струй it: mulia quoque inter eius Manufcripta re- 
peri, multaque oretenus ab eodem percept. Augn[linus Ra- Ramellus, 
mellus ingens спре Opus de Machinus Italico се Gallico zdio- 
mate y Merê illas ingentem babet copiam Antharum diverfis 
PS confIru&tarum, aliasque nonnullas praxes ad elevandas 
aquas [ed omnes trattoria [unt Machine ad primum pertinen- 
tes genus. Benedictus Casfellus , olim Mathematicus "Po - Caftellus, 
tificius , libellum compofuit alios idiomate de aqua cur- 
vente , fed per alveos aquadutius , eo tubos inclinatos s que 
ргогийе ad nos non pertinent. Daniel Lipftorpius Lubecenfrs Lipttorpi, 
edidit Specimina Philofophie Cartefiane , im cuius partea. c. 3, 
multas adducit Machinas b bydraulico-pleymatiónt > easque 
explicat ex Carte/y principys. Daniel Schyyenterus, o Ge- Schvven- 
orgius Philippus H. arstovfferus Norimbergenfis Patritivs, nS es. 
Ге сиз Mathematicis multas afferunt, easque iucundijji [йай ws, T 


Machynas bydraulicas , co puevinaticas, Multas etiam in 
Thau- 
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бхра Thaumaturgo [uo Mathematico adducit ex аш Саја Ens; 
Wecke, yt 64 Weckerus in [us Secrets nonnullas ex Cardano defum- 
Cardanus, pas, quas diftus Cardanus inferit fins de fubtilitate hbri. E- 
Torricell’, vangelisía Torricellus , Magni Hetrurie Риси Mathemati- 
cus „Со“ Beneditti Caftelli difcipulus , feripfit libros. de Motu 
proiettorum; quorum fecundo interferit nonnulla de motua- 
quarum per tubos , fed quam fubtilia ‚таз parum ad praxin v- 
Galileus. tilsa, vt iplemet fatetur.Galileus Galilei edidit Archimedem 
Е redrri quem ex latino Italic fecit I oahesBaptiSta Hlodierna 
Siculus, Vir rerum Affvonomicarum apprime gnarus, d Ја tde- 
rum, adeoque Nature totius [crutator indefefjus , amicus jue 
fi Росен | тия. Opufc culum eft ad H lydrostaticam pertinens; 
Ghetaldus. quale ettam eft Archimedes promotus Матт Ghetaldi 5 vt 69 
„Зен. qua babet Simon Stevinus ;ideoque nobis nullam hic /йрретитг 
materiam. Georgius Agricola libro 6. de rebus тегайси in- 
ferit nonnullas Machinas bydraulicas , nonnullas Robertus 
valturius, V'alturins fous de Militia libris , nonnullas lacobus Beffon Del- 
Bellon, phinas ро delnftrumentis Mathematicis acMechanicis tratta- 
іш; fed omnes funt tra&torie , (9% aliene a nofiro instituto. Ge- 
vals — orgins V. allaPlacentinus La Ij. Expetendorum C» fugiendo- 
отит qui efl [extus Geometria „Ки Spiritalium nicus , multas 
habet Machinas S раз А fe ed ad"pnam omnes ex Herone Ale- 
xandrino decerptas, nè nominato quidem Flerone. Habebat 
vir bonus vt lofephus Ceredus геран , Herons librum gre- 
cum de Spiritabsbees , nondum tunca Federico Commandino , 
айоуё Latinitati donatum , putabarque (сите atque impune 2 [2 
pr ғ in alienam те ет mittere falcem пат. 


Agricola. 


Hero 


= 
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Hero Alexandrinus Autor antiquus > grace edidit libel. tere: 
lum de Spiritalibus in quo qua ab antiquis ( quos Æg yptios | 
interpretatur Kircherus, vt [арта dicebam ) tradita in Шо ge- 

~ nere füére , іп ordinem redegit 5 e" qua ipfemet inpenit , expo- 
үші: que quidem omnia pulcherrima funt, 6 ingenio plena. 
Idem Auttor ait fe quatuor libros confcrip/iffe de aquatics horo- 
ориз; quos tamen temporum iniquitas nobis invidit, © De- ү ү. 
feribit autem Hero nudampraxim, песо ра pracepta 69 regu- xandrinus 
las tradit , nifi quad in principio de vacuo agat s ideoque (> Ке 
ipfe fubinde errat , (fitamen ipffus , co non Interpretis Junt er- ico paer 
rores ) Со: altos im errorem inducit; пес omnia qua promittit, Machina- 
Е qu TT ; . rum tradit, 
offettwm fortiumtur.Efl nibilominis ipfe de Republica litteraria 
egregie meritus, €9 cunicus qui ex antiqui de rebus hydraulics EE 
£5 рисутайси [йа ad nos monumenta transmifit. — *Reperies ab aps 
in boc Opere nofiro nonnullas ex ipfo defumptas Machinassquas pU que 
ideo adducimus,quàd aliqua indigent correttione, vtpote falfe : Dine di 
alique explicatione , vtpote obfcurius tradite s alique excufa- elis 
tione ac defenfione , vtpote Гад ab alijs cenfurà notate ; alia 
commendatione , cutpote noffrarum еура з alie denique ad- 
miratione ,vtpote ingenio plenifima.  Heronem Latinum fe- 
cit Federicus Commandinus Vrbinas ; Italicum Joannes Ba- 
риба Aleottus , qui (е in fine addidit quinque Problemata no- 
va, Janê jucundifima , pariterque ingeniofa. | ^" 
loannes Baptifta Porta Neapolitanus tres latinà firipfit 
egregios libellos de Spiritalibus , quitamen pefimum natti funt 
Interpretem Joannem Efcrrpauum Hifhanum , quieos Italic 
atque Hifpamice vertit s fed cim Italicam linguam non callerez, 
B2 тит 


Alcottus. 


Porta. 
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mirum eff , quam barbarum vbique , фидтовситит , ouam 
mutilum reddiderit optimum Аиботет. Addidit nonnulla 
demo , oretenus a Porta , fed male intellecta , 6 peius perferi - 
pta, itáque alienis permixta , vt difèerni nequeant , nifi cum 
genuino comparentur partu. Tradit Porta Spiritahum prin- 
cipia , tradit machinamenta multa з utraque longis experi- 
mentis ‚ nec fine expenfisconfirmata. Huic ego primas inter 
omnes Spiritaliam Scriptores dandas cenfeo. Latinum exem- 
plar Neapoli impreffum Апо тбоъ, wnumeris [Catet erroribus 
typographic qui fenfum [epe prorfus pervertunt. Idem Aum 
- &or lib. 18. 6210. Magie Naturali multas alias babet Machi~ 
nas Н lydraulicas do ‘Puevpmaticas. 
Balianus,. 


Joannes Baptifta Balianus Patritius Genuenfis , feri- 
-pfit libros [x de motumaturali gravium 69 liquidorum,quorum 

tres vltimifunt deliguidorum. Ризи per canales 69 foramina; 

2 equorum ultimo nonnulla in Protheoriam noftram quartam 
Leurechon doriyayimus. P. Ioannes Leurechon à Societate nofira , Lo~ 

thavingus стр gallico idiomate, tacito nomine fuo, Recreatzo- 

| ues Mathematicas ; quas deinde germanicas fecit Daniel 

Сее, Schyyenter ; latinas verd Сара Ens. kofephus Ceredus , 

Medicus Placentinus, Jeripfit tres egregios difcurfus de (ochlee 

` efrchimedea compofitione #6 vtilitate,ad elevandas magn& 

Втапса, quantitate ac facilitateaquas. leannes Branca суи Roma- 

nus y co Атсриебии Lauretana domus, hbrum [cripfrt Italico 
ac Latino fermone de Machine, quas inter multa fant уйган 
lice бо nonnulla bydro-puevmatica , at pleraque falfe; eo by- | 
dro-pnevmation principyscoutraria, Marinus Merfennus ` 


5. Дър ё, 


Merfennhs 


ЗАО LECTOREM 70.11.77 1 в 
[ipft Phenomena bydraulica #9 pnevmatica, multasque ex- . 
` pertentias à fe iaillamateria fallar, ex quibus multa deducit 
до та Theoremata atque Problemata;(= nos nonulla ex 
info inferurmius quarta "оға Protheoria. Nicolas Сабан» Cont 
(ommentarijs fuis in Ariftotelis Meteora , nonnulla babet hy- 
 draulica; nonnulla Marius Bettinus in Apiarijs Mathematics Ве 
Apiario 4. Progymnas.1. Мопвийа demique Petrus Нето 
` nius to.3. Curfus Mathematici tratt. de Mechanica, Raphael neigen 
Magiottus. » Mathematicus Excellentiffimus , Opufculum feri- Magiottus 
pit Italicum de aqua “Renitentia compre[fiom 5 19 quo tradit 
Experimentum поуит , quod nos adducimus Part. B Claffe M 
cap. y. Machina 6 Robertus à Flutfibus in faa Philofophia коъениз 
 Mofasca alijs Operibus multas paflim, tnterferit Macbinas , a à чиз 
lid occafione, Salómon Caus Стр Gallico idiomate libros tres Salomon 2 
de hydraulics guos ipfe de viribus motricibus intitulat: Opus > 
е в egregium, in eoque theoria aliqualiter cum praxi conjungi- 
tur. Theodorus Muretus „© SoctetateIgsv , in Pragen[ Vni- Meta 
verfitate Mathematica Profeffor , edidit ProblemaMathema- 
ticum de Fontibus. Vitruvius lb, 8. Architecture cap. 6.477, 
agit de perduttionibus eS librationibus aquarum, e inflrumen= 
из ad bunc co[um s (9 libro Vo. waria habet inftrumentahy- 
draulica , at pleraque trattoria. Vaffor Arabs babet varias Vator А 
praxes Spiritales ad aquas ta altum educendas : Liber е) Ma- TEN. 
wufcriptus , latinus , quem терегі tater libros P. бата) Kir- ` 
cheri , at mutilum у & fine figuris neceffarijs : Sufpicoreffé 
fragmentum Scriptoris cususdam Greci antiqu, à Uaffore та 
Arabicam , ab айо in Latinam linguam translatum. Edidif- 
deu | Bg fem 


4 


ttinus. 


Vitruvius. 


ла ~ PRALOQVIVM AD LECTOREM. | 
Jem cuna cum hoc Opere Г opera pretium me fatiurum judica[- 


fem. : j : 

Hi funt Autores , qui de Efydraulicis atque puevmati- 
cis feripferunt , [eu ex profelfo , feuincidenter, Ex quibus ta- 
men, fi Kircherum , Portam , Merfennum , aliosque nonnullos 
excipias ,pauct noftrum triverunt iter, (7 vix Ylius tbeoriam 
cum praxi conjunxit; quod uos facimus. Aliorum Auttorum 
nomina , qui vnam aut alteram Machinam fuss intev[erue- 
runt Operibus , proferemus fus locis : Cuiusmodi funt. Oron- 
tius Fineus , €9 Bonaventura Cavallerius , eximius vterque 
Mathematicus ; quorum ille іт fine traélatus de Horologi[s 
еәтісат babet bydraulicam Machinam s bic alteram in fine 

Exercitationis fexte Geometrica s quarum vtram- 
que nos infra Parte 2, afferimus. 


Finzus. 
Cavalleri?, 


ME- 


M ECHANI Cz HYD RAVLL 
CO.PN ЕУМАТІСА 
THEORETICA, 
De Machinarum Hydraulico- 
pnevmaticarum principijs, 
feu fundamentis, 
P ROCEMIVM. 
(ЕР Uatuor reperto MachinarumHydran- nachna 


drau- 


Үү lico-pnewmaticarum principta, quibus ic lico- pnev- 
maticarü 


С ab Arte animantur in motum, illosque злот, 
АЫ praStant fedus, quos tanta ае 


miramur ur quotidie з tanta paffim experimur vtilita- 
te. "Primum eft vis Антанта ad vacuum vel fu. V Misa 


va vis ad 


gendum, vel pens qua vi Agia, elementum mum e 


vitandü,. 


alio- 


Me s BEBO REN i 

одит grave, iners, lentum, 65 humi repens, tratia 
accurrit non invita, vt videt, fuad, oblita nature 
in (тет nititur %2 77 fimilis, vacui velreple- 
Wt di, velimpediendi cansa. xidlterum ей vis Expul- 


is ad 

corporum fiva, ad corporum penetrationem f'agiendam; qua vi 

sede, eadem Aqua, dum.» atrialterivé corpori valid? in- 

cumbenticedere cogitur bofpitio, expla afugam pror i- 

| it ед celeriorem, а, forémque ‚нд vehementiori- 

оси ші fe тай agitatam fenferit. Tertium est vis Ra- 

UN refactiva ; qua одит elementum im tantas [ubin 

Mos devedigitur angustias, vt dum [282 qua data porta, 

ane vel днес, vel ingerit, alas mduiffe videatur, abje- 

лии gravitatis propria compedibus. Q nartum de- 
шаа 2g, eStgravitas Aqua naturalis, addecliviora loca 

ДЕ tendentts » 57 aquili /brium ағын, 5диаркао та: 

` pon raro 2 (quod mirere) in alium attollit ipfam guam. 
paulo ante è deprelferatin profundum. 

: Нас qnatuor principia qui applicare rite nove- 
rit, quaslibet ingentofas Machinas, ad Natura nefcio 
an amulationem, an invidiamfabricart poterit facti- 

ditate fumma fucci fa infallibili cùm nulla Machina 
hydraulica ant paevmatica , ат ex virisque mixta: 


ad. 


РЕСОР Им ай i 
adfir Jonavi poffit,qua non aliqua barum sfacultatumi ih- 
| Рашат то multis parafangis Natura faperabit co- A viaci 


УЛАН слот. Natura etenim non nfi uno motus ри 
principio aguas terra 2101414,7 fontes for matna- зи 
_ tural: videlicet fluxu aque de[ceadétis. priminac de- 
inde a[cendentis : at vero 0 Arsnon vno, fed multiplici, 
vt dixi, fcilicet [йө feu attractione ; prefione, dila- 
tatione sprati pitatione: queis artibus, vel poris fia- 
tagematts gn valles inmontes, in hortos, іп domos de- 
ducit, mon fontes An MR fed UTE enses 4- 
ia varia; орма, ие prorfus Snsyarisvere: aliorum uel 
ле Шай, vel vtilitali, vel delecfationt: Ий mum. 
quippe est illud eAntiphontis, s ition ydp пробие, ву són - 
риза: Ah Рас ipfa quatuor hydro-pnevmaticarums 
Machinarum principia feu fundamenta,  antequam 
vlterius progredramur , paulo fifi jos explic are 
lubet, vt fecuriųus deinde in praxi pro- - 
| cedamus. 


C ` PRO. 
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EORIA 
PRIMA 


De viattractiva Corporum,ad vacuum vel 
replendum, vel fugiendum: feu de primo Machi- 
narum hydro-pnevmaticarum principio, 


f 95/9 Acuum appellat vulgus quodlibet vas „aut lo- 
A ша „in quo nullum cernunt vifibile corpus, etiamfi 
aN До. aére fint plena. At Philofophi/acuum definiunt locum 
SS CEE nullorepletum corpore, Нос pofterius, quod folü vacui 
nomen meretur proprie, non tam invifumNNaturz eft vifumDe- 
mocrito, Leucippo, Epicuro, alijsque, vteliminandum penitus 
cenfuerintérerum сепи. Alij vero plerique Philofophi cum 
Stagftita fuo adeo Nature adverfum, adeo perniciofüm exifti- 
mant Vacuum , vtad evitandum ipfum dicant, eandemNatura 
nulla non moverelapidé,& omnia fusq; deque vertere corpora, 
ipfaque permifcere elementa, Qui de bydraulicis, pnevma- 
пай ticisque tra&tant Machinis ; vnanimi confenfu fatentur omnes 
vis ex ape- (fi Lipftorpium cum Cartefio fuo excipias) vimattractivam, 
нин vani quam in Machinis nonnullis apertiflime elucere videmus, aliun- 
4i , od fı. de non provenire; nifi quod Aqua, вс Авг, Natura obfecunda- 
giendi ori- turi accutrant tracti feu fponte,feu invité, velad replendum va- 
orn HU quod oderunt, velad impediendumquodtiment. Vtra- 
Форми. Que igitur fententia; & qua vacuum recipit, & quz rejicit, Hy- 
mati.  draulicorumac Pnevmaticorum Artificibus favet ; ac proinde 


ex vtriusque placitis vis attractiva pradicta elt explicanda. 
) $. I. 


Улгий Phi- 
lofophorum 
aly admit- 
tunt , alj 
respuunt. 


(е 
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» e» §. I. 5 | 
Hero Alexandrinus Vacuum in аёге & aqua 
ға difseminatum agnofcit. if | 
Нес Alexandrinus , fimul Spiritalium Magiftrum agens, {1. Herovacns 
mul Democritici, Epicureique Philofophi pertonam, prio- р 
rem de Vacuo fententiam dodénon minis quam fusè explicat, c aqua dif 
atquetuctur,in Prafatione Libelli fui de Pnevmaticis feu Spi- feminaturs 
ritalibus , vbi ait : АЙ enim vnivérst nullum omnino vacuum effe 
affirmant 3 alij coacervatum quidem natura mullum effe vacuum , fed 
ecundum exiguas partes dilJeminatum in acre рита ос igne , alijsque 
corporibus y quibus maxime affentiri convenit. Vacuum coacerva- 
tum veteres vocabanteSesv, difleminatum veró mpeerxesevor, vt 
notat Petrus Gaflendus in Philofophia Epicuri ; à quo Epicuro -. 
Herofententiam fuam mutuatuseft. Amd ui, inquit Epicurus Ени, 
Epiftola adHerodotü, «4j т avi mi шә Sua, OF кізу, Әй меу {UID miis, 
autem partim quidem Corpuspartum veroinane eff. 
Suam porró de vacuofententiam Herotot probatrationi- 
bus& experientijs, vedemonftratam exiftimet , easque dignas 
cenfuit Marinus Merfennus, quas Hydraulicisfuis premitteret Vafa ina: 
Phcenomenis. Ac principioquidem oftendit Hero. Vafa que pia aire effe 
multi vacua videntur, eò quód nullum in ijsvifibile deprehen- ples vari- 
dunt Corpus , % effe vacua, vt putant , fed aere plena, Quod quid 
quidem patet ex co inquit Hero,quod // vas , quod vacuum vide- sis, 
tur, qui inverfumtn aquam deprel[erit, vectumque fervarit , aquain 
ipfum non ingredietur , quamuis totum occultatum fuerit, V tique 
nonaliade Caufa, nifi quiaaér , cum Corpusfit , & totum vas 
occupet, non permittit aquam ingredi , vt ipfemet fubjungit. 
ldem patetin phialis vitreis, ollis , alijsque vafis, fiinverfa aquis 
immergantur: non enim nifi difficulteradmodum demergun- 
tur; & dumretrahuntur , laterainteriora habent ficca; non ob 
aliud profe&ó, nifi quia inclufusaér ingreffum prohibuit aqua. 
Quod fi predictorum Vaforum inverforum aquis immer- 
forum fundum quis perforet , aqua quidem per os demer[um in ipfa in- 
gredietur y aèr vero perforamen s adeomanifefílé, vt um fo- 
2 ium 


20 Ваг н. | 
lùm manui admotz fenfum inferat , fed etiam aures fono de- 
mulceat, & quidem harmonico,fi foramini aptentur fiftula: 
{опо Harmonico edendo apte , prout ipfemet Hero бегі 
jubet in multis, quas defcribit in citato Libello , hydraulicis at- 
que pnevmaticisMachinis. Quod etiam quotidie experimur 
in Hortis Romanis, Tufculanis, Tiburtinis, & in iplo etiam 
Р. Athanafij Kircheri mufeo. Non igitur arbitrandum efl infett 
Него, his qua fant, vacui naturam quandam coacervatam ipfam pet- 
Jeipfamexiftere fed fecundüm exiguas partes in are, humido ,alijsque 
corporibus difleminatam , etiam inipfoadamante , duriífimo licet, 
denfi fimeque,guippe quineque igniri uequerumpi poteft , c percuf- 
Adamas i. {usinincudes ci malleos tatus ing reditur (vt cum Plinio putatHero; 
gi mal quod tamen, Merfenno tefte , experientia repugnat , nam i&u 
| malleiin varias partes diflilit, & ita poteftiguiri, vt pereat.) Нос 
aute ipfiaccidit fubsangit Hero, non quód vacuo careat, fed ob conti- 
nuatam йеп атеш. Corpora рогго Ша ( aéris pretertim ) quz 
. pattesfuas habent interfefecoharrentes non'tamen ex omni parte, 
Jedinterietta habent intervalla quedam vacua, (qua: vacuolaappel- 
‘lat Meríennus) bellécomparat Heroarenarum cumulo, inter 
Раси Н cuius огапа multaaéris particule interceduntiaitque;arenz par- 
aéris parti- ticulas particulis aeris (imiles efle; aéré vero, qui inter arenas jn- 
culas defè- cerjicitur, fimilem vacuolisintraaérem contentis; quz quidem 
UP —— vocuolatunc difinere putatinaére ( alijsquecorporibus) cùm 
accedentevi quapiam condenfatur авг; гейге veró , cümfacta 
remiflione in priftinum ordinem reftituitur авг ob naturalem 
contentionem , quà, velut arcus inflexus, autficca fpongia vi 
prefa, molem abipfo rerum conditufibi «Богат repetit, fta- 
Air interi tim atque vis externa definit. At aeri corpora inquic Hero,izrer 
Фа babens, fefe quidem cubarenb, non tamenex omni parte, fedinterietia babens 
ure ео. Hitervallaquedam таспа, ficut arema, qua efl in litoribus. Tiraque a- 
nem compa то concipiendum eff, arene particulas eorporibus acris frmtles ejfe , dë- 
vatur are- yem vero qui inter particulas arena interticitur , fimilem vacua intra 
E. abrem contentas, Quamobrem ал quadamaccedente derem denfaricon- 
tingit „си vacuorum loca reftdere ; dep prater naturam inter 
Jefe compre [fis y remifsione vero factarurfus iweundem ordinem veflitur- 
г i r tury 
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iur ,6b naturalem Corporum contentionem y quemadmodum č in cor- 
nuum ragentis , Cin [фол ай» ficcts , qua ficompreffaremittantur , rur- 

зіп еипает locum vedeunt ,eandem que accipiunt molem. Similiter 
Jt aliqua vi atris particule a fe invicem diftracta fuerint , ci maior pra- 
ter maturam locus vacuus fiat, rurfus ad fefe recurrunt » per vacuum e- 
nim celeremcorporum lationem fieri contingit , nullo офратте , aut rê- 
pellente ,quóusque corporaad fefe applicentur. — 


қ 6. 11. | : 
Experimenta quibus Hero vacuum in Corpo- e ii 
X Е à 7021 pro 
ribus difleminatum probat, · he 


LE 15 premiffis, multa , & paffim obvia adducit experimenta vacuum in 
Hero,quibus probat dari vacuum inter corportim,aéris præ- pid dae 

Геге; particulas differninatums & aquam, aliaque corpora ad 427 

illud replendum;finimiüm diftrahantur particule vi externá;ac- tisprobat 

currereattracta; atque adeo vim attractivam , quam primum 229. 

hydro pnevmaticarum Machinarum principium efle diximus, 

tribuit Vacuointer corporadifleminato. | 

Primo enim, ff qui vas leviffimum СР anguffi ovis affumens , Vala exfa- 
atque oviadmovens aerem exfuxerit. dimiferita, у ex labiis ftatim vas cb зен 2 
appendetur , vacuo carnem attrahente ,vt locus exinanitus repleatur. ПА arias 

Secundó. Ova medica, quaex vitroconftant, апси funt hunt | 
oris quando volunt humidoreplere ,exfugentes ore аётет > quiim ipfis r^ кей 
continetur ,ofculumque digito comprehendentes , in bumidum inver- ия 
tunt, O° digito remifjo іп locum extnanitum attrabitur aqua , atque id- aqua. 
ipfum humidum prater naturam furfum fertur, \dem contingit іп 
Siphonibus, quiextucto acre humidum è vafis hauriunt, vt quo- 
tidiana docet experientia , вс dicemus fuscinfra Protheoria 4. 

Сар.2. Idemin multis Machinis hydraulicis,aut pnevmaticis e- 
venit, vtfuoloco videbimus, 

Тено, Cucurbitea Chirurgisignipritisadmote , veaér cucurbien- 
inipfis contentus rarefiat, дот согроп applicantur , ‘now foli 4 cur car- 
non excidunt, manifeflam gravitatem habentes , fed adiacentem та- 4%, aer tay 

deriam per corporis raritates attrabunt , eandem ob caufam, vt {cilicet 
o VER * C 3 locus 
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locusexinanitusrepleatur : iviedfusenimignis {ubjungit Hero, 
corrumpit е? extenuat aérem , qui in ipfis continetur , ideoquerelin- 
quitur in ipfis vacuum; cam vero cucurbitula refpiraverit з aérine- 


vacuatum locum fuccedit , materia non amplius attracta , deciditque 


cucurbitula. 
Sphara con- 


pur Quarto, conftruatur Sphaera craffitudinem habens lamina,vt ne 
veplena,ctr facile rumpatur ,coptinensque circiter cotylas octo , c vndique praclu- 
plùs aeris “fas & рег foramen in ipfafadum immittamus Siphonem ereum , 
pe pps hoc eff tubum gracilem у non contingentem locum , quipunéto perfora- 
at fecundi 10 fecundum diametrum opponitur „Пат? aqua fluere poffit s aliaautem 
Heronem- ipfius parsextra fpharam emineat circiter digitos tres, ipfis, diligenter 
adferruminetur ,ambituforaminis circa tubum fanno praclufo, vt cum 

volimus ore per fiphoneminflare , fpiritus ex |phara nullo modo excidat. 
His factis, , in[piciamus qua contingunt. Aéreenim in ipfa ех еле 
(quemadmodum & inalis vafis que vacua appellantur ) zotum- 
que quiin ipsa locum replente , c per continuationem quandam adeius 
ambitum applicato nulio denique loco, ut arbitrantur , penitus exiffen- 
te vacuos nequeaquam immittere pofemus , Zeque alium acrem , non 

excedente prioriaere quiin ipsa erat 5 € fé multa viimiuilfouem facia- 
musspritis difrumpetur vas, quam aliquid fu[cipiat , cum plenum fit : ne~ 
que enim aeris corpora in minorem magnitudinem contrahi poffunt : 

quare nece[Je erit "vt in  feipjis habeant quedam intervalla , in quacom- 

prefjaminarem obtineant molem ; hoc autem verifimile non eff , nulla 
penitus exiflente vacuo : & cum corporaad fefe applicentur fecundum 
omnes [uperficies , & fimiliter ad vafts ambitum y non poljunt expulfa lo- 

cum alicui facere non exiftente vacuo aliquo , quamobrem nullo modo 

in fpharam immittetur aliquid eorum ,que funt extra, nifi excedat ali- 

qua pars aris pris in ea contenti > equidem totus locus conftipatusest , 

ch continuatus ,vt arbitrantur. At experientià conftat contrari- 

um: nam f/quis fiphonemori admovens {pharaminflet , multumim- 

mittit [iritum , non excedente atre ,quiiheaefl. Quodcumitafem- 

per contingatsimantfefto oftenditur ,contractione fiertcorporiin [phara 
exiftentinm in vacua implicata contractio autem prater naturam fit , 

obimmi[fonis violentiam. Srigitur aliquis injlans ad ipfum osma- 

num appencns , flatimdigito fiphanem obturet; manebit omuitempore 


М ө | confiin 
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conftipatus atv in [hara : quod fi quis aperiat ,vurfus extra екитргі cum 
magno firepitu е” clamore тті Ив aer, propterea quod,vt propofuimus, 
expellitur adilatatione praexiftentis aéris impetu quadam а та, 

Quinto, //quis velit aérem, quiinSphara eft , per fiphonemat-Sphara com 
trahere, magna copia con[equetur > nulla aliá fubftantia in [pharam fac- a ехји- 
cedente ,quemadmodum in ovo ante ите. ` Quare ex hoc per [pi- er 
cue oftenditur , magnam vacui coacervationem in [phara factam effet net intera 
non enim aéris corpora querelinquuntur eotempore , maiora fieri puf. чаа feci- 
fint sita vt expulforum corporum locum repleant: nam [i augerentur т Perte 
сти nullaipfis fubftantia extrinfecus accedat,verifimile effet, augmen- 
tum fieri per rarefactionem y hoc autem effet implicatio fecundum eva- 
cuationem fed vacuum nullum ejfe dicunt y non igitur avgebunturCor- 
рота; neque enim aliud augmentum ipfis accidere mente concipi poteft, 

Ex quibus pev [picuum е), in aéris corporibus diffeminata effe quadam 
"vacua tntermtdia, С viquadam adveniente ea prater naturam in va- 
cnaretlinare. 

Sextó, vacuis non exiflentibus , neque per афиат, Neque реу Corpora y 
aerem ,neque per aliud corpus vllum polfet lumen tranfire , aut calidit as , qualitates 
autalia potentia (си qualitas corporea. Nam quomodo radij [olares "terere 
per aquam in fundam vafis penetrarent ? Sienim aqua mon baberet lia corpora, 
poros, fed radij aquam vi ftinderent, contingeret vasa plena Jüperfun- feéundum 
di; quod fieri non videmus: Ad bac fi aquam vi [Ginderent , non vti- Boerner r 
gue radiorum alij adfupertorem locum frangerentur „а deorfum cade- г interie-- 
гені: nunc autem quicunque aqua particulis occurrunt,franguatur ad da. 
faperiorem locum 5 quicunque vero incidunt 172 ague Фасил, paucis par- 
ticulis occurrentes in vafis fundum pervadunt. Айде quód finulla 
e(lencin corporibus vacua, nullum corpus рег alia corpora tran- 
firepoffet: quod tamenoleiscontingit, quorum aliqua tam fub- 
tilia,funt yt omnia rnetalla,ipfumq; etiá vitrum penetrent.[dem 
etiam fieriab igne , nemo nefcit, qui ferrum , aurum, & vitrum 
candentiavidit. Idem ргасгегеа а virtute magnetica fieri, quo- 
tidieexperimur. s А 

Ата : . Dan . * inum miz 

Septimó, Pipumin aquam tntectum videtur fecundiim fuffa- серик aqua 
nem quandam per tatum aque locum permeare ; quod non fieret mifi va- ob imerfper 
cuaagueinefent. Lumenquoque alterum per alterum fertur. : тат! ome 


| jaxta He- 
СИ tonem.. 
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‚ cùm plures lucernas quis accenderit ,omniamagtsillsfttabuntur ,ijsdem 
quoquo verfus per [e invicem penetrantibus, Sed o per as, per ferrum, 
ее per alia Corpora omnia penetratio fit 5 quemadmodum ei quod in tor- 
pedine marina contingit. 
Argumen- Ha funtrationes Heronis, quibus probat „omne corpusex: 
taaliorum. tenuibusconflare corporibus inter que [unt vacua diffeminata particulis 
pov minora, Quibusaddipoteltviteriùs, quod eadem vacuola vi- 
dentur admittenda inter aque partes frigore сопйгі аз in gla- 
ciem: etenim aquain congelatione ad maius interyallum occu- 
pandumextenditur ; vafa enim licet bené compacta , fiafinu 
latioriinanguítum aflurgant,&repleanturaqua ad maximamil- 
lamlatitudinem, vel vltra; in congelationediffringuntur : non 
fic, fiinfraillam latitudinem repleantur, vtdilatationifpatiüi de- 
tur. Inmaioribusetiam vafis,fedrecurvo intuslabro, validiüs 
refiftentibus, ipfa glacies curvatur,furfum fecundüm convexum 
elevata. Omnisctiamglacies aque iniecta fupernatat, Dila- 
taturergoin congelationeaqua, $ vacuitates parvas intus ha- 
bet. cmt 
Addipretereainconfirmationem dictorum poteft duplex 
Experimentum, vnum argenti vivi, alterum aque tubo inclusa; 
dequibusagemusinfra Сабет, сар.6. Machina7. Itemexpe- 
ximentum Thermofcopij, dequo ibidem cap. 3. Мас. 
Wis апта. Exhisalijsque argumentis atque experimentis ,quæ vide- 
таан yipoflunt apud alios,prafereimNeotericosnofullos,coftare po- 
oe 2ш. telt quomodoex Heronis& cor fententia,qui vacuü ad mittunt, 
eur. Natura adnitaturtrahere alia corpora, aquam prefertim $ aë- 
fem, ad vacuum replendum, quod viextrinfecapreter naturam 
e(t alicubicoacervatum ; & quomodocorporibus omnibus in- 
fit visquadam attractiva, vtrepleantvacuumillud; ac denique | 
quomodo visattradivacorporum, адиг inquam вс aéris, caufa 
eflepoffit ac principium Machinarum hydro- pnev- 
maticatum.Lege HeronisSpiritalia, 


qoe Dr КД. 
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5. IIL 
Experimenta quibus vacuum nullum efle 
probatur, 
Is tamen non obftantibus, communior & fanior Philofo. ^m^ 


phorum Veterum ac Recentiorum feníus eft , nullum in re- vacuum, 
rum natura vacuum efle, nequecoacervatum in vnum, neque 
diffeminatum inter partes corporum difciflas ; & neque {ponte 
ortum, neque productum violenter ; adeoque corporum tra- 
&ionem quain allatis Experimentis elucet, non fieri а replen- 
dum vacuum, quod nullibieft, neque effe poteft ; {ed ad impe- 
diendam, quam Naturatantopere abhorret,inanitatem. Sua- 
dent hec cum experientia Philofophiz Мар га , tum rationes. 
Experientias adducam paucas ex multis ; rationes apud alios 
leges. 
Primo, Laterafollium, fiar&éconftricta fint , & inter fe Later fol- 
contigua, nulla vi diduci poflunt, etiam Angelica , fiobturetur aret 
orificium, per quod aériateriectum inter diducenda latera fpa- ore оси, ~ 
tiumoccupaturusfübeat, Cur hoc, nifiquia vacuum dari non % metum 
potet? quod tamen dari deberet , fi occlufo orificio aër , & "^^^ 
quodcunquealiud corpusfübiturum excluderetur,& tamen la- 
tera diducerentur. Eaders de caufa due tabulz planiffima , Tabule pla- 
вс fibimutuófecundüm planitiem cohærentes , divellinon pof. "4metsva 
funt, fiitatenteturdivulfio, vtaérautaliud corpus inter fuper- cpa d 
ficiesfubintraretempeftivenon poffit, Invenilacertorumfuorum ; 
robur iactanti ( inquit P, Nicolaus Zucchius іп fua de vacuo do- 
&iffima Diatribe ) propofita femel eft lamina area per anfam in me- 
dioextantem apprehen[am elevanda tabula marmorea, cui optimèčon- 
eruebat : qui primotanquam rem ludicram puero committendam con- 
тер: tum in[lantibus amicis manum viramgue admovens ctm lu- 
atus diu harentem non remsvi[fet , A S impotentiam , obiectá 
peregrini ei potentiffemi glutinis interpofitione , quo fortiffimè copulan - 
ze nequiret divelli; donec vidit ab alio per tabulam facillime laminam 
deduci cp ad extrema productam » C atlam in transverfum , indede- 
portari. Paflimetiam experimur, dum duo corpora fecundüm 

planas 


26. Раве 
planas fuperficies coniuncta funt; ve vnum Шогит elevatur, fe- 
qui etiam alterum, quantumvis grave , atquein aére libero ve- 
lutifufpenfum hzrere. am 
XML Ие Secundó, Sivas vitreum aquz immergas atqueimpleas,& 
fem dificul deinde intra aquam invertas, vt patens os deorfum vergat, tum 
ter extrahi- equaliterita inverfum eleves, & extrahere tentes; (pe&abisa- 
tur ex aqua Е 226 ы қ 2 . 2 
ob wac; quamilloinclufam furfum intra illud fimul attolli; & fi vas illud 
meum. eX patteiam extractum, & exparteadhuc immeríum manu fu- 
ftineas, videbis etiam aquaminclufam in Шо perfiftere fic eleva- 
tam (upraambientis aqua fuperficiem equilibratam , & fuo et- 
iam pondere manum fuílinentis aggravare. Cur hoc? Quia 
non poteít aérfuccedere ad occupandum locum inter aquam 
defcendentem, & partes valis , qua aqua defcendente defere- 
rentur, ldemconc'agetinquolibetalio vafe, fed invitreo et- 
iamoculispatebit experimentum. Quod fiin fundo vafis fora- 
men aliquod fit claufum, vt poflit aperiri; eoaperto, вс aéreli- 
beréfubintrante, aquaintra vas fufpenfum defcendet , & defi- 
netgravaremanum, _ xr aio 
Y afa fubtus Tertio, In vafisadirrigandoshortos paffim adhiberi foli- 
Sar tis ( cuiufmodi proponimus infra Clafs. 1.cap.6.Mach 2, & Cri- 
а» brum Veltalium vocamus)licet fundum ipforum fit perforatum, 
retinent va & Multis foraminibus pervium , dum aqua plena , equaliter ele- 
memes vanturinliberoaére, aqua поп defluit , quàm diu digitus fora- 
mini illorum fuperné incollo patenti adpreflus non permittitin- 
greffum aéri ad replendum locum, qui, fi deflueret aqua, relin- 
queretur inter füperiorem vafisfuperficiem , & defluentema- 
quam. Etintaliconfiftentia permanente aqua intra vas, tan- 
tum gravat, & deorfumnitituraqua, quantum fifundointegro 
& colloaperto, fimul cumvafe fuftineretur. | Remoto vero di- 
gito, & permifloingreflu aéri per fuperius foramen , ftatim de- 
Huitaquaexfundiforaminibus. Quódfíiin medio defluxuite- 
rum appofito digito foramen obftruatur , pendetiterumaqua, 
contrainclinationem {ue gravitatis , tunc etiam manumgra- 
vantis,necdefluit inapertum acrem, 
{ Quar- 
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Quarto, Sififtulæ vnam extremitatem aqua immergas, р/а ex- 
ex altera ori admota аёгет exfugas , elevatur confeftim aqua , 442^ - 
fudlicet gravitate reluctans , poftaérem extractum ad os exfu- nios M 
gentis; vtique né detur vacuum in fi(tula extucto aére. 

- Ошто, Siphialam cupream firmis lateribus compactam, Phialacale 
néfacilérumpatur , igni admotam calefacias , vtaér intus соп- fé». dad 
tentusvehementerrarefiat, eamque deinde frigida immergas, fa, ELLE 
vtaér phiala a violenta rarefactionefe recolligens condenfetur, pam. va- 
& minorem occupet locum; intus attrahitur aqua, dum alius "7er. 
aérin locum relinquendü fuccedere non рогей,пе fcilicec detur 
vacuum in phiala.Sic fi ex fiftula , cuius vnum orificium occlu- куше ex- 
fum , alterumapertum, autex clave foeminea benê compacta, erae. aire 
exfugas fortiter & continuato tractu aérem, вс ceflante (ode 
Пайтарропаз Е ше orificio patenti digitum aut labrum , пе punz, ne 
fuccedat ambiens авг; attrahitur intra (шат, aut clavem, vacuum 
caro digiti aut labri,vt notabiliter vellicet,& de carne depende. 
at. Nön alia de caufa, nifi quia durante exfüctione rarefit rema- 
nens intus авг, вс violenter totü illud fpatium folus implet ; cef- 
fante veró fu&u recolligit fea violenta rarefa&ione, & minoré 
locum occupansadvocataliud , quod ipfi proximum eft , ad lo- 
cum defertum replendum, | Eademquecaufa ей, cur cucurbi- Cucurditu- 
tula, quz Chirurgisin vfu eflefolent, carnem furfum attrahant; E 
nimirum quiaaér ,quipriüs igne incaluerat, & in raritatem abi- meru vacni 
erat, extincta flamma frigiditatem & denfitatem recipit, atque à 
in minorem contractus molem inane fpatium relinqueret , nifi 
ad id replendum caro elevaretur, 3 

Sextó, Sifclopeto епео, aut maioribombardz, immit. Embolusè 
tasembolum interiori fuperficiei bené congruentem, укаёгш- Pe: 

1 : : Й Mr 07000104 ta 
ter ipfam & embolum {u bire non poffit; & deinde igniarium fo- gażarioclan 
ramen occludas;' non nifi difficulter extrahitur embolus , & vi 0: 4ificul- 
aliquantisper extractusretroagitur intra fiftulam, yea 

Atque hc feeunda fententia; que Natura vacuum tan- metu. 
сорегё fugientis partes tuendas fufcipit , meritó à melioris nota 
Philofophis, vt olim , ita nunc quoque prefertur: quidquid ob- 

2 gan- 
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vacuum 4, ganniant Neotericiquidam, qui nefcio quo novitatis ftudio in- 
vinaturali-'Citati , кезодойав vento inflati, nova quotidie dogmata cudere, 
ter nonpo- :autobfoleta veterü commenta recoquere поп verecundantur. 
TS Satiüs enim ас faciliüs effe exiftimatur, admittere contra difpo- 

fitionesparticularescorporumgraviumelevationem , levium _ 

depreffionem , denfiorum dilatationem, rariorum condenfa- 
tionem, durorum infledionem, вс fimilia, quàm vacuum,quod 

Naturam adeoabhorrere confpicitur,vt nulla vi naturalis agen- 

tis, nullo Machinz artificio daripoffit, Huiufmodi autem na- 

ture pugnas & ftratagemata multa fpectabis manifefte infra in 
multis Machinis , quibus hzc Natura inanitatem fugientis fo- 
lertiafummam prebet commoditatem, Aliaetiampaulo poft 
afferam, fi priùs quænam fit vis Ша Attractiva corporum , qua 
Natura ytiturad vacuum impediendum, oftendero, 


OPNS А ери 
Vis attractivajob vacui metum, primum Machinarum 
hydro-pnevmaticarum principium, quz, & qua- 
lis,quibusvéinfitcorporibus, —— 

LI Æ (оп bine de vacuo fententiz , quarum vtraque fontium 

* “artificialium, aliarumque hydro-pnevmaticarumMachina- 

rum conftructioni, вс effe&tuum mirabilium patrationi viam a- 

perit & fubminiítratarma; quamvis evidentiüs fecunda, quàm 
yi ative prima, сш вс illamidcircopratulimus. Оох о tamen nonle- 
Aiva aque Visremanetinterfecundz huiusfententiz fautores circa vimil- 
quibu infit lam , quz: cogit corpora gravia accurrere ad vacuum impedi- 
“он? endum, etiam contra propriam inclinationem ; dubitaturque, 

quibusnamilla vísinfit ceu fubie&is ; trahentibusné , an tractis 

corporibus? 

Alij enim putant , effe virtutem motivam ipfis corporibus 
vis anra. Accurrentibusintrinfecam,qua in bonumVniverfi corporagra- 
iva". yj3inaltum,contraconfuetum modum „ад vacuum impedien- 
жер he dum ,wrgeatatque impellat. Athocexperientia ipfafatiscon- 
His, vellit; & falfitatisarguit; fiquidem, ат saan i рага 
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& Zucchius,aquaafcendésintratubum,ad vacuum impediendt qua int» 
(quod in fequentibusMachinis frequentiflimum eft)tantundem i руди 
gravat.quantü gravaret in libero авге fufpéfa.Quod benéadver- si sh 
terejubet Cabzusillos, quifpeciofo nimis nomine fe Ingenie- gravaz, 
rosappellarivolunt ; вс Zucchius ait, fehuius rei experimento 
coégille, virum alioqui mon ineruditum , vt fallaciam agnofceretin 
Via, quà motum perpetuum feinveniffe putabat , © iam dicandum Ma- 
qno Principi c bemain esincidi curaverat , upponendo aquam ad impe- 
diendum vacuum [ua vi a[c&demtem nan egere virtute aquilibrante , ne- 
dum fuperante pondus Шив, qua еве сит fiftenda vel elevanda efl in 
are libere accurrente ad replendum ? [patium inter eam › С? alia corpora 
relinquendum. 

Alij igitur , & meliüs , exiftimant , omnibus corporibus Аяй я 
contiguis hanc іпеЙе vim , à Natura attributam, ad Vniverfi ter 
Бопшт ас confervationem, vtquotiescunque ynumillorum lo- Mus рий, 
co cedit, feu tractum ab extrinfecoagente violenter,feu fponte 44 vacuum 
& innatáinclinatione recedens, pondere videlicet autlevitate 220400040 
trahat fecum alterum (ibi contiguum , quantumvis геш аз, 
quoties inter ipfum & contiguum non poteft fubintrare corpus 
aliud, quod partiumV niverfi contiguitatem tueatur, & impedi- 
асіпапісасет ; adeoque trahentibus , поп tractis corporibus. . 
уйп Шат motivam inefle. Ethanc vim appellant vim attracti- 7777 £57 
vam, eftque illa ipfa quam nos primum Machinarü hydro-pnev- b ii: 
maticarum principium feu fundamentum dicimus , vnaque eft plex. 
ех caufis vacuiimpeditivis. Dico, упа ех caufis, non enim v- 
nicaelt viaatque induftria, qua vacuum Natura evitare adni- 
titur; Modo enim vtiturprzdicta vi attractiva: modo adfcifcit 
operam alteratricium qualitatum „ди corpora rarefaciunt, вс 
inampliorem molem diftundunt : nonnunquam magnoimpe- 
tu vafa frangit, autaliaid genus media, proutoccafio & песе!. 
fitas fert, accommodat: quin etiam haud raró nullo motu,nulla 
actione, пића deniquevi effectrice , fed per negativam quandá 
obfiftentiam vacuorepugnat; vtcümlatera follium comprefla 
«laufoorificio , vtdiximusfuprà, divellinonfinit. Semperta- 
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men Natura in his, үгіп ceteris rebus, cópendio ftudet, вс quan- 
tum poteft, facilioribus ac fimplicioribus vtitur medijs; vt fiad 
fugam vacui corpus furfum attrahere, quàm denfatione impedi- 
re promptius fit, illud preftat,non hoc; ficontra, Бос, nonil- 
lud: item fiperfolum motumlocalem fine rarefactione corpus 
aliunde traherefufficit, rarefa&tioni parcit; alioquin verumque 
miícet. Я 
4AuraBivs ^ ° Sedhxcaccuratius Philofophi; nobis (и си varijsexperi- 
жыр Аш entijs monftrafle, inefle corporibus Vniverfüm componentibus 
pediendum Vim attractivam veladreplendum, velad impediendum vacua; 
omnibus qua vis vtaliacorpora,ita multó magis aérem & aquam attra- 
corporibus Hae & Machinarum Hydro-pneymaticarum ptincipiumac fü- 
ineft. 2 E $ 9 
damentum primum conftituat, 
 Nunctempuseft, vt experimento vnico & velutire ipta 
monftremus, quomodo visattractiva, quam hactenus corpori- 
bus Vniverfum componentibus ineffe oftendimus ad vacuum 
impediendum (vel vt Hero vult, replendum) caufa effe poffit, 
atque principium Hydro-pnevmaticarum Machinarum, 


$. V. 
Experimentum , quo oftenditur visattractiva ad aquas 
inaltum evehendas, vacui vitandi causa, per Machinas 
Hydro. pnevmaticas, | | 

Бока БЕ Clafse 1. cap.1. Machina ıı. Modum prafcribimus aqua 
am vim *^adcertam ac determinatam aliquam altitudinem evehendi, 
attratvà eumqueappellamusSiphonem inverfum interruptum: quimo- 
oftendens Aus cium nitatur vi Attractiva orta ex vacui metu, multaque im- 

advacuum 4. EUT 4 A YN a Р 
impedi. plicet notatu digniflima, & ad vimAttractivam penitiüs intelli- 
dum. — gendamomninó песейапа, hic eum paulófufiüs explicandum 
cenfui ; ibienim breviter tantùm, & quantum ad praxin fufficit, 
ilumproponimus. Sititaque in cifterna, puteo, pifcina, aut 
vafe quocunques, aquá pleno,clevandaad pedesex.g.centü(di- ` 
co, cxempli gratia, nam alioquin non poteftad tantáaltitudiné | 
attolli per vimattracivam/ aquainvas кА, quod fitconftitu- 
tum 
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tum in parte fuperiore domus, habeatqueepiftomium н, per | 
quod, vbirepletum fuerit vas , дерегі роби, Fiat vas с, cu- 
iuscunque capacitatis ( quamvis meliüs fit, vt fit equalis capa- 
citatiscum vale x A, aur faltem non minoris) ex eoque derive- 
turadvas KA, fiphonfeutubus о), quiin vafe c, incipiatim- 
mediatéinfra operculum ipfius, in vafe veró кл, definatpauló 
infraeiufdem operculum ,tantum ab Шо diftans, quantum fuf- 
ficit veaér permearepoflit. Deinde exvafe в, deriveturad vas 
KA, tubus вкз quiin vafe в, incipiat paulo (ирга fundumipfi- 

us, 
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us,in váfeveró кл, definat pauld intra operculum ; vbi etiam 
nonnihilincurvetur, vtiin figura apparet. Tandem ex vafe c, 
deriveturaliustubus ЕЕ, cumepiftomio в, habens longitudi- 
пет paulo majorem longitudine tubi вк, capacitatem veró 
{ей amplitudinem eidem вк, omnino qualem, Debentautem 
omnes tres tabidiligentiflimé adferrüinari feu eoarctari plum- 
bo, aliavé materià.fuis valis in loco tranfitus ; & tam vas c, quam 
vas KA, claudiobturarique vndiq, ftudiofiffimé, néaéremali- 
unde ; quàm per tubos , recipere autejicere valeant, His ita 

præ- 
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ргарагагів, impleatur vas с, aquáperforamen o, immiflo ipfi 
foramini iufündibulo; & vbi repletum fuerit , claudatur vt di- 
cum. Deinde claufo epiftomio н, aperiatur epiftomium Е, 
tubi Er; defluetqueaqua ex vafe с, & in locum ipfius , nèva- 
cuum in vafeadmittatur, fequeturper fiphonem то, aérin va- 
fe K^, contentus; inlocum vero aéris extra&i é vafe KA, feque- 
tur propter vacui metum ,aqua vafis feu ciíterna auc pilcine в, 
perfiphonem ВК; & tamdiu durabitafcenius aque per fiphoné 
ВК, invas KA, quamdiu defcendet aqua per fiphonem Е к exva- 
fe с. Legeque dicimusintraloco cit. En ergo, quomodo aqua, 
ad vacuum impediendum, afcendat contra naturalem fuam in- 
clinationem, & quomodo proptereandé caufam авг defcendat, 


$, УІ. 
Notantur nonnullacirca predictum experimentum, fi- 
muld;ftabilitur,in attra&ioneaqua metu vacui habendam 
| efle rationem perpendiculiaquarum. 

ximus, meliüs effe vt vas с, fit xqualis capacitatis cum vafe 

KA, autíaltem non minoris : & praterea fiphonem к к debe- 
reeffe paulo longiorem fiphone BK, capacitatis vero feuampli- 
tudinisaqualis. Ratio quoad capacitatem vaforum & fipho- 
num eft, quia tamdiu afcenditaqua per BK, quàm diu defcen- 
ditper EF, vtdixi(tamdiuenim ; & nonampliüs, duratvacui 
metus, ob quam aqua aífcendit регеибшт ВК:) Цегро vasc mi- 
nus effet quàm vas KA, aut tubus Е rcapaciorquàm tubus BK; ef- 
flueret tota aqua ex с, antequam replereturKA. Accedit& 
hoccommodi ex xquali vtrorumque capacitate,quod fcire pof- 
fitapudcexiftens , quandonam plenum fit vas KA; quando hi: 
mirumeffluxerit totaaquac, Ratio verd cur tubus Ер, debeat Experimè. 
effelongior tuboBK, patebitex dicendisProtheoria IV. capite sum aliud: 
2, Propofit, 13. interim hîcid confirmo hoc Experimento. Ac- еди 
cipevasaquá plenum , eique infere fiphonem inverfum ABCD Gj айға- 
xqualium crurium. Accipe deinde tubum rectum р E aqua qua inalti. 
plenum, eumque, obturato priùs оге Е, infere extremitati D, 

x cruris 
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cruris со, & diligenter coar&tain- 
ter fefe,néaér inter vtrumq, trálire 
poffit. His factis aperiosinferius, 
Etfi quidemtubus rectus ре lon- 
giorfuerit quam crus AB àfüpre- 
ma fuperficieaqua vafis vsq; ad в; 
effluetaquaex Е, afcendetque a- 
qua vaíis a, per crus лв, indeque 
per cp, crusdefcendet, donec 
tota effluxerit ex ore x. Siaut de- 
urtetur tubus DE in ғ, fiatque 
zqualiscruri a B; afendetaqua va- 
fis a folàm ufquead B, quam diu vi- 

Ds AG delicetaquaexr effluit;qua elapsa, 


in с, aut н, fiatque brevior quàm 
crus AB; afcendetaqua рег A Bfo- 
làmaliquóufque , & deinde rela- 
betur, Experientiam quilibet fa- 

= . cilépoteritfacere. 
ss tlie ; Nec fufficit vt tubus ЕР, fupee 
rioris figure fitquacunq; ratione longior tubo вк, fed neceffari- 
um eft, yt perpendiculü ipfius ЕЕ, fit longius quàm perpendicu- 
lum вк, hoc eft, vttubus ЕР perpendicularitér defcendat 
profundiùs infra vas c, quàm tubus BK afcendat perpendi- 
culariterfüpravas в. Quarefitubus ЕЕ centum & vnius pe- 
Perpendicn dum inclinaretur infra vas с, aut convolvereturin helicem, 
uci іні vt hic apparet, ita vtperpendiculum ipfius folàm effet pedum 
шабе efe У 8 60-ab Е vfquead p v,g. &nonvfquead N; neutiquam 
longi,  füfliceret ; fed omnino neceffarium eft , vt perpendiculum fit 
ganjen etiam ad minimüm centum pedum „вс pertingat vique ad м. Ес 
hæc perpendiculimenfura adeo eft neceffaria іп hydraulicis hi- 
{ce operationibus, vt Natura falli nulla arte, nullo dolo, nullaq; 
experientia poflit. Ioannes Baptifta Porta lib, 2. Spirital. cap, 
1. alt, 
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т. ait, fe,cum indigeret determi- 
nato perpendiculo infra vas де- 
f{cendente , nec locum haberet 
ad demittendumperpendicula- 
riter tubum, multis viis tentaffe, 
vtdefe&um fuppleret precipue 
veró duabus memoratis , nimi- 
ruminclinando primüm,deinde 
in helicemconvolvendo tubum 
requifitz longitudinis; fed nun- 
quam defideratum effe um fu- 
ille confecutum , nec vnquam 
afcendiffe aquam ad maiorem 
altitudinem quàm erat perpen- 
diculum tubi inclinati, aut tor- 
спой.  Demifit etiam infra vas 
canalem capaciorem , licetbre- 
viorem illo , qui erat fupra vas: 
praterea loco vnius longioris 
demifit multos breviores, qui fi- 
mul fuperabant longitudinem 
fuperioris ; fed vano femper labore. Adeo fui juris tenax eft 
Natura, & vt non fallitnosin fuis operationibus, ita nec falli à 
nobisvule, Infra tamen Clafse r.cap.1.Machina 7. Modum do- 
ceboelevandi aquam ad quamvisaltitudiné perpendiculis bre. 
vibus multiplicatis,led vtrisque,defcendentis nimirum $ aícen- 
dentisaque. Notandum praterea eft hoc loco , Tubum or, 
aut ст, pofleefle quantevis longitudinis, ve infra iterum dicam 
$. 1X. Quomodoautem viattraciva & expulfiva fimul elevari 
poffitaquaad maiorem altitudinem quàm fit perpen- 
diculum aqua defcendentis , dicemusinfrà 
Protheoria 1I. 
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5. VII. 
Heronis Alexandrini error in elevanda a- 
qua vi attractiva. ©) 

Error He- НЕ Alexandrinuscap. 53. libri de Spiritalibus modum præ- 
A `2 fcribitelevandiaquam per vimattractivam ex vacui metu; 
fed vehementer hallucinatur, ob perpendiculi prediai дека; 
fitamen Heronis efterror ille,& non potiùs interpretis,qui fche- 
- maappofuit, vt notavit etiam loannes Baptifta Porta lib.2.de 
Spirital, cap. 2. Afferoverbavnàcum SchemateHeronis,ex ver- 
Попе & editione FedericiCommandini Vibinatis,qui ex Greco 
in latinum eum стап шіс: quem erroremrepetit etiam loannes 

Baptifta Aleottus in verfioneltalica, | à iwi 
; Eft etiam alia conftrudiio, inquit Hero, iz qua humidum fen- 
Jim fertur , Ө manet y ita vt femper afcendens "videatur. 
> 3 с; bafis $ % vndique priis , que dia- 
ІШ acma eat CD, €? vitreum oper- 
| culumCylindri forma EF fimiliter vndi- 
que praclufum. In operculoautem ЕР fit 
tubus GH, ab ipfius tetto parum diftans, 
€ fmulperforatus cum diaphragmate. A- 
liusétiam tubus KL fimul perforetur cum 
tetto bafis, a diaphragmate parum РИДА 
Tafit autem bafi extra vitreum operculum 
- foramen M, per quod'vas AB, impleatur: 
à € bafis aB ad fundum canalem babeat 
EON. Sit praterea alius tubus. x 0, fimul 
=== perforatus cum diaphragmate , parumque 
T A bafi diftans per quem implebitur vas CB, 
Ttaque obftructocanals N, aerquieflim CB, jer tubos , e pe fora- 
men M excedetexira, Etcumvas с B vepletumfuerit , implebi- 
mus AD per foramen M ,afrenimquiinipfoefl ,peridem foramen 
excedit. Siigiturcanalem N flueredimittamus,in locum св exina- 
nitum aër ex vitreo operculo procedet per tubum GH: dn locum autem 
"virrei operculi exinanitumex А Dhumidum afiendet per tubum К. L ж 
аф 
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aër per foramen M ingredietur. Atque hoc vsqueeofrezquaad vitreum 
operculum repletum fuerit. Oportebit autemloca А D, CB, ЕЕ, inter 
fe aquatta of vt adinvicem cf aer, ei humidum transferantur, Quan- 
doantemuds CB exinanitum fuertt „Ст con[Hiterit aéris continuitas , 
rurfus ex vitreo operculaaquain vas AD deferetur , aré per canalem 
N, Срег GH rubumin vitreum operculum ingrediente , qui vero 
eflin'vase AD ar.perforamen M excedet. 

Ita Него; fed errat autipfe , auteius interpres : debete- 
nimcanalis м defcendere infra vasperpendiculariterad tantam 
profanditatem,quantaeftlopgitudo КТ, vtattrahatur tota a- 
quavafis AD; alioquin poftquam effluxerit aliquantulum a- _ 
qua ex canali м, traxeritque aliquantulum aéris ex cylindro 
EF, &aquz ex vafe AD, ceflabitomninoaquz fluxus, ob de- 
fecum perpendiculi zqualis perpendiculo кг, faltemab fu- 
premafuperficie aque vafis л р, víque ad orificium x tubi 
pradictik r.Quidefe&us fifuppleatur,fequetur effe&us defide- 
ratus, Porta tamenlococitato , occafione huius- Heronianz 
induftriz, alium excogitavit modum elevandi vi attractiva ex 
inferiori adfüperiusvasaquarm : quem legere poterisapudipsü. 


$. VIII. 


Alius Heronis error in elevanda aqua 
vi attractiva. 
i ® 
A Lium errorem committitHero lib.cit.deSpiritalibus cap, 5. Error aliss 
4 А Дгатеп & hic non eft adfcribendus.interpreti. — Docere 4% 
vult Hero modumelevandi atqueattrahendihumidum ex vafe 
per iphonem inverfum , cuius vnum crusfit humido immerfü , 
alterum extra vas promineat, nonattrahendo prius per os no- 
ftrum aérem ex (iphone, fed appendendo yas quodpiam aqua 
plenum: Sic ergo difcurrit. . ара, 
Sit [fmerismation aliquod , cuius mafculum quidem appenatur 
extrinfecofiphonis cruriita vt per ipfum fluat,fitque T V; feminave- 
| қ Ж. 79 
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D yb ТҮҮ prius adglutinata vafi 
LZ, quod paulo plùs aque, quàm 
fiphon capiat y habeat autem ad 
fundum effluxionem ©. Quan. 
do igitur volumus per fiphonem e- 
ducere aquam ,que eft in vafe A B, 
effluxionem vafis- L Z digitoco- 
prehendentes у ipfum aqua imple- 
bimus. Poftea femineum fmeri- 

у fmamafculo aptantes effluxionem 
i 0 dimittemus, Evacuato an- 
tem LZ vafè, aër іш fiphone 
exiflensin evacuatum locum pro- 
EN 2, cedet » quem confequetur humi- 
Wn dumquodinvafe ^B, itavtfipho 
==— impleatur. Deinde aufferentes 
vas LZ Siphonem fluere fine- 
mus. Oportet autem fiphonem rec defcendere , fi officium fuum pre- 
flare ebeat y illud autem erit ,quandoadvafis AB labrum duas regu- 
Lasvectas compingemus , atque inter ipfas intrinjecum fiphonis crus 
con[Hituemus y ita vt vtrasque contingat; adidem vero fiphonis crus 
intrinfecum virimque clauvicuulam afficemus , regulas continentem 

arteinteriori : ita enim neque obliquum , neque іж anteriorem par- 
зет declinabit y үй) enim c exquifite defendet , claviculis regulas 
atterentibus. 

Hac Него; quetamen falfafunt , & contraria experien- 
tix, rationi, вс hydro- pnevmaticis principiys. Nifi enim vafis 
altitudo ab v ad 2 tantafit, quantum eft crus internum ср 
Siphonis; поп afcendetaquaper crus с Б, nifi ad tantam al. 
titudinem, quanta eftaltitudovafispredictaab v, víquead 9, 
Et ratio eft, quia cùm perpendiculum v 2 minusfit, quàm 
perpendiculum ст; non poteft aqua attolli ad altitudinem 
со, fed poftquamafcenderit adaltitudinem xqualem perpen- 
dicule y 9, relabetur intra vas А В, loannes Baptifta Porta 


lib, 2. 
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lib. 2, de fpirital. cap. 3. ait, aquam non effluxuram è vafe Lz, ab- Error Toav- 
lato impedimento apud ©, propterdefe&um fcilicet perpendi- 2 3276 
culi predicti. Sed ratio вс experientia convincit,effluere aquam 

ё vale, & afcendereaquam per crusinternum ad altitudinem ex- 8 
plicatam; quod ipfemet Portaalibifatetur. 

^ — Ut igiturexvafe Ав extrahipoffit aqua per fiphonem abt- 
que eo quod ore attrahatur aër, oportetloco Майз Lz adhibere 
tübumtantz longitudinis, quante eft crus ср, imo paulo ma- 
joris: tunc enim е иейгеадий ex tubo appenfoafcendet paula- 
tim aqua per fiphonem , donec pervenerit ufque ad fignum v, 
quod fuppono effe femper demiffius quàm eft fuprema fuperti- 
ciesaquzin Vafe A B: tuncenim fiaufferaturtubusappenfüus, ef- 
- fluxus aque ех fiphoae tam diu durabit, donec tota aqua ex 
vafe ав effluxerit, fios c ad fundum vfque vafis pertigerit. Vi- 
deSalomonem de Caus lib. 1. de viribus motricibus. Vide pra- 
terea quz fcribimus de fluxu aqua per fiphones infra Protheo- 
ria IV. Cap.2.prafertim Propofit. XI. ubiin Annotationez2, no- 
tamuserrorem Marini Merfenni fimilé predicti Heronis errori, 
Monuit hic, & optitné, acutiflimeque P. Paulus Cafatus 
Mathefeosin Romano noftro Collegio Profeffor, que diximus 
contra Heronem hoc loco, tunc folim haberelocum, quando 
fuprema aquz fuperficies non effet multàm fupra punctum c. 
Caterüm fi vas АВ eft plenum, & perpendiculü ro fuperat per- 
pendiculuma fuprema aque fuperticie ufq; аар, poterit aícen- 
dere aqua, вс регсгиз py defluere; qua femeldefluente ,fem- 
per deinde defluet, donecevacuetur yasvsque ad pun&um с, 
quoniam perpendiculum py femper manebit longius quàm 
perpendiculum c p. 
$. IX. 


In aquarum elevatione vi attractivà , habenda eft ratio 
perpendiculi folùm illorum tuborum, per quos aqua, 
' pon per quos aër vehitur. 
N Otatoptimé loannes BaptiftaPorta lib ;. de Spiritalibus.c,6, vaste 
-* & nos etiam fuprainfine $, V I. infinuavimus,in Machinis фут” 
xi 
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Machinis | viattractiva elevan- 
Seon tibus aquam, haben- 
poffunt effe dam eíle rationem 
quantevis longitudinis ac bre- 
озйнйн » vitatis folüm illorum 


tuborum feu canali- 

um, qui conferunt 
adaquarum perpen- 
diculum, & per quos 

tranfire debet aqua, 

atque adeo quorum 

aque fe mutuo tra- 

here ac vincere de- 
bent ;nonveroó reli- 
quorum , per quos 

folümaér trafirede- 
bet, Quod vemeli- 

üs intelligatur infpi- 
ciatur fieura pofita 

{ирга $. citato,in qua 
figura habenda eft 

folim ratio tuborü 

BK, & EF; hienim 

duo continentaquas 
quarum perpendi- 
cula ad invicem pu- 
gnant , juxta dicenda infra Protheoria IV. сар. 2, Propofit, 13. 

tubusveró or poteíteffequantzvis longitudinis aut brevita- 

tis, acproinde vas с poteltefle & infra & fupravas В. Patet 

hocexperientia, vtdicemuslococitato з vbietiam experientia 

caufam dabimus, 


$. А, ? 
Viattractivà elevari poteft aquavltra perpen- 


culialtitudinem,aëre mediante. 
IN- 
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[ogeniofimum fané modum Natura quodamodo decipiendi, 
^ & aquam vltra perpendiculià Natura requifiti altitudinem e- 
levandi viattractiva, affert Porta loco proxime citato, cap. и, 
aitque fe illum cafu герегШе intercontinuas hydraulicas atque 
pnevmaticas experientias quas fecit, Fit hoc aére mediante, 
aquzimmifto, Hacratione , inquit Porta , perpendiculo 5o. 
pedum elevari poteft aqua ad altitudinem pedum 80. Modus 
hiceft, : 
Sit ex vafe АВ portatili e- P427» 
levandaaqua ad vas р, ad alti- „2 aquam 
tudinem pedum 8o.Fiat canalis elevandan 
vitreus GK ( vtfpectari, oculis. уе уре” 
que percipi manifefte poffit ar- sudinem, 
tificium) vtrimqueapertus;& 
уай р орите coarctatus a- 
pud x. Fiat deinde vas c, x- 
qualis aut maioris capacitatis, 
quàm vas p; inferaturque v- 
triquecanalis р Q vtrimquea- 
pertus immediaté fub operculis 
feu tectis vaforum. Tandem 
exvafe c defcendatperpendi- 
culariter canalis ЕЕ quinqua- 
ipe pedum longitudinis , ha- 
ensepiftomium E, & fitapti- 
mé adferruminatus fundo vafis с. Hisfactis , impleantur vafa 
АВ, & C, aqua,admoveaturquevas AB tubo ck, ita vt o- 
iculum с fitaquz immeríum, & aperiaturepiftomium £; de- 
{cendetaqua ex vafe c, fecumquetrahet aérem extübis ор, 
& ко, &exvafe р, fimulque aquam ex vafe Ав, Poftquam 
afcenderit aqua intra canalem ск víque ad aliquod fpatium 
exiguum, v.g. viquead n; removealiquantulümvas 48;&- 
aqua canalisafcendet vlterius, tracta ícilicet ab aqua effluente 
per.FE) &poftaquamfequeturaér, Admove deinde iterum 
+ vas 
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; vas AB, &attraheturaliaaqua, 
eritque aër н т inter aquam 
G H,& 1 M, lterumremovevas 
AB, & ingredietur perosc alius 
aér,fequeturqueaquam, Quo 
facto, íivasiterumadmóris;di- 
&amq; operationem repetive- 
ris; afcendent tandem aqua & 
aër mifti inter (е, víquead vas p, 
illudque replebunt, antequa ef- 
fluattotaaquavafis c, quod ob 
id minuse(le debet quàm vas p. 
Procedendum eft autem 
valde cauté in hoe negotio, nè 
nimium aérisingrediatur per os 
с, & levitate fua furfum ten- 
dens pellat modicam aquam 
antea intromiffam, repleatque totum canalem GK, ficque de- 
ftraatur continuitasaque & aérisintta canalem: hoc enim fi 
fieret, non repleretur vas D, nifi poítlongiffimum tempus, & 
multas operationes, deberetque fzpius repleri vas с. Nun- 
quam praterea tantum aquz fimul continere debet canalis 
вк, vt'ejus perpendiculum (ирегес perpendiculum aqua ca- 
nalis EF, Exhac praxi deducit Porta modum mirabilem , & 
omnibus antiquis ignotum; utipfe ait , elevandi perfiphonem 
"inverfum aquam è montis radice ad ejus verticem ; quem mo- 
dumafteraminfra Protheoria IV. cap.2. Propofit, 12. ex - 
; quo etiam loco meliüs intelligetur hoc 
prafens Experimentum. 
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PROTHEORIA 
RS eS SE VN Aa : 
De vi Expulfiva propter corporum impe- 


netrabilitatem ; feu de fecundo Machinarum Ну- 
dropnevmaticarum principio. 


§. I. 
Omnia Vniverfi corpora funt inter fe 
| contigua. 
75$ Orpora omnia, que Devs Optimus Maximus corpora o- 
x in prima rerum conditione intra præftitutum in Vni- 74" 


3 г : verfi conti- 
Хо) verfi ambitu conclufitlocum , Coclum dico, Elemen- g4 inser fe. 
اکت‎ + 


corporum mutua penetratio, aut rerum otnnium commotio, 
atque permixtio. Audi Epicurum apud Diogenem Lacrtium 
lib. 10. in Epiftolaad Herodotum ,ubiaie. E 8è py 5 хай кеуде, nod 
yeas xa) буф Quei dvouckouer, dx dy бүр тӛсоматы drs цу 882225 
баубто, xaO dime Фоиуети RIYE WEY o Nifi vero td effet quaque , quod ст: 
inane , feu vacuum, regionem, feu fpatium , ас locum e? intacti- 
lem fiveincorpoream naturam vocamus; non haberent corpora ne- 
que ubi effent, neque qua motus [uos obirents cum moveri ea quidem 
manifeftum fit. 

Hanc autem, quam petitam ex motu rationem infinuat 
folummodo Epicurus, deducunt manifeftiàs Democritus atque Ewe 
Leucippus (quos fecutus eft Epicurus) apud Ariftotelem lib. 4. терда; 
Phyf. tex.6, ( ubietiam alteram de corporum penetratione ur- Democrjti 

ent) his verbis 4 уде ду дохдт dva іші 9 kcvóv. тд уйе тАйовс dlbuva,- P1? VACHE, 
тоу even 5 аи, &c. Non videtur quippe effe motus, mifi fit inane. 
Quod enim plenum eft, admittere in fe mobile non poteft. Nam fiad- 
г” F 2 mittat, 
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Corporum mittat, e fuerint in eodem loco duo corpora; nihil repugnabit, quo mi- 
репетано nys quotquot libuerit, fimul fint s quia dict ,curid non valeat evenire, 
fieri pud minime pote. Sin autem eveniat, tunc quod minimum, id admittet 
raliter. quod maximum y quando ipfum magnum multa parva eft: adeo ut fi 
multa qualia in eodem е 2 contigerit effe ef inaequalia contingat. Ean- 

ает confecutioné deducit Lucretius in {ua verfibus ligata Phi- 

vernum #2  lofophia; additque non foliim, fi Inanefeu Vacuum non admit- 
Lucretius. tatur, rem nullam exijsqua funt, moveri, fednecullam denuó 

-. maícipotle in mundo. | 
; : Ола fi non effet Inane, 

Non tam folicito motu privata careret, Quam genita omnino nulla va- 

tione fuiffet vndique materies quoniam flipata fuiffet, Cogita enim 
vniverfum mundum (ait vir do&ifimus Petrus Gaflendus in 

fuis de Phyfiologia Epicuri Animadverfionibus,ex Epicuri men- 

te, ) finihil Inanisinterfperfum habeat, confertiffimam efle mo- 
lem,adeout né minimum quidem corpufculum valeat de novo 
fufcipere (quod quidem afferendum neceffarió eft, (i nullum in 

rebus Inane,finihil non plenum, fi locus nullus-reftat complen- 

dus.) Quare aut corpusnon admittetur denuó genitum, aut in 

illo loco collocabitur, in quoaliud jam fitum eft; ficque idem 

locus duo corpora fefeundiquepenetrantiacapiet. Quodfané 

per vires Natura бегі poffenon dixeris ,ututalij id afferant, in- 

du&i exemplo panis, fpongizque Псса aquam, cui injiciuntur, 
infugentis; & cinerumtantundem aqua in confortium fuum ad- 
mittentium in vafe, quantum fine cineribus vas recipere poteft. 

peg ere Si abfonum videtur vacuum admittere, fi dôvery corpo- 

tum Epicn | . 2. аза 

отива: YUM dari penetrationem,& tamen motum admittimus localem; 
Democriti fufque deque verti corpora omnia,qux Univerfoconcluduntur, 
ea a fateamur necelle elt toties, quoties corum unum movebitur, di. 
', cet Democriticus quifpiam , aut Epicureus: moveaturjenim. 
quodcunque eorum ‚чиг funt, de по quem occupatloco, alte? 

riufque invadere tentet Ќасіопет; fané cùm locum plenum 
offendat, necefleerit, ex eo pellat, quod corpus illum occupat, 

lllud porrê quónamrconcedat, fi omnia quidem plena funt? An 

non 


` 
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von ipfam rurfus expelletaliud ? Atdeeo parredibit difficultas: 
hocenim,aliud expellere loco debebit;& illud aliud;ficque con- 
tinuarinecefle erit inchoatam femel corporum commotionem 

Зажушт, & totum:commoveriVniverfum vel ad тиса vola- 
tum... Sienimvelunum corpuscedereloconon valeat; aut non 
volet, omnis ceflabit illicó motus; eritque unaquaque res mun- 
di fic inferta in aliam, utmagiséloco excedere nequeat, quàm 

mytuli (inquit Gaflendus pauló anté citatus ) feu cochlez illa, 
quzintra filicesnafcuntur. Neque digas; ейе in mundo rara; 
liquida, fluxaque corpora, quz cedere magis quàm filices pof- 
fint... Sintenim quantumvisrara, flux, 8 cederenata; fi admi- 
ftum Inane non habent, fiparticule omnesillorum’contiguita- 
tem undique, feu fecundüm totas fuperficies habent; tale con- 
tinuum corpusfacient,ut perinde fitíeu ех се feu ex aqua,feu 
ex aéreillud dicas: neque enim aér yel paucioribus, vel minüs 
сотрай fui partibus occupabit. locum minorem; quàm Пех, 
cùm quotcunque loci particulas feceris, tam nulla earum fitaé- 
ris, quàm filicis particule expers. Hactenus Democritici, & 
Ерюцее uo. | ем 
“епитета $. 11. 9 

Согрога (е mutuo expellunt. | ' 

HE quid reponendum, viderint Philofophi. Ariftoteles certé, Corporaex- 

qui пес vacuum admittit, nec corporum penetrationem ?“ £ 
mutuam; nequaquamtimet rerumomniumad quemlibetmo- — 
tum commotionem; quoniam liquida non от pelluntar , fed 
dividuntur etiam dum urgentur; & qua antrorfumrvergebant 

partes, lateralambentesclauduntterga.  Atquidquidfit, tam 

evidens eft, corpus unum expellere alterum é fub , quem occu- 

pat, loco, ni fponte excedere velit, quàm eftmanifeítüm , mo- KE 

tum dari localem ; idque verum eft non tantùm in duris foli- porn | 

ауе, fed liquidisetiam ac fluidis corporibus , aére dico, & aqua. quibus pro~ 

videmus enim quotidie, aquam уай, tuboque aére pleno illa. аги cor- 

bentem, expellereaérem, fi exeundi locum habet; & fi non ha- "== 

bet, neque aquam poffe, aut velle infundi. Videmus item a&- pellere. 
jeup їз it F5 rem 
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ще арай, 
reminflatum май per osunum,expellereaquam per alterum,auit 
etiam per idem, (i elabendi deturlocus; quifi поп datur, necaë- 
ripatere ingreflum. Videmus tollibus compreflis erumpere 
авгепъ & aquam etiam, fi aqua erant repleti; © Videmus, {i vai 
aqua pleno operculum in medio perforatum imponamus, de- 
primamufque ,aquam preflam, fi inter latera vafis & opercu- 
lum erumpere non poteft, ех ге per foramen magno impetu. 
"Taceo centena ехетріа аіл: Atque hzc mutua corporum ex- 
pulfio alterum eft Machinarum Hydro-pnevmaticarum prin- 
cipium, quo innumera ; & non mints iucunda, quàm admiran- 
da exhibenturfpe&acula paffim , vt apparebitapertiffimé ex fe- 
quentibus Machinis.-. -Interim fequens accipe Experimentum, 
i i §. Il. _ 

` Experimentum, quooftenditur vis expulfiva ; propter 

corperum impenetrabilitatem , ad aquas elevan- 

das in altum. 

Е“ ехПаппо, cu- 
pro,creta „Прпо, 
aut alia quacunque 
materia aquis refi- - 
ftente tria vafcula 
A, E; & c, columnis 
interfediftincta, vt 
. monftrat figura;aut 
alia ratione , prout 
placuerit, autcom- 
modius fuerit : fint- 
quehzc vafcula vn- 
dique claufa quàm 
diligentiflime , né 
aér poflit aut ingre- 
di, aut elabi, faltem 
ІШ. ex a& Gc, Vasinfe- 
iN. rius с habeat epi- 
FS Доп 1, per quod 
aqua 
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aqua еЙшегеройи, Vafa a & r habeantinoperculis forami- 
па C& E, veperea infundipoffit aqua, & iterum obturari. 
Exvafe А egrediaturtubulus Ав verimque,apertus qui apud 
a fundum vafis non attingat , fed tantum ab Шо diftet, vt 
aquainterfluerepoflic: apud в verd habeat ofculum ftrictiffi- 
mum, Habeatpretereaepiftomium x, Exeodemvafe a de- 
Ícendatintra vasinferius с aliustubulus p м, vtrimqueaper- 
tus,quiapud р nonattingatoperculumvafis» A, fed tantum 
abillodiftet,vtpoffitegrediaér: арий: н verdtranfeatiolum 
operculum vafis с, $ nonextendatur vlteriüs.| Exvate deni- 
que в defcendatintravas с aliustubus Ес vttimqueaper- 
tus, quiapud ғ tranfeatfolimfuadum vafis, & non progredia- 
tur vlterius; apud с verddiftettancuma fundo, vt aqua ef- 
fluere poffit, habeatque vas с epiftominm’ 1, Hi tres tubi 
debentitaftannoaliavé materia coarctari, & adferruminari vå- 
fisinlocotranfitus, ve nullus авг penetrafe intra vafa , autelabi 
exijsdem poflit. Cavendum praterea diligenter eft , nétubu- 
lus Ав fitlongior, autzqué longus , actubulus вс; quare 
meliüserit,fiinter в & к decurteturquantum росей, вс quàm 
minimumextravas A protendatur. 

Hisitarité praeparatis, repleanturaquáduo vafa А & r,per 
foramina с & E, & obturentur quam diligentiffimé, maxime 
foramen с (foramenenim в poteít manere apertum; ) vas 
veró с maneatvacuum; & omnia epiítomia fintclaufa. De- 
inde aperiatur epiftomium 1, vt aqua vafis F defluere poffit 
intra vas с: & poftquam defluxit aliquantulumaque, aperia- 
 turepiftomium к; erumpetque maximo impetu aqua va- 
fis a percubulum АВ, profilietquein altum, viexpulfiva , pro- 
piercorporum impetrabilitatem. Nam aqua vafis ғ defeen- 
densintra vas с, expellitindeaérem per tubum н р intra vas 
A; qui aérexpellitindeaquam per tubulum АВ, quoniam пе. 
quein с, nequein A, aër & aqua fimulin eodem loco manere 
poflunt, fed neceflarid vnum corpus expellit alterum , propter 
eorumimpenetrabilitatem. Vides igicur quomodo vis expul- 
fiva propter corporum impenetrabilitatem fit principium & 
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Fundame- 
tum omni- 
ит Machi- 
narum Hy- 
dro-pnev- 
maticarum. 
qua fiunt vi 
exbulfiua. 
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саша Machinarum Hydro-pnevmaticarum г. Vbi defcenderit 
aqua vafis в intra vas с, &exfiliuerit aquavafis А per tubum 
AB;  depromi poteritaqua vafi is с рег epiftomium 1, & reple- 
vafa sa & г, vtantea, & inititui idenplufus, 

rid $ ГУ, 
oN otantur nonnulla circa pradidtum 
1 Experimentum, | 
Ос experimentum. eft fundamentum отпіша Hydro- 
ee алаи ae ‘fiunt viexpulfiva ob cor- 
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porum impenetra- 
bilitatem; ideoque 
Tyrones diligenter 
procurare debent , 
vt illud intelligant: 
quare nonnullacir- 
caipsü funt adver- 
tenda. | 

Primurn eft, ex- 
pedire vt vas А non 
fitminüs capax quá 
vas F; & vt tubus 
FG nonfit amplior 
tubo Ав; fic enim 
fiet , vt quamdiu a- 
qua ex vafe F defcé. 
dit intra c, tamdiu 
faliataquaex vase А 


A pertubum a B. Нос 


tamê non eftomni- 
no neceffatium. 


Secundumeft, Non efleneceflarium, vefiatvas Е, fed fie- 
ripoteftfoluscanalisfeutubus F c, qui apud в habeatinfun- 
dibulum, veaquainfundi рой; dummodo fit longior quàm 


tubus A B; vtmoxdicam. 
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Protheoria 11.- 6 


& 
Tertium ей, omninó neceflarifiefle, vttubus вс longi. 
or fitquamtubus a в, quia, vt diximus Protheoria L $. V I. & 1 | 
cemus iterum infra Protheoria ІУ, cap. з. Propofit. 14. hicet- 
iam , vt vbiq, in hydraulicis, perpendicuiscertatur, non veró a- 
quatü copia. Perpendiculüjauté tubi вс computatur ab f vig: ad x 
fupremam fuperficié aque defcendentis& quiefcentisin vafe c. Hs ув AP 
Qué verd longius fuerit perpendiculum ғ с fupraperpendicu- quarum co. 
lum лв eòaltiùsfalit aquaex ofculo B. Quare cüm in prin- Рети 
cipto, quando incipit defcendereaqua intra vas 6, longiusfit is bite 
perpendiculum FG, quàm poftea (repleto paulatim vafe с) 
& id (éper magis ac magis minuatur; confequens elt, үсіп prin- 
cipio altiüsfaliataquaex в, quàm poftprincipium , & vt fem. 

er minùs & minüsaltéexfiliat, ^ Vide etiam que dicimus in. 
fra Parte 2. Clafse І. сар.». Machina I. Annot, z. ; 
. -— Quartum ей, Non folüm fervandam effe proportionem 
quoad longitudinem intertubos AB, & GF, fedetiam quoad 
capacitatem, né fcilicet Ав laxiorfitquàm GF; alioquin gra- 
vior eritaquaintra ipfum , quàm vt elevari poffitab aére modi. 
co intra vas А pulíoà modica aqua cadente intra vas с. 81 
verd F с tubus laxior eflet quàm А В, nimis citò repleretur 
vas с, &antequamtotaaqua vafis a expellereturper Ав, 

Quintum ей, Nihil referre quanta fit altitudinis tubus p, 
per quem aër defertur,quia nihilconfert ad perpendiculum. Pro.. 
curandum tamen eft, пе fit nimis laxus, alias multüm aéris intra 
ipfum abforberetur , qui alioquin expelli deberet intra vas А. 
Sextum eft, predictum artificium elevandi aquam vi ex- 
pulfiva propter corporum impenetrabilitatem , effe typum вс 
exemplar omnium Machinarum Hydro-pnevmaticarum pra. 
di&a virtuteanimatarum; ac proindefemperanteoculos 
in fimilibus Machinis fabricandis effe habendum, 
үсіп principio dicebam. 
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fimum (fi támen ipfi is efterrór, & non potiüs]nterpretis ; qui‏ ا 


fiructione.. figurasa 
аи уы: 
(ж 


P iam libentiüs facio , quód nec 
A Wer, | Federicus Commandinus ; qui 
"ex Greco in latinum tranftulic 


` Heronem ; nec Toannes Bapti- 
“Да Aleottus, qui Commandini 
interpretationem reddiditItali- 

`` cam;necloannes BaptiftaPorta, 
"^ quiHeroniserrorem etiam ob- 
«в - fervavit, genuinam lucerna de- 
= ^  "Jineationem dederunt. > Eam 
" "Neróhicdare conabimur, allatis: 


Ld 
7 


Lucerna: Heronis verbisexCommandini 
ae С: translatione,addendo nonnulla 
PA |^ мега majoris claritatis gratia, 


Qux afterifeis іп margine no- 
tantur; SicergodifcurricHero. 
" Conffrustur licerna , Барт babens 
concavam, 2 triangularem inflar 
pyramidis fitgue bafis concava АВ: 
„со, Crinendiaphragma EF. Lu- 


ET concavus 5 fupra quem fit concavus: 
calathus kx, plurimumoleiconti- 
` gens. Ex diaphragmate ЕЕ pro- 

cedi 


Рго Неона IL — ж 
cedat MN тайга сит eoperforatus дайт аван, à calathi 


oper cule, 1 (Фе quo Nc ellychnium * dimponitur), , quantum ad.aer уе Operenie 
exitum Аси. „из autem. tubulus ко demitiatum per parey < 97”! 
lum, ка diffam à fundo calathi quantum [atis fitadaqua Хе fluxum cola 
Сех operculo paululum excedens. Exceffuiveroaptetur alius tubulus 

г. iine perius ос ит abfhruéium qui tabulus per fundum Гарт 
“три çoagmentetar lychno,.. at tubum. antemp ade tinto. 
tar alius tubulus exilis procedens adextremitatem uris ey fin 
pexforctur vt influct tn concavutatem ellychng, ^ g- foramen, habens” с Ly chs 
qucmadmodum Calg. Et [ub diaphragmate BF comglutinetr claivi 

cda? h deferens in locum Ср FE, itas Ut fe арена но aqmaex laco? hR 
ABER, iaipfum ODER: тата. Sit autem inopercula AB. pate 

rum foramen, *À per quad locum АВ ЕЕ implebumus.aqua scp qui; 3. 

£n ipfo eff aer ,per dutumfoxamen excedet,.  Itaquefublato.” К.с ү Os PR 
nio calatbum oleo implebimus per tubum XO, atre per. NM tubulam, 
excedente „adhuc per clavem *q apertam a queef in fundo. c p," t 

*] quando ct quaeft in, C DEF ed eL... Impofitoigitur * mel: *1 qua 
lychnto per [merifma P, quando opue]it oleum opi » aperiens. т IJE? 
clavem, "n qua in fundo с Di "Od aqua ex laca BEE {ил те o аа 
C p EF fecédente з aer qui efl inipfa. y. pertubum MN ,.adcala-jn bafi 
thum perveniens elidet oleum y. quod quidem per tubulum x o, iC DEF. 
per alium ipfi cobarentemad * p ellychuium procedet,. | Quando auc." p Lycbuit 
zem non amplis fluere volumus: yclwuicula *x claudetu 7. сод, сет к, 
rufus quat, pei ота Wena anasan cual 

өзі МЕСІ | Мырат leronis Interpres; queego omni... 
nomendofa efle exiftimo : puto enim, vbiquelychnum procl.,7,; - 
Мер: ioponendumeffe, & alia pleraque legenda prout.in mar- Commas- 
sineluntpolitaaftericis notata. Non potiiis өшіге Cirg pug m тел 
Негор textum, vt vediù ssim. Тары) салущнака n 
lathi operculum difponen ifunt finedubio,vtnos, difpofuimus, 
quonia Heronistextus lajnnsap dipfumet.Commandinum id 
exigit. Nec mireris Lector, fifu pice eyg E En 
Latinum de lucerna textum О. vndequaque correfpon- 
dentem graco textui; s же enim eftOpusCommandini, 


2 nec 


* £ Lychni 


Heronss ers 
ror єхєм[й= 
фм, 


ў2 - Раз]. | 


nec ройтетай ipfius manum expertum, vehabetur initio libelli 
in prefatiunculaad Le&orem, Eftautemin Commandini te- 
xtuacfchemate infignis error іп ео, quód clavicula к trans- 
mittitaquam даже іп A BEF intra Байт ‘EFC Dp per aper- 
tum foliim foramen fine tubulo , qui paulo longior fit quam tue. 
bulus ох; quodtamenomninorequiritur, vtdiximus pauló 
anté $. IV. & caufam dabimusinfra Protheoria IV. cap.z. Pro- 
pofit. 14. experientia fiquidem conftat, cylindrumaquz per fo- 
ramen defcendenté( fi quandoque defcendit aére füccedente) 
in aére libero non habere eandem vim , ac delcendentem per 
tubum;tametfi vtrobiquefit eadem aqua quantitas,cum eodem 
perpendiculo, Caufa eft,quia fi libere & fine tubo defluitaqueus 
cylindrus,figna eft aérem fubintrare 5 fi aër fübintrat, ceffat me- 
tus vacui ,acproindeaqua debetelevari velaborati Naturz fuc- 
currat. Quod fitam ftrictum ей foramen, vt aérfubintrare non 
poffit; nè gutta quidemaquz effluet vt experientia quotidiana 
docet, idque propter vacuimetum. Hunctamen errorem ego 
nequaquam Heroni adícribendum putem , vt Porta facit, fed 
exiftimo Heronemproduxiffetubulum қ feré víque fundum 
ср; ficenim majorerit quàm tubulus xo, & aqua per ipfam 
к decidens habebit perpendiculum przponderans perpendi- 
culo aqua feu oleiafcendentis perxo. - 

Similis error reperitur apud Heronem cap. 36. vbi docet 
fatyri{cum conftruere (uper quadam bafi, vtrem in manibus te- 
nenté, cuiadiacetlabellum ; vt infufoin labellum humore , ita 
vtrepleatur, aqua per vtrem in idem labellum influat, & non fu- 
perfundatur ,quousque tota per vtrem aqua evacuata fuerit. Ex 
qua quidemconftructione defumpta eft praxis conftruendi fon- 

жет Heronis , de quo infra Parte 2. Clafsel. cap. 2, Machi- 
мат, 2,83. vbierroremHeronisdetegemus; 
fi tamen Негоп eft ,& non ls- 
terpretis. 


§. VI, 


Protheoria Il. j3 


$. VI. 
Attractione & expulfione fimul aquam ele- 
vare ройитиз, | 

Dims $. IV præcedente perpendiculum aqua cadentis вс 

pellentis aérem , longiuseffe debere perpendiculo aqua 
afcendentis perexpulfionem, Dixitnus prztereaProtheoria |. 
§. VI. perpendiculum aquz cadentis вс trahentisaérem, debe- 
re fuperare longitudine perpendiculum aqua attra&tz. Infra 
Parte x.Claíse |, сар. Machina 7.& cap. 2. Machina 10.811, di- 
cemus , quaratione per multiplicationem plurium perpédicu- 
lorum breviumelevari poffitaqua ‚тата perexpulfionem , quam 
per attractionem , ad quamvis altitudinem, Nunc fubjiciam 
modumattollendi aquam per attractionem & expulfionem fi- |... 
fimulad duplam altitudinem aqua cadentis, quoniam ingenio- „ш a 
fuseft, & ad multa potefteffe vtilis. Refert illum Porta lib, 2. evandi 
Spiritalium сар.2. eumque magnificéextollit , tanquam fe in- 4744” i» 
ventum; & ait fuperare omnem humanum intelleétum, nec vn- 2; лет 
quam in mentem venifle antiquis fe vero poft expenfas multas, per sacó 
& labores plurimos illum tandem reperifle, Modus hic eft. | ?"móe- 

Sitexvafe В elevan дари ти 

aqua víquead vas в, ad 
altitudinem centum pe- 
dum , mediante perpen- 
diculo о. pedum aqux 
cadentis. Fiantaliaduo 
vafa A,& c, in eodem 
plano horizontali cum 
vafe В conflituta , ejuldé 
capacitatis cum 8; & in- 
fra ipfa conftituatur vas 
D, cujus füprenta oper- 
culi pars diftetà fundis di- 
_ Qorum vaforum jo. pedi- 
bus, Ex vafe a defcen- 
‘datinvas p tubuscx, 50. 


G 3 Pe. 


{4 : -Pars L 6. 
i -^ оу pedū;quitamenab x ex- 
“Из оГ pmnsmotiostendiaeprolongari poceft 
foe) uique ad H, dummodó 
. . tantum ева, fundo;ut 
. aqua efiluere poffit. Hat 
4. beatautem hic cubus epi- 
ftomium y.. ExyafeBdep - 
ès fcendatin idem yas p alis 
us tubus Kr, incipiens 
paulo. infra. operculum 
apud ку & definens pau- 
„10 infra operculum apud 
„а. Ex vafe c defcendat 
tubus oP 50. pedum, 
habensepiftemium т. Ex 
се vafe x defcendant in va- 
“са 2.29. fa В вс С duotubi: pri» 
‘mus Nc; incipiens infra operculumapud. м, & definens in- 
- fra operculum арий c: alter ML, incipiens immediateinfra 
"operculumapud м, &definensfupra fundum apud L. Lon- 
садо vero hujus tubi мг aboperculo M ufquead punctum 
-L fitcentum pedum. . Tria vaía А,в,С, habeantfuaforami- 
nacuminfundibulis В, perquaaqua infündi poflit intra vafa, 
&'obturari. Vastamen А poteftmanereapertum. Duo vaía 
p & в habeantfuaepiltomia н вс s. Omnia praterea va- 
f3;excepto A, debent effe undique ac diligentiffime claufas 
ideoquetubi debent in loco tranfirus accuratiflime adferrumi- 
nariipforumvaforumoperculis,& fundis. | His ita o Aet 
repleaptur tria уаба A,B,c, aqua, & claudantur; cla is priùs 
omnibus epiftomijs omnium vaforumac tuborum: reliqua ve- 
ro duo vaía, р & E, maneant vacua. Deinde aperiatur 
epiftomium т› & aqua vafis с defcendet verfus P, fecum- 
que trahet , ad.vacuum vitandum, aérem vafis Е, pertubum 
x €, fimulqueaquam vafis в ufqueadaltitudinem 5o. pedum 
) ЧО Y, 


Prothéoria 11. ғ 


abi v, quantum nimirum eft perpendiculum ШЫ ор, per 
quemaquacadit, Poftquam veró aqua deícenderit hinc utque 
ad. г, inde ufque ad у, herebit utrimque velut in equilibrio 
immobilis, propter perpendiculorum aqualitatem. Tum vero 
aperiatur epiftemium. v, & aqua vafis А defcendet intra vas 
D, indeque expelletaérempertubum ік intravas в; quiaér 
premet aquam, atquepropellet furfum per tubum гм verfus 
м, ficque elevabituraquaultrapundum v, cflluetqueaqua. 
extubo or, penitufqueafcendet aqua vafis B, per tubum LM, 
intra vas E; nec ceflabit fluxus,donec triavafa 45B, c, fimul 
tueriritevacuata,totaqueaqua B.afcenderitin E: Sijamaqua 
vaforum. Dp & Е per fuaepiftomia depromatur, & vafa А,В,С, 
denuo repleantur; inítitui poterit eadem circulatie, idque to- | 
ties; quoties libuerit... Flacc eft praxis Porte; ingeniofus atque 
induftriusartifex addere, demere, mutare poterit, quz lib uerit, 
ornatüs aut commoditatis gratia, modo non alteretur rei fub- 
ftantia, quam nos precise hic dedimus. - 

. Nota híc,utaperto epiftomio т defcendataquavafis с 
verfus ғ; laxandum fimuieile ер отит у vafis a; alio- 
quin nunquamdeícendet aqua valis: с, пе detur vacuum ; ut 
confideranti patebit. ` к» жад ее: бұ 

“Когаргагегеа, quod diximus de aqua afcendente ad alti- 
tudinem 5o. pedum, tantüm gratia exempli fuiffe dictum пат 
aqua non potefl perattractionem:;elevari ad tantam altitudine, 
utalibi füfiüs dicemus.. плува sul | 


, we - $. VII. attt e а ЧА 
Salomon Caus meritò fùgillat Heronem, ®. 

LTEro.cap..55. Spiritalium ait, quedar. vafa a principio humore 
- A injecto fluunt, intermiffione vera facta non amplins fluunt injecto 
humore ,quou(d, ad dimidium repleta fuerint; tunc enim incipiunt flue- 
re: At intermiffione facta, non amplitis fluent , quoujfa impleantur. 
Hujus rei probanda | gratia proponit hujufmodi machinam.. 

Si 


56 pans 


Heron Мв T3 | Sit enim vas АВ, habens in feipfo 
china defe- tres fiphones inflexos C, D, E, in ven- 
dre, tre occultatos, quorum altera quidem 
crura fint ad fundum vafis , altera ve- 
#0 extra ferantur in canalesefforma- 
tas atque eorum extremis apponantur 
vafi F,H.G. quorum fundum diftet 
ab ofculis quantum ad aqua ftuxum fa- 
ts fit. Omnia vero comprehendantur 
alio quodam vale tanquam bafikLMN, 
quecanalem x babeat. Et fiphonis 
quidem с curvitas fit ad fundum va- 
x роти vero D curvitas ad di- 
Sm: Mb midmum altitudinis ejus: © fiphonis Е 
ШУ, Қа ad ipfum collum. St igiturinvas АВ 
aguam infundamus , Aprincipioquide 
fluet per fiphonem с, quoniam car- 
vitas ipfius ef ad fundum. Quid f 
NT dntermittamut,evacuabitur humidum 

infufum per canalem. x, C vas Е relinquetur aqua plenum, fiphonis 
vero C reliqua pars eere plena erit. — Rurfum cum aquam infunda- 

mus, non procedet per fipbenem С, propterea quod аёт ineocontine- 
turinter aquam infufam, © eam que eft іп vafe в: Afcendet ergo 
bumiaum ufque ad fiphents D curvitatem , que eff ad dimidium alts- 

tudinis vafis з e$ tunc fluere incipiet: fed esp елде fetta, rurfus 

idem continget quod in [iphone с jam ат eft. Eadem @ in fi- 

phone Е intelligantur. Oporsebit autem humidum fenfim infunde- 

re, we aer , qui tn fiphonibas comprehenfue eft , fumma vi expellatur. 

Hac Hero; Quz tamen, & quidem optime, atque ex Hydro- 

Heroni; ө-Рреутаясж artis principijs, Salomon Caus іп fuis hydraulicis, 
iom feu hb. 1. de viribus motricibus, reprehendit, dicens effluere 
aquam perfiphonem c, etiam poft fecundam infufionemin- 

tra vas, со quód aër contentus intra fiphonem c pellatur ab 

aqua extra inferius ofculum, erumpatque extra aquam vafis ғ 


Quod 


Е ` Protheoria ÍI. 7. 
Quod quidem veriffimü eft, сит aqua infufaintra vas АВ perfe. 
cundam infufioné,facillimé afcendat per crus internum ufq; ad 
curvitaté c;non refiftente are: qui aérintrafiphoné cr compref- 
fus cedit aque afcendenti primum ufq, ad-cusvitaté с, indeq; 
defcendenti:pondere fuo;pulfo aére, erumpente peraquam va- 
fis ғ. Addequód (itamaltum efletvafculum Е, ut aér per ejus 
aquam exitumnon inveniret; afcenderet is per fiphonemaquz 
mixtus, prout fieri videmus in canali vitreo quantumvis gracili 
atque longo : fi enim aqua aliquótisque eum repleas, & ob- 
türato utroque orificio mvertas,utdqua fuperiorem, aër inferio- 
remoccupatlocum; (байт defcendit aqua,& afcenditaér, aper- 
táfibivel per medias aquas via, ut teftantur Бш frequentesin. 
teraquas erumpentes; & qui paulo antéfüccumbebataquge, сі. 
dem paulo poftincumbit aër. | То 

> ec E | ЖЖ 
$. VILE; : 
Idem perpendiculum aquz cadentis non potefl fervire 
; г fimulattractioni & expulfioni. | 


pora loco fzpecitato de fpiritalibus Сар. VITE ait, fe fre- 
quenter tentafjeucaquam codem perpendiculo mediante 
-elevaret ad majorem altitudinem, quàm perpendiculum erat, 
„partim attractione, partimexpulfione:  Eumin finem fecit vas 
A, ex quo elevare volebat aquam; ufque ad vas В, ad alti- 
tudinem pedumcentum verbigratia. . Conftruxit igituraliud 
zqualevas c in eodem plano, & айпа DF demiffiusutroque 
pedibus зо. vata conftructainftruxittubis & epiftomijs, prout 
figuramonftrat. Hifce peractis, replevit vafa с & А aquis , & 
diligenter clauficutrumque, claufis etiam eadém diligentia vafis 
в & DE. Deindeaperuit tubum D; utdefcendente aqua vafis c 
intra vas DE, traheretur aér ex tubo ск, vafe B, & tubo 
ін, fimulqueattraheretur aqua vafis a faleemad г, altitu- 
dinem pedum o; quod & fa&üm fuit.  Sperabat'autem ut aér 
vafis pr pulfus pertubum вс, intra vas a, expellérer inde 
35n083ip$9 aliam 


aliamaquam , & fublatam 
jam anteaaquam vfque ad 
1, attolleret vlteriàs vfque 
“ад vas В; at nunquam id 
obtinerepotuit: nam poft- 
quam afcenderat aqua vf. 
quead г, hafitfufpenía, 
& aqua vafis с non deflu- 
xitampliüs per tubum ЕР. 
'"Collegit inde , idem per- 
pendiculum Ер поп pof. 
fe infervire attractioni & 
expulfioni fimul , fed vel 
foliattractioni , vel foliex- 
pulfioni; quod bené notan- 
dum ей, Сашат dabi- 
mus infra Protheoria 1 V, 
capitez. Propofit. 13. & 14. 
quam tamen ignoraflePor- 
tà videtur, quoniam nul- 
lamadfignat, < 


Error apud loannem Baptiflam Portam, indicatu г. 


А Риа Ioannem Baptiftam Portam lib 2. Spiritalium cap. 10, 
З traditur modus elevandi aquam per expulfionem ad (tellas 
víque, vt ibi dicitur, mediante folo vnico perpendiculo quin- 
дозво verbi gratia pedum altitudinis ; quitamen eft omnino 
alus, & repugnat do&rinz Рога іп przcedentibus tradita; 
Vnde fufpicabarab Hifpano traductore fuiffe additum : crede- 
re enim nulla. ratione poteram, à Portatamenormem errorem 
potuiffecommitti, | Reperitamen deinde eundem modumin 
editione 


Protheoria H. $9 


editionelatinacap.o. _ Modus hic 
eft. Efto vas с, & fupraipfum 
‘cad diftantiam pedum verbi gratia 
quinquaginta, уайа DOR K, cum 
fursinfundibulis; вс fupra hzc ali- 
ud c; aliudque tupra hoc; & fic 
deincepsad quamvis altitudinem, 
„печат vfque ad ftellas. | Conjun- 
antur dicta vafa tubis ; vt mon- 
frat figura, habeatque tubus: DB 
fuum epiftomium, vt& vas С fu- 
um; вс vafa & к repleantura- 
quá. Deindeaperiatur epiftomi- 
um tubi 08, & aqua defcendens 
intra vas С. expellet inde aérem 
pertubum Ек intra vas к; qui 
aér inde expellet aquam per tu- 
bum FG in vas c, & ex с per 
13976202254 tubum нтехрейеситадиа паша 
ecb vas, & Псушегив. Sed hee pror. 
Е fus funterronea, & contra princi- 
SUPRC-— 7 piahydraulica,  Perpendiculum 
‘enim DB aquzcadentispedum quinquaginta , non poteftele- 
vare aliam preter aquamvafis к per tubum. ес pedum etiam 
5o.adíummumiv(que афтаз в; vbiquiefcetaqua, _Datodein- 
dequódex с polfletelevariaquaeodem perpendiculo: Ds, de- 
berettubus ін pertingere ferè vfque ad fundum vafis с, vt 
aqua preffaintrare poffet. Falfusergo eft hicmodus, Alium nos 

trademusinfra Clafse I. сар: 2. Machina 4186; 

2 BI Aves $ X. Да риба 
Alia ratio aquam elevandiinaltum propter 
Corporum impenetrabilitatem, 


— : 
d > 


Error apud 
Portam. 


Modus ele- 


etiam bru- 


Бо оаа quiefcentem atque infufam vafis cle- vardiaqua 
1 


vandi, inaltum, atquein fontes efformandi; quam vel ipfa 
“brata docentanimalia DeCervis quippeLybicis narratur,quód 
н» Чига 


tis nats. 


(бо БЕУ! 


Жопғай S, 


Georgium. 
Venetiis. 


dum fitientes foveam offendunt aqua plenam , cuius tamen fu- 
prema fuperficies humilioratq; profundior eft, quàm vt capite 
ac collo protenfo eam attingere poffint,calculos ore вс vnguibus 
afportantes fovez injiciant , ve defidentibus in fundum lapidi- 
bus humor fübfidentium corporum occupatione elevetur , fu- 
perioremque elatus repleat vacuitatem ; ita folerti machinatio- 
ne reficiuntur. Vafisitaq; puteisque fifolida injicias corpora,qua 
fundum petantvelfponte, vel vi-deprefias elevabitur aqua, & 
per tubos füperiüs applicatos cffluens in fontem formabitur. 
Hoc artificio conítru&us eratolimfons ad 8. Georg. Venetijs, 
tefte lofepho CeredoDifcurfu primo de Modo elevandi aquas 
élocishumilibus, pag.11.. Binz enim fabricate erantci(ternz, 
feu pifcine, humiliorac profundior vna , altera elatior ad prioris 
latus- Humiliorlaterahabebat angufta, & puteiinftarerecta; 
écuius fundo vfque ad collateralis fuprema labra deduceban- 


. turtubiplumbei. Habebatpraterea operculumligneum atque 


graviffimum, quod cifternz latera vacua implebat , & aqux in- 
cumbens (ио paulatim pondere defcendebat , atqueaquam có- 
primenseam intra tubos compellebat; per quosafcendens, fub- 
fequentibus:alijs aquis pulfa, exonerabat fefe intra fuperiorem 
collateralem cifternam ; indeque pondere fuo naturaliter dela- 
bens per fiftulasefformabaturinfontem, Multas alias Machi- 
nas hydraulicas eodem conítru&as artificio enumerat ibidem 
eitatus Ceredus; & vnam hac ratione adornatam Machinulam 
Scaliger Exercitat.42, contra Cardanum; ex qua tamen falfum 
deducit modum oftendendi fontium originemex mari, Hac 
porro rationein altum elevaturaqua perantlias, quarum ingen- 
tem copiam affert AuguftinusR amellus (по de Machi- 
nis hydraulicisopere,& nos aliquasadduce- 
raus Clafse 1, cap.2. Machina 6. 


$$ 
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PROTHEORIA 
E T ERTTE 


Devi Rarefactiva; fcu de tertioHydro-pnev- 
maticarumMachinarum Principio, 


$. I. 
Rarefactionis vis, & effectus mirabiles. 


Arefactionem ingentes füppeditare vires vt 

E^ alijs corporibus , itaaquz вс aéri, ad eain omnem fi- 

A tus differentiam impellendam , multòque magis ad 

hydro-pnevmatica omnis generis technafmata mo- 

lienda;is folusignorare poteft,quiftupendos ipfius effectusigno- 

rat. videmusquotidie, miramurque , ac plangimus ftragem, i 
quam zeAeexyrai nitrato вс fulphureo pulvere intra bombarda- ен 
rum militarium angultias гагеѓа&о edunt, in fternendis non ho- bombardis. 
minibustantüm ‚ fed dibus, turribus , propugnaculis , atque | 
adeo vrbibusintegris.. Non lovistantummodo tulmina imita- 
turrarefactioin bombardis „(ед Plutonis etiam iras emulaturin 
fubterraneiscuniculis 5 tanto perniciofiore ftrage , quanto mi- 
nüspatente, Excavant Martiales Archite&i à loco obfidionis Rarefađio- 
ad vfque propugnaculum , cuiruinam minantur , viamanfra- "^ 27» | 
&tuofam ,apguftamque, magnetica pixidis аии, uti inter alios /;irerra- 
docetP. AthanafiusKircherus lib,2,de Arte Magnetipar.a.capasee | 
Probl 7, & nosin Pautometro Kircherianolib. 5. Ichnographi- 
coProbl.8. Subloco deinde ruinz deftinato Cameram con- 
ftruuntlaxiorem , eamque implent pulveris tormentariy vafis, 

& oftium claudunt, relicto exiguo foramine, perqueviam totam 

ignis pabulum fternunt, & egrefliignemapplicant; qui ferpens 
perviamaccendit pulveris таат omnemCamerá conclufam, 
1tàquerarefacit, dilatatque, ut anguftiarum impatiens, &láxio- 

rem quzrens locum , impofitam fibi molem difiiciat horribili дамиды 
fremitu , nec minori terrore ‚ quàm damno. | Nihilunquam »à vis із 
magis fimile terra motui, qui & ipfe rarefactionis eft effe&uslu. 4274 те: 

| 3 4200300 ее, 7 
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culentiffimus, excogitatum fuit. Eodem enim prorfus mode 
in terra concuflione flamma ex aliqua fubterranea fornace, vel 
interno calore, per venulam aliquam nitri aut fulphuris ferpit, 
donec perveniat ad locum , in quo maiorem нишсе materia 
copiam inveniat ; quáfubitó accenfa вс гагеҒа а, dum maio-. 
rem quzrit locum, fibiimpofitas concutit , & difjicitnon raro, 
moles. Sapectiam iam anteaaccenfusin terre vifceribusignis, 
pre dum nova augetur aliunde attra&a materia , montes fibi impofi- 
ы Rom, tOSCOncutit,finditque, vt non femel audivi, vidiquein спа Si- 
anno 1654. Ciliz, duorum annorum accola olim,& nunc hocipfoanno 1654. 
quo hzcfcribo, hic Romz, quam ( raro exemplo) concuffit mo- 
tusille ingens, qui tantam Sore ftragem intulit, & Romam hinc 
indeNeapolim,omnesque interiacentes regiones tremefecit. 


$. II. 
Alia Rarefactionis Exempla. 


Rarefañio- N Atrat P. Nicolaus СаБжиз НЬ, 4. Meteor. Arift. text. 12. 9,1. 
nisexempla 4 X vidifle femarmoreum vas maximum atque duriflimum ab 
ola aqua conglaciatadifciflum , ed quód cógelatione rarefacta fue- 
rintaliqua interne partesaquz : fa&áenimillà fubità congela- 
tione, obítiteruntattenuationi & rarefactioni partium latera va- 
fis, ceffitque duritiesvehementiz rarefactionis , & fractum eft 
vas, quod non difrupiffent centum juga boum, fiip diverfas par- 
tes traxiflent.ldem Cabzusibidemaflerit, fe vidifle columnam | 
marmoream, quam tres homines dilatatis brachijs fimul non 
poterantcomple&i , quamque mille juga boum , біп diverfas 
partes, toto juncto impetu traxiflent , frangere поп potuiffent, 
fractam tamen prorfus mediam atque truncatam, eó quódligaa 
quzdam columna illi proxima fuerint combufta, ideoque ex vi- 
cino calore fpiritulus aliquisin marmore inclufus intus in meati- 
bus fuerit rarefadus, & ex rarefactione maiorem fibi осӣ: qua- 

fiverit, . | 
 Notumjam peené eft omnibus quod refert Petrus Caftel- 
lusin Libellode Incendio Vefuvij 1talicé-conícripto ; & exipfo 
Kircheruslib,3. Artis Magoet,part.2. cap.3, circa finem , de pul- 
vere 
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verepyrio ex auro confecto,quod aurum fulminans appellatCa. Aurum ful 
ftellus, X auram volatile Crollius. Eft id nihil aliud quàm au- ^^» 
rum calcinatum aqua forti feu regia, falearmoniaco, & oleo tar- 
tari przcipitati, Hac calx quam primùm fentit etiam calorem 
ignis,concipit fpontefua flammam, вс in auras abit, cum ingenti 
fragore & (trepitu:& fi vel vnum aut alterum huius pulveris gra- 
num cultro impofueris, вс candelam infra applicueris , vtinca- 
lefcat; tantum editfragorem , aci magnam explofifles bombar- 
dam.Facitautem effectum contrarium ordinario pulveri ругіо, 
quianon furfum „(ед deorfum tendit ; vnde fcrupulus vnicus hu- 
ius volatilisauri pofitusfupralaminam ferream пб modica craf- 
fitiei, & carbone defuper applicato accenfus , penetrat & per- 
foratipfamlaminam. ` к 

Nolo hic ommittere aliud rarefadionis exemplum , quo 
ego ipfe multis inlocis , coram viris etiam Principibus , exigua 
machinulanon exiguum excitavi fragorem , bombardulz mi- 
noris fragori prorfus equalem ac fimilem. | Vitreas Spherulas уел phe 
nucisavellanz magnitudine, aut etiam minores , fieri curavi ad zs mino- 
lampadem Roma 4 quodamGermanoartifice, vitrum in omnes т 
coloresomnesque figuras forum, fru&uum ,avium, animalium tum amn- 
omnis generis, jcuncularum quarumlibegaffabre elaboratarum (2775. 
efformante , idemquein fubtiliffima fila ad rotam circumacta 
diducente.- Ineas vitreas Spherulasacetum, aut nitratum fa- 
lem aqua difolutum ac liquefactum infundi iuffi;& ad medieta- 
temrepleri, acdeinde hermeticé claudiad eandem lampadem. 
Harum ({pherularum vnam fi carbonibus non nimiümaccenfis, 
aut calidis cineribus ( vt paulatim calefiat) impofueris; rarefit 
fpiritofa materiaintus claufa, & majorem quzrens locum , poft 
fpatium circitertemporis quo Pfalmus 50, Mifereremei Deus , те- 
citari poteft, tanto cum impetuac fragore viam fibi aperit, vt 
non tantüm vitrum in mille minutiffimas particulas diftringat, 
fed cineres etiam & carbones toto conclavi diffipet , nullius 
damno, nifi fi quis vultum propéapplicet,  Cümexperientiam 
Кота coram Sereniffimi Holfatiz Ducis Filio primogenito fae 

cerem, 
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cerem , foto affidenti moreibidem folito , famuli ante cubicu- 
lum preftolantes accurrebantattoniti,bombardulam in Princi- 
pem fuum explofam credentes. Alius magnus quidam Prin. 
серзсит nonnullasà me accepiffet , acdomidie quodam cum 
multis аз nobilibus foco affideret, vnam oftendit , ac videnti- 
bus omnibus igni iniecit, afferens, vbicalefieret , gratiflimum 
{par{uram odorem. Cümomnes arrectis naribus, & orehi- 
anteodorem exípectarent, derepentefit crepitus, & carbonum 
disie&io , diffugientibus omnibusin timorem primó,deindein 
, rifum diflolutis. Alio tempore coram Cardinale quodam & 
magno Nobilium comitatu , admonito priùs clanculum folo 
Cardinale , vnamexplofi ; & itaomnes alij preter dictum 
Cardinalem territi fuére, vtauctorem (ignorabant me effes) 
ad pocnamquererent. ^ ^ 7 - | 
" Innumerosálioseffe&us rarefa@ionis , ficut вс condenfa- 
tionis, adducere polem; fed hifufficiuntad ad(truendam effica- 
ciam іп commovendis corporibus. Опа efficacia fi tanta eft, 
quantam vidimus; quis neget , eandem in aére & aquis elucere 
poffe, dilatando вс conftringendo elementa ipfa , вс in fontes a- 
liaque hydraulica,pnevmaticaque artificiaanimando е fed hzc 
evidentiffimé oftendemus in multis ex fequentibus Machinis 
Partis». praefertim Claf. І. cap.3. Mach, 1,2,5.6.8. & alijsmultis, 


PROTHEORIA 


eS бу A RETIR, 
De fluxu Aquz naturali; 
$ feu 


De quarto Hydro-pnevmaticarum Machina- 
rum principio. f Е 
)Lurima,jucundiffima , veiliffimaquecirca A- 
EZ qua fluxum naturalem, feu libera ea fit, feu aquzdu- 
AES ca ibus, canalibus, tubis, fiphonibus, fiftulis , & qui- 
а. àbuscunquealijs meatibusconftrida, dicenda oceur- 
oco, quz Hydro-pneymaticarum Machinarum Arti- 


ficibus 
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ficibus non minus neceffaria, quàm vtiliafünt. Nos ех omni- 


——— 


4 


bus ea сапейтъдо fini noftro conducere videbuntur,felegimus; 
COLIN T.I 
De proprietatibus Aqua fluentis libere. 
xe bere fiuit aqua, dum nullis conftricta һауа libe: 
МЕ 0 nculs. НиШ(Се proprie tid 
ча Мей meatibus ceu vinculis. 1 - qua dica- 
| | р р tur. 
Р, SS Е Suppono дио , qua licet in dubium revocentur 
Lab aliquibus , conceduntur tamen a meliori 
: di 1 ; Elemento: 
Primum eft, Ordinem Elementorum , natura eorum con- ку oda 
Terram , circa Aquam Aër , 5 circa Acrem putatus lenit... Ac 
principio quidem rerum , quando Creavit D &vscoelum & 
- diem Mundi tertium , quo die Deus бейей ия Terram , antea 
Jpharicà rotundam , ın cavitates varias аготтауй , in easque 
fontibus difcretam , derivavit , упитдие ex Terra e» Aqua 
+ + - A . А р я 
globum conftituit „утса contentum [phericá Juperficie, terrená 


cxteraad Mechanicam погат) Magiam refervabimus. 
PROOEMIVM, 

Палез , fini nofiro conducentes , vt affignem , 

М 
note Philofophi & Mathematicis. 
grueutem hunc effe vt Terra fit im medio ommum, Aqua circa чаан: 
terram, Genes. c. 1. prediétum fervarunt ordinem , vfque ad 
Aquam omnem [ubterceleflem , maribus , lacubus, fluminibus, 

i . ^ J ` . "Ге - 

hinc , inde aqueá , prout Aque diverfimode Terram difciffamm direc 


us globus 

4 ) Т, Tag in medi 
interfluunt , aut circumflnunt. je gui globusex Terrain medio. 
oagmentatus ( quem ob id reife Terraqueu are locat? fui 
69 Aqua coag (4 Terraqueii appellare оса би 


poffumus) in prima [ii coagmentatione , quaudo die Mundi creationis 
г 1 N 


rerum, 


ter. 
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tertio dixitDeus: congregentur aque,quz {ub coelo funt, 
іп locum vnum, &appareat Arida; & factum ell ita 5 zz 
medioVurver[r, hoc eft, in centro [apremi., (9% omnia ambien- 
га Cali collocatus fuiffe videtur; in medio , inquam поп folie ` 
quoad fenfim ( quod nullus ,aut yix vllus, [altem alicuius no- 
minis negat ) fed reveraac matbematice , ita vt centrum gra- 
| vitatis Terraqua congruerit tunc perfette centroVuverfe, exi- 
Tem gente rd naturals ipfivs gravitate. Nunc verd licet ob conti- 


nnuc non S с 
eft lemper 24455 gravium in Terra Marique mutationem, centrique gra- 


in mundi Я : 


centro та. 7/7470 Variationem pradibta Terraqua поп fit fortaffe femper 
ges precise > mathematice in Mundi medio in fenfu ditto (non 
enim certo conflat , ad centrum gravitatis mutatum continuo, 
- féqui continuam , licet exiguam, trepidationem 1p [tus , nitentis 
ad mundi centrum ) tam parum tamen ab Шо centro distat , 
quàm multim diflat à tora mole Terraque quodcunque pon- 
dus de fabio additum aut ablatumdenovo. Ex quibus dedu- 
citur , [centrum gravitatis Terraqua differt. acentromagut- · 
tudini eiusdem ( vt probabileeftdiferre , cum Terra pondero- 
fior fit quam Aqua,nec omnes Terra partes,equalis fint ponde- 
ris ) differre folum infenfibiliter з ас proindeidem cenferi poffe s 
faltem phyfice es ad fenfum , vtrumque centrum. Sed de his 
fuse tratatum vide à Kirchero in Mundo fubterranneo,hbrot. 
de Ceutrofopbia , (x à nob in Mechanica Vnrverfali lib. 1. 

Centrum 44779 Magia Mechanica. аи | 
commune Alterum quod [uppono est , centrum Vurverfé , adeoque 
gravium Centrum Terraquei globi, quem in Mundımedio flatuimus , 
sae Teen ере poffe centrum commune OMNIUM gravium ac ерш „дид 
pimi- 
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nimirum omnia gravia per [e tendunt appetitu innato бэ“ d quo 
leviarecedunt , vtraque per rettas ac breviffimas lineas ‚т 
smpediantur, aut cogantur per obliquam ac longiorem piam 
verfus illud defendere , vel ab illo recedere. Cum igitur- aqua 
отта fit отау, vt experientia patet ; tendet appetitu naturali 
ad centrum Terrague , id eff ad centrum Vaiverft. Idem di 
cendum eft de alijs liquoribus. His pramuffis accedimus ad 
propofitum. САГА a 

Proprietas I, 
Aqua tendit ad loca decliviora. 


Quam, & omnemalium humorem fluentem 

V^ libere,currere ad loca decliviora,& centro Mundi ac 
А D Terraquæ propinquiora,fi patetipfisliberaditus, five 

S re&tusac perpendicularis, five obliquus ; patet expe- 
rientia quotidiana , nec indiget probatione. Ex quo deduci- 
tur, aque etiam confiftentis partes omnes inclinare innatoap- 
petitu ad eadem loca decliviora: ideo enim de facto , fublatis 
impedimentis, eò fluit aqua, quia naturaliter ed inclinat. Con- ше. 
fiftentem роггдадиат appello , qua ftum obtinet naturalem. dicarur, 
Situsautem feu pofitio naturalis aque eft , quem dum naturali Aqua fitus 
fuo fluxui & confiftentiz permittitur, fua fponte affumit , tam in 4li 
fuperficiefuperiore, quàmininferiore, & lateralibus. аре 
Proprietas II, 
Aqua fuperficies fuperior, ceflante fluxu, fphzrica 
Р eft; relique conformantur vafis & rece- 
\ ptaculis, 

AQ» liberéfluenstam diu fluit , donec partium continuata- д деи 

Arum extima feu fuperior fuperficies {pharica fit, habens idem spent fuper 
centri cum centro Теггадиг & Vniverfi, hoceft, donec omnes f«ies/uperi- 
extima fuperficiei partes x qualiter diftencà Centro Mundi.De- Ha UM 

lm... топ. | 
і 
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monftrathoc fubtiliffime Archimedes lib r. de infidentibus hu- 
mido Propofit, 2.& Ariftot. lib.2, de Coelo text. зт, & fequitur 
exptacedente Proprietate, Sienim ceffante fluxu , & confi- 
ftenteiam aqua, pars vna {uperficieiextimealtior effet, & altera 
humilior, hoceft, fi non omnes zquédiftarent a centro Mundi 
(quod eft {phericam habere fuperficiem , habentem idem Cen- 
trum commune Mundi;) nonomnesaquz partes, fublatisim- 
pedimentis, fluerentad loca decliviora , nec aque confiftentis. 
partes omnes eû naturali appetitu inclinarent; aut certe violen- 
terintaliftatu, & nullo praíente impedimento , detinerentur; 
Адина та: quod incongruum eft , & naturisrerum repugnans. 
contenta. fu Inferior porró aqua fuperficies , & laterales, conforman- 
[APTA tur {uperficiebusinternis уаќогат &  receptaculorum , quibus. 
vaforum i» aqua.continetur : Vndefivnapars fundi vaforum ac recepta- 
гетй, fgu- culorum eft altior altera ( proutin mari, lacubus, fluminibus, 
e — & vafisordinari¢ fit ) etiam talis eritaquz illis contenta infe-. 
tiorfüperficies. ldemintellige delateralibus fuperficiebus, 


Porifma. Г. 


guanine (` Olligitur hinc, Oceani, Marium, lacuum, ёс aquarumqua.. 
Siu. P “rumcunquecontinuatatum, & in quibuscunquereceptacu-. 
terior of liscontentarum, ac соп еп ит fuperficies fuperiores. atque: 
Ралия... externas.efle{phericas,habentes.idem:cum Terraque füperficie: 
Гоа 14. ебуеха centrum.|n vafis tamen. & receptaculis exiguis. adeo exi- 
men exiguis eua eft 8с infenfibilis fphzricitasiftius fuperficiei, vt;meritó fup- 
"OE ponipoffiteffe planam, feu. horizonti parallelam : vnde & nos. 
^  infequentibus id nobis concedi poftulabimus, &itafuppone- 


mus. 
Porifma IT. 


squa ыш C Olligituritesum idem vasad turrisaut тор tis. radicem po 
mines vac, 7 Gtum,&aqua.omninoplenum, plüsaqua continere,mathe- 
ме infe maticéloquendo, quàm pofitum in turrisaut montis vertice ; GC. 
тоть дид аца itidem omninoplenum, Като ей, quia major eftiphari-. 


jfepeniorh& = Е ў: y 
ша,  citasaquæin primo, quàmlecundo calu. me 
| 454 
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ра Porifma 111. 
(С Olligitur tertiò , fî aqua ad libellam conftituta effet alicubi , : 
non pofle confiftere, fed neceffarió moveri ; quia tunc non? ҚТ 
omnes partesextima & fuperioris fuperficiei eflent æquè vicina роге ad li- 
centro Terraquz, Athoc meliùs explicabitur in Pantometro 74/49? con- 
пойго Kircherianolib. o. Hydragogico , vbi delibellatione к 
quarumagemus,iterumq;inMechanica noftra Vniverfalilibro 
queminfcribemusMechanicam Hydragogicam. 
Proprietas III. 
Aqua minis preffa expellitur à magis prefla. 
A „вс humidi cuiuscunque , ea eft natura, inquit Archi- 
^ medeslib. г. de Infidentibus humido, Hypothefi т, vt par- 
tibus ipfius zqualiter iacentibus вс continuatis interfefe ; minus 
preflaa magis preffa expellatur; & quidem tantó fortiüs, quantó 
autminüsilla, aut magtshzcpreffa fuerit, Hoc quomodo fit in- 
telligendum,patebitexfequentibusProprietatibushuius capitis» 
& etiam.ex dicendis capite fequenti; Propofitione z, 


Proprietas IV. 
Aquz,& humidi cuiufcunque, pars vnaqueque premi- 
tur humido fupraipfamexiítentead perpendiculum, fi hu- 
midum fit defcendensinaliquo, autab alio ali- 
| quo: preffum.. 
A Sferithoc Archimedes loco proximécitato, сад; quando Aque parz- 
‘+ humidum non ей defcendens in aliquo, autnon eftab ali- #2 /»ferio- 
quoalio prefum; fed-confiftit in fuo fitunaturali, vna pars non га, за 
premit. alteram: , ус mox dicemus. Si autem humidumirioribus ad 
e(t defcendensinaliquo; усе ие per foramen. vafis, aut ац 
fluitin vasconiunctum: tunc partesfüpraforamen premuntur E bug 
àpartibusad'perpendiculumipfisincumbentibus , non veró ab: Г; 
alijscollateralibus, Similiter fihumidumpremitur ab aliquo;. 
partes. pref premunt folüm.quz ipfis ad: perpendiculum fub.. 
t. 
13 ; Рго-- 


"0 Рат 


a i .. Proprietas V. Er E 
Aqua in fitu naturali confiflente , partes fuperioresnon 
.premuntinferiores, 


Atet hocexmultisfignis. Primóenim alioquin partes aque 
inferiores eflent dentioresfuperioribus, quia cópreffa effent. 
Secundo, vrinatores infra aquam exiftentes non fentiunt pon- 
dusaquarumincumbentium fibi. Tertio, herbzleviffima intra 
aquam crefcentes,, & in altum affurgentes, non fternuntur ab 
aquafuperincümbente, Quarto, corpus grave fune alligatum 
& infraaquam demeríum, fuftinetura manu, & extrahitur,tan- 
ta facilitate, quanta fultineretur вс extraheretur, fi nulla aquailli 
incumberet; imó maiorietiam facilitate, quoniamgravia mi- 
nüsponderantintra., quàmextra aquam, Quinto,fitula aqua 
plena levioreft intra aquam , quàmextra $ Curhoc, nifi quia 
aquaintraaquam non ponderat? 
Porifma. | | 
Дан» con (3 Gliptuchine.quande Archimedes, alijque dicunt, omnes 
fifensper- “da que partes, dum eain fituconfiftitnaturali , xqualiter pre- 
ү ысы mi, non elle fermomem deactuali preffione, fed folüm de aptitu- 
тит айй dinali. Premivnumabalio aptitudinalicer eft , habere fupra 
inferior. feoravenon fuftentatum ; atpremi adualiter eft ita haberedu. 
Premi atu, pra (в gravenon fnftentatum, vt ablato mpedimento cedere co- 
е гері gatur corporiincumbenti; & nificedat,comprimatur. Ме! die 
ги ж cendumeft , premi quidem partes humidi inferiores à fuperio- 
fh o vibusfibifuperincambentibus, atnon comprimi. Solimergo 
partes füperioresaqua actu premunt inferiores, quando velab 
alio premuntur fuperiores,vel quando funtaltioresalijs partibus 
contiguisin eodem vafe , autin duobus vafis inter fe communi- 
cantibus, vtvidebimus,cüm de Siphonibus agetur; vel denique 
quando infrafehabent inferiores immediate corpuslevius fein 
fpecie, v. g.aérem , auttenuiffimum fundum ; in omnibus enim 
hifce cafibus partes inferiores cedunt quidem fuperioribus , at 
minime ab illis comprimuntur. Hinceft, quod aquaeffluaté 
foraminein fundo autlaterevafis. Hinc etiam eft, ча a 
dum 


І 
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dum tenue vafis incurvetur, actandem frangatur. Hinc deni- 
que eft, quód dum partes aque füperiores premuntur, & partes 
inferiores non habent effugiumautinfra, aut latere vafis, rum- 
patur potiüs vas, quàm partesinferiores comprimantur, Vide 
. que dicimus infra parte, Clafse I, cap. s, Machina 6, 


Proprietas VI, 1 
Ада іп fitu naturali pofitz vna pars поп 
expellit alteram. г 
past experientia. Etratioeft, quia упа non premitalteram, 
vt dictum in precedenti Proprietate. Quod fi in vafis con- 
` jugatisaltior aqua pellit minus altam , caufaeft , quód non fit 
pofitain fitu naturali , quia fcilicet non habet omnes partes æ- 
qué diftantes a centro Mundi, 
Deoptietus ИТ 
Non omnes aque zquales magnitudine, funt 
қ xquales pondere. 00 
G Une enim falsz graviores dulcibus, вс frigida calidis еішідет ие Ли 
{peciei,feu individui; & tam falsx, quam dulces, aliz alijs gra- 67 4. 
viores funt, vt patetexperientia, & fatentur etiam nautz , Vi- vieref qu 
dentesnavesefluminibus impurisad pura, auté mariad flumina dulcis rc. 
transeuntes fubfidere profundiüs, & fubinde cum fubmerfionis 
periculo. : 
Proprietas VIII. 
Aqua naturaliter non afcendit ad locum altio- 
rem {ua origine. 
|^? nec fluit naturaliter ab vno ad alterum locum , niffterminusaqua 
` "altior fit quàm terminusadquem. Vtrumque patet experientia, 

& fequitur ex dictis Proprietate l. & И. Hinc Hydragogi affe- shee! 4 
runt, non poffe deduciaquam delocoin locum, буе peralveum, e са 
five peraqueductus, canales, dc tubos deducenda fit, fi fpatium ги egui- 
fitequilibratum, feuad libellam conftitutum; пес fufficere Ма. " "^" 
thematica , autquamcunque phyficam declivitatem,fed requiri 
in fingulis milliaribus cadentiam feu declivitatem quatuor ad 

a mini- 
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minimüm vnciarum vnius pedis, ( ей vncia pars duodecima pe- 
dis)ita vt terminus ad quem in fine milliaris fit vicinior centro 
Terra quatuoryncijs,quam terminus а quo;&p oft alterum mil- 
liare alijs quatuor vncijs fit vicinior, вс fic deinceps femper; eft- 
quehzcregula à plerisque recepta tanquam Axioma hydra- 
gogicum, « Sed de hac re fuse agemus in Pantometro noftro 
Kircherianolib, 9. vbi agemus ex profeflo de Hydragogia & li. 
bellationeaquarum; & in Mechanica Vniverfali. 


Cae. Poy TALL 
О Е 


Proprietatibus Aquz fluentis рег. 
fiphones. 


<jUamvisin Machinis noftrisHydro-pnevmati- 
e Ao ісіз, Parte 2. indifferenter & pro eodem fumamus no- 

Ж тпеп fiphonis, & tubi , profiftula fcilicet; perquam 
CZ aqua fluit, fiverecta illafit , five curva; hic tamen, 
maioris diftin&ionis gratia ; fiphonem à tubo diftinguimus. 
Eftigitur Siphon nihilaliud quàm tubus inflexus, Huius varia 
funt {pecies, vt fequitur. 


б 
@ 


Siphon quid 


Propofitio I. 
Siphonis varias divifionesaffignare. 

(адым Суроо ирта рона анаа ane echabetdiver- 
2. fas figuras, vtapparctinappofitisfchematifmis. Alius enim 
ри -dicitur fiphon erectus, aliusinverfus , aliusmixtus, alius equali- 

um, aliusinzqualium crurium, 

Siphow ers Siphon erectus eft, cuius omnia crura furfum funt. Huius- 
4 modi {unt {eptem priores, & vltimus ex hic appofitis. 
Siphon in- Siphoninverfus eft, cuius omnia crura deorfum funt. Hu- 
verfus insmod: funtijdem, fiinverfi intelligantur, hoceft, fi в furfum, 
c & a deorfum{pectent. 

Siphon mixtus eft, cuius crura partim furfum , partim de- 
orlumfunt. Huiufmodifunttres penultimi ex appofitis, feu 8.9. 
& 10, d MUR Sipho- 


Siphon mi- 
ХіН. 
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Siphones сат егеді, quam inverfi , vel habent vtrumque 
eruszquale, velinzquale. Sizqualia funt crura , vellongitu- 

‘dine & capacitate funtaqualia , vtapparetin prima , tertia, & ,. 
feptima figura + vel fola longitudine zqualia , capacitate ver пети he 
inzqualia , ytapparetinfecunda, quarta, quinta, fexta, & vlti- & inaqua- 
ma figura, < | lium eruri- 

mE 2 
` Si- d 
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Siphones mixti, vel habent omnia crura zqualialongitu- 
dine, vtin octavafigura apparet; vel aliqua tantüm , utin nona 
figura; vel nulla ut in decimafigura patet. Haceadem crura 
poffunt effe diver(z capacitatisinteríe, - prd = 

Siphan con- Nota. Siphonem quartum aliqui vocantconiugatum, re- 
"$""- liquos vero inflexos appellant. 


- Propofitio II. TN 
` Siphonis erecli proprietates affignare. 
Siphonis 2- D Rima, Aqua vni fiphonis erecti cruri infufa defcendit pri- 
vedi propre ^ müm, deinde afcendit per alterum crus, donec fuprema fu- 
perficiesin vtroque 
crure fint in eadem 
linea horizontali. 
Sint fiphones erecti 
A BCDEF, fivez- 
qualium , five ing- 
'qualium crurium, 
tam quoad longitu- 
dinem,quàm quoad 
capacitatem ; vniq; 
crurium, fivelongi- 
ori , five breviori, 
five xquali , & five 
largior, fiveftri&i- 
оп, V. 6, cruri AB, 
infundatur aqua: 
K defcendet ea primi 
viquead в, indeq; 
per c & р afcen- | 
det,donecfuprema 
aque füperficiesfint 
in vtroque crure in 
cadem linea Hori- 


тов. 
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zontali,v.g.inlinea нік; hoceft,donecomnes dicarum fu- 
perficierum partes diftent zqualitera centro terrae, juxta dia 
cap. 1. Proprietat.2. Ratio defumitur ex didis ibidem. Ex his 
formo fequens. 
| Axioma Hydraulicum 1. 


O aqua defcendit per vaum fiphonis eretti crus , tantundem дузд 5 
afcendit per alterum. Idem contingit in omnibus canalibus, draslicum, 
alveis, & meatibus quibuscunque incurvatis, 

Secunda. | Sivnicrurium ,five longiori, five breviori, five 
zquali,& fivecapaciori, five minüscapaci , addasaliquid aqua, 
v.g.cruri AB; attollituretiam alterius cruris aqua , donecrur- 
fus fuperficies diftent zqualiterà centrroterre,feu (int in eadem 
linea horizontali, v.g. іп linea Gre. Ratioefteadem. 

Tertia,  Sicruri longiori , fiveid capacius fit altero iam 
pleno, fivenon, addas plisaquz,v.g. cruri Ав; defcendetea 
per в, elevabitque aquam cruris c DEF, вс expellet per os 
EF, donecceflance infufione fititerum vtraque fuperficies in li- 
nea GFE. Patetexperientia, & ratioefteadem, nefcilicet fu- 
perficies vniuscruris diftet plus aut minis, acentro terra, quam 
alterius. 

6 . Sicruri breviori , li iori, ne i 

uarta cruri breviori , licet capaciori , nempe cruri 

ЕЕСр, jampleno addas plùs aqux |; ea non attollet aquam 

cruris longiorisvltrapunctum с, fedeffluetex ore EF, licet 

aquacruris ЕЕСО fitlongé maior & ponderofior , quàm 
aquacruris AB, Patetitidem experientia, & ratio eft eadem. 
Corollarium I. ча 


(C9!ligitur hinc primó , aquam maioris perpendiculi pellere фе 
1 1 Ы " © 4 72 n- 
aquam minoris perpendiculi,non obftante maiore copia , & ясий pellit 
maiore pondere huius:ideo enimaqua cruris дв prima & tertia 242m mi- 
figura expellit aquam cruris CD EF, licet longémaiorem & "7^ Pete 
ponderofiorem, quia perpendiculum illius eft maiusfeu longius, phonibus e- 
quàm perpendiculum huius. А диг: perpendiculum hic, вс іп "е8. | 
fequentibus , appello altitudinem aqua fupra horizontem , feu 202744" 


А 3 bane - lum aqua 
fupra centrum Terra, ita vtilla dicatur habere maius perpendi- ji, ' 


2 culum, 


/ 
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culum, quàm altera, cuiusaltitudoab infima ad fupremam fu- 
.perficiem maior eít;ineodem horizonte. = — 
JE Gorollarium IL. | 
ge aut, mi ( Olligiturfecundó, Quenamaquain fiphone ere&o dicatur 
nus prela.  тпаріѕаџстіпйѕ prefla: Namcum conftet, Aquam mints 
db aeu preflam ехреШа magis prefla,per dicta Capite primo, Ргоргіес, 
diatur, 3. Conftetpraterea, Aquam minorisperpendiculi in fiphonee- 
re&opremiatque expelliab aqua maioris perpendiculi ; clarum 
eft, Aquam minoris perpendiculi dici minus, aqua vero maioris 
perpendiculidicirpagis prefsam. Ех his formofequens 
Axjoma Hydraulicum 11. 
N hydraulicis non aquarum сорта, fed perpendiculn pugnatur, & vin- 
сит. lla'enimvincitpellendo, vel trahendo alteram, cuius 
perpendiculum eft maius. 
Ж Corollarium HI, 
m A COlligitur tertió, Quomodo fiphonis erecti ope ( hoc eft,ca+ 
quam ex v- nale, tub6 autin modü fiphonis erediconftructo)ex monte 
пе up vallemad alterum montem , priori paulo humiliorem , aut 
алетте 4d locum in latere montis , derivari poffitaqua; fi nimirum fiat 
fiphon erectus, cuius os vnum immergatur aqua montis altioris, 
. . &deinfiphon deducatur per vallem, & latera montium, usque 
adlocum deftinatum , humiliorem tamen origine aqua. 


. Corollarium [V. 


PA 


Axiomo hy I 
draulicum. 


Dolik qao- 


#/дне[ ple Olligitur quar- 
кара со, Quomodo 
plorare. fcire poflis precisé 


quoufque dolium 
aliquod exinanitü 
fiz, manenteobtu- 
ramentofuperiore 
clauso,nullog;alio 
foramine. facto 
prater id , cui epic 
ftomium immittt 

- folct. 


+ 
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folet. Sitenimdolium рс, exinanitum v{queadlineam rc; 
quod tuignores :fciesid,(itubum oblongum АВ incurvesin- 
feriüsiuxta в, & doleo iuxta € inferas epiftomijlocos liquor 
enim doli; effluensafcendetpertubum,donec Perveniat víq; ad 
E, & &quetur fupremz fuperficiei liquorisin doliocontenti, 
Corollarium V. | | 
Co Olligitur quince, Quomodo repleti poffit predidum doli- Dion jw 
umperforamen с epiftomij. Sienimtubum АВ, iNyjr. pifomium ' 
vatuminferas dolio iuxta с, & fuperius iuxta. A infundas li opefiphonis, 
quorem afcendet isin dolio , donec æquetur fummitati tubi, 
aut donec dolium fitomninorepletum, fi tubus altior eft dolio. 
Benetamen Scheventerus monetin fuis RecréationibusMathe- 
maticis parte 13. диг}. s, debere in fummitate dolij foramen a- 
periri, perquod aër elabatur, impedittirus alioquin liquorisin- 
fufionem,fi non poffit erumpere per foramen c &tubum Ba. 
Annotatio. f 
In Siphone eretfo plurium quam duorum crurium eadem con- 
tingunt quain [iphone duorum crurium ,vt confideranti patet. 
Propofitio ІРІ, 
Siphonisinverfi proprietatesaffignare. E. 
P Lurimas proprietates, easque plerumque miras habet Siphon К pa 
everfus, tam aqualium quoad longitudinem & capacitatem prietasss;. 
crurium, quaminaqualium. Nosprecipuasteferemus. 
с Prima Ргорпетазь. ' Se 
Gl crura fiphonis іпуегі: inaqualia funt quoad longitudinem ,. 
& totus fiphon repleaturaqua,& invertatur; effluit ea tota per. 
cruslongius „Псес fit minus capacitate. | Efto Siphon inverfus. 
АВС inzqualium crurium , aquaplenus, & crus. A B. longius. 
fitquàmcrus св, Босей, extrema aquarum füperficies a & c 
inzqualiter diftent à Centro Mundi, fcilicet АВ minus, св 
plüs;dico,totamaquameffluerepercrus А в, licetcapacitate 
fitminusquam cB, Ratioeft,quiacümaquaz Ав perpendi- 
culum , fit longius , quam aque СВ perpendiculum, ma- 
gispremitur aquaapud a, quàm apud c, per corollarium I, 
3 Pro- 


нави а . Propofitione. ТІ, 
мр | Wi pracedentis; ac pro- 
indeper Propr. ПП, 
cap. aqua AB ex- 
pellet aquam cs, 
non quidé per pref- 
fionem , fed per at- 
Aer TEES tractionem ; hoc e(t, 
effluetaqua АВ, fe- 
«umque trahetaquá 
cB, & quidem to- 
tam , tum propter 
rationem ат, 
tum пе detur vacu- 
um in iphone. 


5 Annotatio J, 
Опий bic P.« Athanafius Kircherus > ea dei diximus hoc loco , fa- - 


lim effe intellicenda in eo cafu ,in qua tubi. вс laxior portion c 
` inferiùseft claufa, folo foramine 1.veliclo. — Siemim totum orificium a- 
pertum fuerit > aqua nulla ratione ffhi poterit qutm effluat fecumque tra- 
hataquamcruris BA, Rationem ай ста! , quia quando folum foras 
men 1 eff apertum , folacolumna aqueaBViz fig. 1. habetrationem per- 
pendiculi ,eo quàd folum illa premat fupra т. At quando totum orifi- 
cium eft apertum , tota aqua в HICG habet rationem perpendiculi, 
quiatotapremit [upra orificium apertum, ac proinde aquivalet pluribus 
perpendiculis equalibus perpendiculo BI que fimul fumpta fuperant 
perpendiculumlongius BA. Addidit hac fe longa experientia didiciffe. 
Opporiuna monitio, nec menti meacontraria,.— Puto tamen , a- 
quam ex orificio ст penitus apertoeffluere non tam obrationem adfig- 
natam quàm quod agri facillimus pateat ingreffus ob laxitatem orificiy; 
quo ingrediente difcontinuatur aqua, ce per vtrumque orificium aperti 
ef finit, 


Porifma, 
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Porifma. В 

(C Onfirmatur hinc Axioma hydraulicum przcedens , quód in 
A iphonibus ( & etiam tubis , & quibuscunque váfis) non pu- 
gnatur ponderibus , fed alticudinibus; feu perpendiculis, » In- 

tellige, in cafu & (enfuexplicato, . =; изой пос: 

ite Annotatio II. гар, 

Icere quis poffet quando folum patet foramen 1, tunc айтай cy- 
lindrulo aqueo Bi, facilius fuccedit aer per foramen attractus, 
quamaqualaterals ни, vel сту immilfoquencreyaquatlla laterals 
facillimeeffiuet per foramen 1: Quareinnullo cafuvidetur ро}? ve- 
rificari, quod aqua АВ attrabat totam aquam ВС Nego tamen id 
recte dici , quia aer ingrediens per foramen 1 adbarebit folum vltima 


пре се? aqua fugientis. | 

Ф ^. Secunda Proprietas. 
SI crura fiphenisinverfi qualia fint quoad longitudinem , li- 

cetina qualia capacitate (cum limitatione tamen pofita) & 
totus repleatur aqua,invertaturque; nihil effluit. Decurtetur 
in precedente {chemate crus АВ in р, & repleatur totusfiphon 
aqua, ita vtextremac aqua fuperficies c & n xqualiter diftent 
д centro mundi; dico, nihil effluere,licercruris CB maior aqua 
& ponderofior fit,quam aqua cruris AB [ает fiet, fiabsque cru- 
ris АВ decurtatione, extrema aquzfuperficies in illo zqué di- 
Пета centro Mundi, atqueincrure СВ, vtfi vtrobique effet in 
lineahorizontali ср, autinlinea све. Ratio eft; quia cùm 
in vtroquecrure quale fitperpendiculü feu altitudo адиг,рге- 
metur vtrobique xqualiter; velergo vtriufque cruris aquafimul 
defcendere deberet , quod fieri non poteft absque vacuo; vel 
neutrius. Ехһас, & precedente Proprietate, formari ресей 
aliud. . | 

Axiomahydraulicum 111. 


р n qe «qualia perpendicula equaliter premunt jnequalia Axioma by 
waqualiter fcilicet longius plis brevius minns, draulicum, 


Tertia 


- Tertia Proprietas, 
Aqua per ` A per longius crus fiphonisinverfi еб currit celeriùs , quà 
Jongius crus - ^ |onpgiusfuerit crus, Ratio eft, quiaquó lon gius eft crus, eó 
fiphonis ce- lohoiuseftdi deen WE pae : \ 
ги cur longiuseltaque defcendentis perpendicula, ac proinde eòma- 
rit, quam ius pondusineumbit aqua prope оз, esque magis premitura- 
реттей, quain egreflu,celeritisque propterea effluit, вс confequenter ce- 
leriüs defcendit. , Hincformo fequens 1 
он Й Axioma Hydraulicum JACI 
draulisumA: ‚Те bydraulicis per fiphones е? tubos longiores celerins fluit aqua, 
quam per breviores, pofito eodem ; aut «фиайот сто per quod effluit. 


алмады : Quarta Proprietas. | 
ретін A Опа perlongius crus fiphonisinverfi non effluit celeritate v- 
сот nifermi, fed difformi; augeturenim continuó ШЫ я 
fcenfüs,donecexhauftum Пе crus oppofitum : nunquam tamen 
defcendittam:celeriter aqua , quàmfiliberó, hoceft, non рег 
fiphonem, fed percubum, aucextra tubum vel canalem defcen- 
deret... Ratio efl, quia aqua effluenspercrus longiusA B, inan- 
tea polito, & inquocunquealio fiphone:, debet fecum trahere 
contranitentem aquam cruris brevioris св, пе deturvacuum 
intra fiphonem ; quz aqua cruris brevioris quoniam continuó 
minuitur effluenteaqua per оз А, ideofaciliüs femper ас faci 
liàsattrahiturab aqua crurislongioris AB, cuius proinde defcé- 
dentis.celeritas continuó intenditur; donec exhauftum fitto. 
tumcrus- CB. Nonzquattamen celeritatem eam , quá liberé 
defcenderet, nontraheudo fecum aquam alterius cruris ; quia 
| quàm diu reftat aliquid aqua in crure breviori СВ, áttrahere 
illud debet; vtpoffit effluere, ac proindefemper aliquid retinet 
impedimenti ; quo caret , dum liberé cadit. Adde quód quò 
diutiùs aqua effluit рег А, еб aqux cruris CB fuperficies ex- 
trema c magisafcendit verfus 8, adeoque& perpendiculum 
aquzcruris CB continuo minuitur, aqua interim,que ex crure 
AB fluit, perpendiculo manenteeodem. Augetur ergo aflidue 
proportio perpendiculi BA adperpendiculum BC, adeoque & 
TIS S .pro- 


M 
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proportio preffionis aque Ba ad preffionem aque ВС au- 

getur; ergo, &c. Dixi, donec exhauftum fit totum crus CB 

oppofitum: пала Шо exhaufto,minuiturfempermagisac magis 

celeritaseflluxusperos A, quoniam minuitur perpendiculum 

aqua, ac proinde femper minusac minus premitur aqua apud a. 
| Annotatio. 


In fiphoneinverfo pluribus tubis quam duobus compofita eadem , 
e ob eandem canfam contingunt , vt patebit confideranti, 
Propofitio IV, 
Siphonis mixti inzqualium crurium proprie- 
tates aflignare, 
Siphon mixtorumcrura vel {unt omnia zqualia, vel omnia siponi mi 
inzqualia, velaliqua qualia, aliquainaqualia, Deproprie- xri varie 
tatibusfiphonis, cuiusomnia crura funt zqualia , agemus Pro- eie. 
pofit. fequenti; dereliquorum proprietatibus hic agemus. | Sit 
igiturfiphon дкрт. Hicfiinteger maneat,habebit omniacru- 
rainzqualia:fitrunceturin E, aut in В, habebit aliqua crura 
aequalia, alia inzqualia:fitruncetur in F,autn, habebit iterum 
omnia crurainzqualia, 
_. Prima Proprietas, 
e! fiphon Ak nr Maneatinteger,& repleaturtotusaquá;efflu- 
eteatotaperos 1, Ratioelt,quia perpendiculum Dı lon- 
gius eft quàm perpendiculum рк, utfupponitur ; ergo plüs 
premitur aquaapud 1; quàm apud қ, per dicta Propofit. III, 
precedente, Propriet. 1. & Capitel. Propriet, І П. acproinde 
aqua pı trahitaquam рк; qua tracta, fequitur etiam aqua 
KÀ, tum proprio pondere; cum ad vacuum impediendum. 
i Secunda Proprietas. 
S! crus DI trunceturin B, itavtosB fit eiusdemaltitudinis 
fuprahorizontemcumore А, & totus fiphon АКОВ replea- 
tur aqua ; ефаш putat non effluere ex В, fed effluereex A,du- 
rareque fluxum donec füperficies aque В pervenerit ad c, 
hoceít, donec effluxerittantum aqux, quantum eftintra. BDC, 
L tunc 
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 tuncenim, ait, ceffabit fluxusex a, 
ftabitque aqua in xquilibrio intra 
A KC, Quód non effluat aqua ex В, 
М. clarum eft, quia perpendiculum ВО 
Erevius eft quàm perpeudiculü рк, 
ergo aqua DB non poteft trahere å- 
quam ок, с multó minüsaquá рка. 
Quod autem е пас ex a, rationé 
aflignat, quia perdendiculum РК 
longiuseft quàm perpendiculum AK; . 
ergoaqua DK {огай premit deor. 
Чит verfus K, quam aqua AK, ас 
G  proinde aqua AK debet cedere, вс 
“с effluere. ex a, ac fequi tota reliqua 
p, 29 пе vacuumde:ur. . Quod de- 
rl =a  niqueceffecfluxusaque ex А, quan- 
do füperficies B | pervenerit ad с, 
rationem dat, quia tuncperpendicu- 
I la CK, АК, funt equalia, 
Experentia tamen conftat,in dicto cafu nulla effluere aquam 
exSiphone AKDB,neque per os B. neque per os 4. Rationem 
adfignio, quia aqua quxeftin АКС, itaeftlibrata, уса poten- 
tia quantumvis parva moveri, & ex vna parte attolli poffit; qua- 
rehumido CD fuprafe pofitonon refiftit. lam vero quoniam 
perpendiculacrurium DC, DB zqualiafunt,aquain с xqué 
premituracin B; quarecüm necinfra В, necinfra с vllum 
fitimpedimentum extrinfecum, preter aérem (iam enim often- 
fumeft,aquam СКА nonrefifterehumido СО defcendenti) 
pariter ex a & В aquadeberetefilucre ; quod feri non poteft 
absque vacuo. Patet ergocur aqua соп ас. “Dices,ih hoc 
difcurfu committitur manifeftus paralogifmus ; dividitur enim 
mentecrus DK inpuncto c, &difcurrituracfirealiteribidem 
effet facta divifio; Natura norî dividitaquam cruris DK inpun- 
Фо c, nécpropter noftras intelle&uales divifiones mutat ope- 
randi- 
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randi vim, cùm nonobftante illa divifione revera crus DK lon- 
gius fit, quàm crus AK, Refpondeo , quamvis, DK longiusfit 
quàmcrus AK, eiustamen activitatifeupreffioni deorfum поп 
folim refiftit crus АК, fed etiam crus DB; Шиа, né aqua КА 
pellatur furfum; hoc, оёадџа: AD trahatur furfum: vndeper- 
pendiculum DK habetduplicem refiftentiam,{fcilicet D B,& AK; 
quz duz refiftentia zquant eius activitatem, вс confequenter 
impediuntmotumaque DK, eiusquefluxum, five per os A, fi- 
veperos B. Divifio autemintellectualiscruris DK inpuncto 
c fitfolümad oftendendum quomododuplex predicta refifte- 
tiazquivaleatactivitatitotiuscruris DK, + ' 
„> Tertia proprietas. i 
I crus pi trunceturin в, vtos F fit inferius quam os A; 
idem qui fupra putat non effluere aquam ех F, fed ex A, du- 
rareque utantea fluxum, donec fuperficies в pervenerit vfque 
ad c. Rationem eandem datcumilla, quam adfignavit paulo 
ante. TI 
Eádem tamen experientiá conftat, aquamin hoc cafu ef- 
fluereex в, donecaquacruris AK defcenderit'in н ad pa- 
remcum в altitudinem. . Ratio eft, quiahumiduminr må- 
gis premitür , quàm in c, id ей, quàmin a, ob longius per- 
pendiculum pF, quàm рс; quare humidum іп в defcen- 
det, trahetque humidum reliquum, né detur vacuum. Nec re- 
fert, quod dividaturintelle&u crus DX in puncto c, & compa- 
returcrus DF cumparte рс folim, acfi & Natura ibidem 
divififfet crus DK; hoc enim {olùm fit ob rationem paulo anté 
allatam. 


Quarta Proprietas. 

| crus рт trunceturin E, vtos Е habeateandem altitudinem 

cum pun&o K;illeidemqui fuprà exiftimat nihil cflluere,n eq; 
exE,nequeex A, Ratioeiuseft,quiaperpendicula DE, DK funt 
zqualia; ergo aqua apud non plùs premiturquamapud К, nec 
apud K plüs quàm apud E; ergo neque ex Е, neque ex А 
effluerepoteft aqua, nê equalis potentia dicatur füperaffe æ- 
qualem. 5 La Пі. 


ie oe 
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Dicendum tamen , еддеп experientia duce , effluxuram 
aquamex E, duraturumqueflaxum;donecfüperficies A per- 
veniatad K, & non vltrà. Rationem adfigno , quia perpen- 
dicalum pz longiuseft,quàm pc, dumplenusefttubus.Dum 
autemaquadefcenderitad K, perpendicula DK, DE funt æ- 
qualia. 

Quinta Proprietas. 

Sicrus БІ truncetur in м, effluet aqua ex. А, donec 
fuperficies N, perveniat m c, vbiconfiftet. Ratio eft, quia 
altitudoaquz DK, velpotiüs рс, maioreft,quàmaltitudo рм. 

| Sexta Proprictas. 

Effluxusaque in przdictis cafibus , fiveexore A, five ex 
ore F, E, 1, non eft vniformis , fed difformis , eoproríus modo.» 
quo diximus in Propofit. ПІ. praced. Proprietate IV. - 

m Propofitio V. . , ; 
Siphonis mixtizqua!ium crurium proprieta- 
tes affignare. 
ж с. Ех fiphone mixto equalium crurium, qua- 
, —]iseft ABCD, inappofitofchemate, fia. 
quátotusrepleatur; effluit aqua ex в, Ra- 
tio eft, quia licettam perpendicula лв, св, 
| quàm perpendicula со, св, fint zqualia; 
quia tamen aqua св zquilibrata eft ab aqua . 
AB, potérit à qualibet potentia facillime 
moveri,ideoque ab aqua cp deorfum ni- 
. tente poterittrahi, & effluereex р; &itade 
factocontingit, vt experientia docet. 
Propofitio VI. 
RS A Inverfi Siphonis, уай vno crure impofi- 
EURE : to,proprietatesaffgnare. — ^ ^ 
мита Bviafunt que dicam,idedbreviter expediam. Efto igitur 
crus exter- —~ vas aqua plenum ABCD, cuiinverfifiphoniscrus vnum FE 
vam Гро. immergatur,alterum. FN forismaheat, Vocetur autem crus 
FEin- 


Protheoria ТУ. | E: 


FE internum, crus veró FN 


иэш? Ba Bho) Tex ARRON "Huius fiphonis 
| УМ О varie funt proprietates, provt 
E os fos tee: G varié difponi poterit crus eius 


© externufm. > 
^ Prima Proprietas. 
er Tuo Srenimt."Crus extera 
lH nuni FN maneat integrim, - 
| ||" &exore N exfygatur аег; fe- 
|| quetur aqua vafis , ob vacui 
| metum, & totaefiluet,autpoc- ~ _ 
Mi | | петога (donec nimirum aqua 
еқ (eH! | кш. К fuperficies fuperior cp defcen- 
< Whiz т | we víque ad VE ope fi 
RY 20 p. internum crus fundum роспе 
ES is ا‎ | tangat, Ratioeft, quia per- 
Е lie. 1 3 pendiculum externi cruris eft 
CURRERE Vue JEN longius quàm interni. Si tos 
tus iphon aqua impleatur; & 
vtrumque orificium claudatur,acdeinde minuscrus ЕЕ aqux 
imponatur , maiori foras prominente, & fimul vtrumque orifi- 
cium aperiatur; idem fiet. uto Biting 
Effluettameninzqualiter, cum perpetuo nimirii celerita- 
tis decremento, quia perpendiculum aquz cruris interni,altitu- 
do nempe aque à puncto р ufque ad fuperticiem fuperiorem 
aqua valis( hac enim fola premitactu, reliqua vero. inferiores 
actu non premunt, per dictacap. 1, Proprietate v.) femper ma- 
gis ac magis crefcit „ас proinde femper magis magifque refiftic 
perpendiculo aque cruris externi. i 
р Quo vero crus externum longius fuerit infra fuperficiem Жана ine. 
uperiorem aquz vafis, eó fluetaqua celeriüs, & aqualibustem- grali cele- 
poribus copiofiùs: quia tunc eò magis perpendiculum externi "^" ит 
fuperabit perpendiculum interni cruris in longitüdine, & vi pre- т 
mendideorfum. Мод tamen сіс, ut crus exterpum fit qua. Рети, © 
L3 соц cum 
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cunque ratione longius erure interno, fed neceffarium omnino 
eftut perpendiculum externi cruris longiusfit perpendiculo in- 
terni, juxta dika fupràProtheorial У... 

itis Sido зизгоа ind 6p ada. РторНега» iem 

Si crusexternum, FN. decurteturin к, & internum tan- 
gat ferê fundum in. E, ех ore к extrahatur авг; fequetur 
aqua ufque.ad 95 к, propter vacui metum, $ tota ferê eflluet, 
donec пітігӣ perveniat fupremaaquz fupetticies ufq: ad. ofcu- 
lum x. Ratio eft, quia perpendiculum cruris externi longius 
eftquaminterni, At poftquam aqua pervénerit ufque ad ofcu- 
Jum в, nihil ampliàs effluit, quia perpendicula rE,rk funt 
xqualia,. Herebit ergo aqua in zquilibrio in utroque crure. 

154135 a3105- 4:5 ea ertia Proprietas. | 1. 1 

( Srerus externum FN -decurteturin H, & internum fit 
infralineam LM; aut pertingat folummodo ufque ad dictam 
lineam; vastamen fit plenum ufque ad lineam ср, autíaltem 
aqua fitfupralineam: um; effluetaquapet os н, donecfupre- 
ma aqua vafis fuperficiesperveniatufque ad. lineam LM, поп 
ampliàs; ;Ratioeft; quia antequam di&a aqua fupertficies per- 
veniat adlineam LM; perpendiculum cruris externi eft fem. 
per longiusperpendiculo crurisinterni; quando vêrd defcendit 
jamad dictam lineam,ambo perpendicula funtaqualia. Fluxus 
porró difformitasquoad celeritatem aut tarditatem eadem cft, 
qua anteas ini is ние | 
{зло 35 Quarta Proprietas. 

Sicrusexternum decurteturia_c, ut fitejufdemaltitudi- 
nis Чорга Horizontem cum fuperficie humidi со, & aqua àt- 
trahatur in c; nihil effluet, quia perpendicula fünt xqualia: 
quareaqua herebitin zquilibrioin utroque crure. 

| | Corollarium |, 
NN Ex hiscolligitur primo, Si vas fit plenum folummodo ufque. 
i excefumadlineam LM, & fiphoniscrusexternum decurteturin н, ус! 
gti с, vel о, internum vero pertipgat ufque ad fundum; nihil 
UTA CIN - ы 


ачаўихи, pole eHluere ex crure externo, Cor. 
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. Corollarium II. 

. Colligitur fecundó, quam pertinax fitNatura,vel conítans 
potiüs, in retinendoatque tuendo perpendiculi exceflu, пет суу, 
n 25445 R h ort A ISTE erpenaicy 

огаш qualis potentia dicatur vicifle majorem. а 
Corollarium ITI. Men 


Colligitur tertió, quomodo Natura in Hydraülicis pugnet, ر‎ o 
acfuperet, non aquarum copia, fed altitudine perpendiculari. /j4rasi- 
7 5 CODI стое 
Colligitur quarto , fiphonis operationes hydraulicas ad li- 
br» operationes commode revocari polle, uti mox dicemus 
Propotit: V LIL feq. , dini 
er Fonticulus 
ше. 
‚ qua ratione fiphonis wer fi» 
inverfi prafidio font® 
culus duplex exhiberi 
. i poffit, fi nimirum crus 
„brevius „АВ indatur 
vitreo," protuberanti 
ventri BC, habeatque 
_ intra ventrem ftrictiffi- 
mum ofculum В aper- 
сит; deinde'exeodem 
ventre derivetur crus 
longius DE incutva- 
tuminferiüs, & apud Е 
definés inofculum án- 
guftum, бі enim hu- 
= 2 Jufmodi fiphon ‘impo- 
— natur уай pleno, & ex 
\ ofculo в fugatur-acr; 
afcendetaqua percrus АВ, & in ventre ех се radiosa virgula 
vix afpe@abili, indeque fe demittetin crus alterum longius Ре, 
cogeturquefua propendente demidlionead ejectionem ed altio- 
tem, quo profundiüs defcendet. Pro- 


Porifma. 


y 


- 
` 
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: | Propofitio УП. . 
Сапат adfignare, cur quando ofculum externi cruris . 


.. Üiphonis inverfi; eft altius; aut aque altum. ас aqua fuperficies 


fuprema in vafeaqua non fluat; quando vero 
ей demiffius , fluat. y | 


“J Idimus, experientiam docete, quando perpendiculumcru- 


Siph onis 


erus longius ‹ 


fuperat bre- 
шін, 230% 
capacius mt 
"Hs capax, 


hujus pharomeni caufa. 


ris externi fiphonis inverfi, eft minus ,autzquale perpendi- 
culocruris interni,ufquead fupremam aque fuperficiemsaquam 
non effluere poffeper os externi cruris, ceflante fu&u, feu attra- 
&ione ; quando verê perpendiculum externi eft majus quàm in- 
ternicrurisin fenfu ехройсо , luere doneczqualia fiant perpen- 
dicula, aut donec tota effluxerit aquaex vafe." Quaritur nunc 


» 


Hero Alexandrinus in libello de Spiritalibus cap. 1. ait, 
quofdam putare, caufam effe, quód aqua cruris externi debeat 
trahere aquam cruris interni,ac ргошде Ша debeat efle major 
ac copiofior,quàm hec. Sedhocminime verum efle, patetex 
eo(quod etiam Hero advertit) quód licet crus externum (it lon- 
gc amplius atque capacius interno, multoque plus aqux conti- 
neat; fi tatnen longius non eft, nequaquam effluitexipfoaqua, 
{ed ubi ceffat violenta fu&io, feu tra&tio , tota refluitper crus in- 
ternum longius intravas. Моп ergo externum crus füperatin- 
ternum, quodaque plùs contineat. Itaque videamusnatura- 
lem caufam & genuinam, ex Heronis primo, deinde ex noftra 

fententia. | | Ses 
г. Diximus cap. 1. Propriet. 11. aque continue & quiefcentis 
fuperficiem fuperiorem efe fphaericam (etiam in parvis vafis, & 
receptaculis,licet infenfibiliter) centrum habentemidem quod 
Terra, feu globus Terraqueus; non quiefcentem veró aquam 
tam diu fluere, donec partescontinuz in una fuperficie {pha rica 
conítituantur, hoc eft, donec omnes extima füperficiei partes 
continua x qualiter diftent à centro Terre. Нос pofito putat 
Hero, caufam ob quam, quando externi cruris orificium eft 
t ~ 21 - eque 
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æquè altum ac fuperficies fuperior aqua vafis, hoc eft, quandoHerowisopi- 
externum crus eft zquale interno quoad longitudinem, ufque rna hurum 
ad aque fuperficiem fupremam valis, aqua non effluat ex crure? crure ex- 
externo, etiamfi fiphon fit plenusaquá, efle, quia tunc aqua fi-*er»o fiphe- 
phonis continuatur cum aqua vafis, вс utriufque füperficies ex. "^ 
trema zqualiter diftat a centro Mundi : Caufam vero cur, quan- 
do externi cruris orificium eftdemiffius {uperficie extrema aquae 
vafis, effluat; efTe, quia tuncfuperficies aqua vafis eftaltior,quam 
fuperficiesaquz cruris externi, cum cujusaqua continuatur, ас 
proinde tamdiu fluere debet aqua vafis, ройдиат femel fluere 
coepit, donec fuperficies fiant жама сег diftantes à centro Ter- 
rz. Ob contrariam ergo caufam, Чесипдит Heronem non 
effluit aqua ех crure externo breviore, fedrefluit intravas quia 
nimirum fuprema fuperficies aqua vafis eft declivior , quàm fu- 
perficies aque cruris externi. 

Coeterüm cur aqua in fecundo cafu, ex vafe afcendat ad 
fiphonis fummitatem , contra ejus naturam , indeque defcendat 
ad orifiéium ufqueexternicruris,non eft ob caufam jam adfigna- 
tam, fed utimpleat, autimpediat vacuum, feu quia trahitur vio- 
lenterad impediendum, aut implendum vacuum. , Quoniam 
enim excrureexterno extrahitur aër, trahit is fecum, né vacuus 
maneat fiplion, $ difcontinuentur corpora, nempeaér вс aqua, 
trahit inquam fecum aquamufque ad orificium cruris externi; 
quo ubi pervenerit, nullam amplius violentiam patiturab aere, 
necab alio extrinfeco agente, fed natura fuz relinquitur, ut pars 
illa incipiat, aut profequatur luxum, cujus fuperficies extre- 
ma minus diftat à centro Muñdi, duretque fluxus, donec am- 
ba fuperficies zquales fiant. 


Experimentum. 


ES porró hanc, quam adfignavit Hero, genuinam didi 
phenomeni caufam, confirmat ipfe tali Experimento. Sizxperimen 
famentes , inquit, duo vafa ( cujufmodi funt a & в in appo. tum йы 
litis figuris ) injiciemus humidum in utrumque ipforum, cr implentes "192 pi 
г 


Y fp bii ex fiphene. 


99 гі Pars, Es. 


fiphonem , digitifque ipfius оса. comprehendentes, demittemus alte- 5 
rum crus in unum didtorum vaforum adeo ,ut aqua demergatur, alte- 
vum vero in alterum vas, (ut aqua etiam demergatur, prout in 
appofitis figuris apparet; ) fret tota aqua continuas utrumque enim 
bumidorum , qua fant in vafibus ,( ta interpres) conjungitur cum eo, ` 
quedeff in fiphone , ita ut totum continuum fiat. Si igitur füperficies 
: bumidorum que priuserant inva- 

fibus , in una fuperficie confiftant , 
utin príma figura; guiefcer c? fic 

utraque ip[arum demer[o fiphone: 

fin minis, ut in fecunda figura; 
quoniam aquacontinua facta eft , 

neceffario ob continnitatem in hu- 

miliorem locum fluet , quoufa, vel 

omnis aqua, qua in-vafibus, inuna 

fuperficte fit , velalterum vaforum 
exindiatur, illud videlicet,quod 

altiori fuerit loco, Fiant igitur 

inuna faperficie humida ,qua funt 

in vafibuss quie[cent utique , ita 

ut etiam humidum, quod efl in. fi- 
Bos ie phone, fimul quiefcat. Quod fi 


Rien ia quis mente concipiat fiphonem dif- 
ie fectum juxta fuperficies humidorum , qua fant in за фия» СР ita qui- 
longitudi- (Се? humidum > диод е) in fiphone: ergo С fiphone ipfo Јирепјо , & 
nc,inzqua 47 neutram partem inclinato, rurfus quiefcet humidum , five aqualem 
dera o omnino babens latitudinem , five alterum crus altero multo majus fits 
net aquam 749 ©0108 in hoc caufa efl cur humidum quie[cat , fed in eo, quod ip- 


fafpenfam fus ofcula equaliter jaceant. Нас Него. lege etiam que fequun- 


fecundi" tur apud ipfum іп eodem cap. 1. 
eronem, P 

ва: Sed hzc caufa ex Heroneadfignata non videtur effe ve- 
Негови opt- 


то exami- Газ aut faltem non eft adæquata. Primó enim , fi ideo fluit 
піш». aqua ex crure longiore, Ар, feu potius со, fecundz figure, 
quia fuperfies extrema aqua ipfius- non elt xqualis fuperficiei 

à extre- 
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extrema ади alteriuscruris, в F, feu potius ЕР, fed demiffior; 
ergo quaudo fiphon five zqualium, five inzqualium crurium, 
aquaplenus, вс utrimque compreflis digitisobturatus, imponi- 
tur duobus przdictis vafis aqua plenis, quorum unius fuperficies 
fupremaaqua altior eft, quàm alterius, effluitqueaquaintra vas 
demiffius, ed quód alterius fuperficies fuprema altior eft, & ad 
dediviorem locum tendit, nititurque fuperficiem fuam adz- 
` quare fuperficiei alterius vafis humilioris; ergo inquam,quabdo 
hoc contingit, aqua ex vale altiore afcendit naturaliter & inna- 
to appetitu ad fiphonis fuperiorem parterm, indeque defcendit 
intra vas humilius; naturaliter enimaquz partes altiores fluunt 
adlocadecliviora. Пешде, Ша eft caufa adequata,curquane 
до fiphon inaqualium crurium repletur aqua , & fecundim 
longius crus immergitur aqua , fecundüm brevius vero extra 
inaére relinguitur,curinquam, non effluitaqua per externum, 
ubinullumettimpedimeotum praceraerem ? potefítenim aqua 
perexternum fluere ad loca decliviora, & fundare unam conti- 
nuam fuperfi.iem diítindam а fuperficie, qua in vafe eft; & 
praterea inclinationem habet ad defcendendum, non vetó ad 
afcendendum. —Praterea,cur quando fiphoninzqualium crue 
rium repletur aqua, & teneturinverfus in aére, non effluit aqua 
ex crure breviori, cum ejus aqua plùs diftet à centro Terra, 
q 1am aqua cruris longioris? Aliaergocaufaadfignaridebet, cur 
aqua crurislongioris, feu externi , feu interni, vincataquam cru- 

ris breviorts; quam paulo poft dabimus. ` 
Quitamen Heronis fententiam tueri volet, ad has ratio. 
nesin contrarium allatas refpondere poterit, ut fequitur, Nem- 
pead primam, aquam crurisbrevioris non afcenderc naturali- 
ter, fed tractam ab aqua cruris longioris ap, feu cp, ad Vds 
cuum in fiphone impediendum, & ad tuendam continuitatem 
partium aqua : aquaenimcrurislengioris A D, feu CD, defcen. 
dit naturaliter (utpote tendensad locum decliviorem ) fetum- 
que trahit reliquam aquam, quia fuprema fuperficies vafis 4, 
cum qua continuatur aqua fiphonis, & vafis в, eftdeclivior, 
| Mz щ. 


4 
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. fuprema verd fuperficies vafis в eft altior, & debet fierizqua- 
-  litasinteripfas: qua nonfieret, fi aqua fiphonis B r, feu ЕЕ, de- 
Ícenderet. | 

- Adfecundam,non effluere aquam per brevius, fed per Ion. 
gius crus, quia aqua amat continuitatem fuarum partium,& ap- 
petit habere fuperficiem fupremam omnium partium xqualiter - 
diftantem à centro Terrz; quorum utrumque obtinet , fi сЕ. 
fluit aqua per longius crus; neutrum, fi per brevius. 

Ad Tertiam, ideo non effluere aquam écrure breviore,fed 
longiore, quia agua cruris brevioris eft altior, & aqua cruris 
. Jengioris declivior: curruntautem aque continuata partes alti- 
Authoriso- ares ad decliviores naturaliter, & non hz ай Шаз. 

gir pe Sed quidquid fit de hac Heronis fententia, mihi magis pla- 
è crure ex- Cet fequens ratio allati phenomeni, quz univerfalis eft & in 
terno longio omnibus fimilibus cafibus locum habet, ut vidimus in prece. 
siphon. dentibus, & iterum videbimusinfrà hoc eodem capite Propo» 
fit.13.&14. Pro qua recolendum eft, quod diximus fuprà Ca- 
pite 1. Proprietate ту. ex Archimede, aque & humidi cujufcun.. 
` que partem unamquamque premi humido füpra ipfam exiftente. 
- adperpendiculum,fi humidum fit defcendensinaliquo, aut cer-. 

` té nullum habeat impedimentum, ut defcendat.. 

. Dice itaque, caufam hujus rei effe eandem cum ea, quae 
adfignata fuitin precedentibus , quia nimirumaqua cruris lon. 
gioris potentioreft ad defcendendum , fecumque trahendurm 
aquam cruris brevioris, quàm aqua crurisalterius.;.& hoc ideo, 
quia aquapremit ac premitur, dum premit ac premitur, ad per- 
pendiculum, hoc eft, fecundüm lineam qua tranfit per centrum 
Mundi. Cujus ergo aqux perpendiculum longius e(t, Ша ma. 
gis premit ac vincit, hoc eft, defcendit, fi nilul obftet. defcen- 
fum impediens, ut in. noftro. cafu. contingit, Hic ergo vertum: 
etiam eft, quód iz Hydraulic pugnatur В vincitur. non. pondere, 
aut copi aquarum , fed perpendiculs, juxta Axioma hydraulicum,, 
а, quodfuprà Propofitione 2, formatum fuir, | 
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Protheoria ГУ. 3 
ў _ Proprietas VIII. _ 
Siphonem ad Libram feu vectem revocare, 
filtrum ad fiphonem. 
Sto recta linea AB, divifa bifariam in pun&o с. Si huic 
pundo c fupponatur hypomochlion с, aut alligetur fi- 
\ . lum re; ftabit, herebitque li- 
nea Ав in xquilibrio horizon- 
ti parallela , & neutra pars præ- 
valebit. 51 prolongetur pars 
св ufque ad D, przvalebit pars 
CD parti cA, & defcendet. Si 
prolongetur eadem pars cB ,uf- - 
que ad E; adhuc magis prevale- 
bit pars с patti ca, cele- 
|? riufque defcendet; & quò ma 
gis prolongabitur pars longior, 
| ео magis przvalebit breviori; 
В magifque celeriter defcendet, 
Linea рого лв, aut AD, aut 
AE, 0 hypomochlio с impo- 
_ natur, reprzfentatvectem; fiè 
filo FC fufpendatur,reprafentat 
libram, aut ftateram. 
Efto jam fiphon «cB, five siphon ram. 
erectus, five inverfus, divifus erectus. qua 
mente in duas equales partes A c;Bc, & repleatur totus aqua, e 
ex neutro crure eflluct, ut vidimus atque probavimus, fed aqua pup. С 
ftabir, hzrebitve in duobus cruribus Ac, Bc, in xquilibrio. ; 
Si prolongetur crus cB, ufque ad D, & repleatur totus fi- 
phon aqua; prevalebit crus CD, & aqua ejus in inverfo fipho- 
ne effluens fecum trahet reliquam; inerecto veró fiphone de- 
fcendet & expellet reliquam per os А. Si prolongetur idem: 
erus св ufquead E, adbuc magis prevalebit crus се, ma- 
gifque celeriter defcendet ejus aqua, & vel fecum trahet reli- 
quam, velillam fubfidendo expeller. Ра» 


Filtrums ve- 
vocatur ad 
fiphonem, 
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Patet ergo,quomedo fiphon 
tam erectus, quam inveríus, re- 
vocetur ad libram, aut vectem. 

Filtrum appellamus panni 
laciniam АСВ, pendentem ех 
vafe A, ita ut pars AC fitin- 
tra vas, & aqua immerfa, fal- 
tem ex parte; pars vero altera 
CB extra vas pendeat. — Hzc 
panni lacinia fi priùs madefiat 
tota, deinde modo dio ex va- 
fe aqua pleno {ufpendatur; tra- 
hit aquam non fecus ac fiphon, 
fi pars exterior fuerit longior 
quàm interior; fi az qualis, aut 
brevior, поп trahit Conftat 
ergo, filtrum ad fiphonem re- 
duci. 


Propofitio I X: 


Diabetem fpiritalem defcribere, ejufque 
proprietates adfignare. 


Ofdem fere effectus , quos preftat fiphon inflexus , cujus 
unum erus уай imponitur, preftatetiam tubus certo mo- 


do vafi implantatus, quem Hero Alexandrinus vocat medium 
fpiritalem diabetem, quafi dicas, perafcenforem; alij vero vo- 
cant tubum fuffocabilem. Sic autem conftruitur. 


Sit 


~ Protheoria IV. of 
Sitvas двср. Per ejus fundum Diabetes 

со trajiciaturtubus EF utrimq; н, 

apertus, ipfi fundocoarctatus , & confirua- 

in partem inferiorem excedens *#r- 

apud в; atofculum ejus fupert- 

us в non adzquet altitudinem 

vafis, fed fit paulo inferius. Huic 

tubo ЕЕ circumponatur alius tu- 

bus сні, fuperius claufus, qui 


Si jam vasimpleasaliquó ufqueaquá, v.g.ufquead kr,in- — 
finuabit fefe Ша per foramen 1, & afcendet ufque ad н,. poeta 
tra tubum існ. Si igitur per ofculum ғ attrahas acrems propricta- 
qui eft in tubo ЕЕ; fequetur fimul aër, qui eftintubi fuperpo- ге 
fiti parte сн; & рой aérem fequetur aqua, quz eft in ejufdem 
tubi parte ін; nec сейаБи fluxus ex F, donec tota aqua va- 
fis effluxerit, alioquin daretur vacuum intra tubos , ut patet, 

Quod fi totum vas impleas aqua, afcendet Ша per foramen 1, 
intra tubum 1&6 , ufque dum fupergrediatur ofculum £; quo. 
fupergreflo, infinuabit fefe, naturali pondere, aqua per ditum 
ofculum, & effluet per Е, nec ceflabit, donec tota effluxerit 
aqua. Hac arte docebimus infra Clafle i. cap. r. Machina iv. 
conftruere vas , quod effundat aquam per fundum , dum ple- 
num eft; dum veró plenum non eft, nihil effundat. 


Annotatio I. 


Б: aque etiam hic inequalis ей, cum continuo celeritatis de- 
cremen- 


, 


і 


` Жана flue 
-xus per dia- 
betemfpiri- 
talem inge 


qualis eft. 


Diabetes 
fpiritalis a- 
lia ratione 
eonfirucius, 
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cremento: СР quo tubus E v lon- 
gins exce[ferit extra fundum , eo 
celerius ,adeoque e copiofius hs- 
midum effluet. Harum autem 
proprietatum ratio eff eadem cum 
Ша qua fupra Propofit. 7. pro fr 
phone vafi impofito eff allata y tu- 
биз enim ІС equivalet cruri in- 
terno, €f FE, cruri externo. 


Annotatio II. 


i [2” effecius habebitur, fi in- 
= "tra vas fiat fiphon inverfus 


a ABC, Cujus dorfum В fit paulo 
infra fjamma labra vafis. Si enim aqua infundatur vafi, afcendet 
са per crus: AB; ¢ cum fuperareffa fuerit dorfum B, effluet per 
crus BG; mec ceffabit , donec dota effluxerit. Vide que dicemus 
infra Parte 2. loc. cit. Machina ІР. Si vero поп totum vas implea- 
1 oye 
tur aqua, & aër fugatur ex ofculo cs fequetur fimiliter aqua vafis, 
nec ceffabit fluxus , donec tota fuerit elapfa › quoniam perpendiculum 
aqua cadentis ( ficut d in Diabete) majus eft quam perpendiculum 
aqua afcendentis. 


à Propofitio X. 


Siphonis inverfi fluxum zqualem 
reddere. 


Пра Propofit. vı. Propriet.1. oftendimus, aquam per exter. 
num fiphonis inverfi crus fluere inzqualiter, cum perpetuo 
nimirum celeritatis decremento. | Oporteat igitur efficere uc 
fluxusfemper æqualis fit. Docet id Hero Alexandrinus cap.3. 
de fpiritalibus in hunc fenturn. j 


Sit 
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Sit vas ABCD, aqua 
plenumviquead ЕР, gra- 
tia exempli ( poteft enim 


abensfuasanfulasr L per- 
foratas. Fiat lebetarium 
с, fiveapertum, five clau- 

` {um , quod poffit innatare 
fuperficieiaque Ев; берег 
eiusoperculum acfundum 
trajice fiphonis H1K. crus 
internumac brevius нт, вс 
баппо, aliavé materia ad 
foramina bené соаг&а , 
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il 


betarium poffit. Alterum 
crus externum ac longius 
1K trajice. per foramina 
anfularum Lr, fic ut fa- 
cilé per eas moveri afcen- 
Ys... dendo ac defcendédo pof- 
2 fit. Hisfactis, fi per ofcu- 
lum к attrahas aérem,qui 
eftin (iphone, fequetur, ob vacui fugam, aqua vafis , eaque fub- 
fidente fubtidebit йти! & lebetarium , & fiphon infixus lebeta- 
‘rio , fluetque aqua per к, donec ofculum н tangat fundum 
cp. Erit autem ille fluxus femper equalis , ео quód exceflus 
erpendiculi cruris externi & is oet fupra perpendicu- 
um cruris interni вс  brevioris , fit femper qualis , hoc 
eft, idem, nempe in {chemate pofito exceflus км ufque 
ad {upremam aque vafis fuperficiem EF, propterea quod eftlu- 
ente aquaex K, & defcendente fuperficie ЕР verfus funda 
vafis, defcendat & lebes cumfiphonefibicoarctato, ut dixisquo 
fit, ut crus ік eandem femper aquz quantitatem ex vafe per 
crus ні attrahat, nempe npo с aps aig ui та 
1 uper- 


dque fiù- 
xum per 
су exter- 


num fiphe- 


d'a & minus effe repletü) »«aualem 


reddere, 


né aqua fubintrare in le- - 


„Яанле вий. 


ex crureex- 
terno: fiphoe 
nis eò cele- 
Ti » quo 
maior eft i- 


PP ехсе ие: 


Supra inter- 
дит CHUA. 
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luperficie, vfque ad 1; ac 
proinde eádem femper fa- 
cilitate difficultatevé efflu- 
it aqua ех к; ergo & eâ- 
` dem celeritate. 
Annotatio I. 
Poteft loco lebetarij с 
accipi [uberis,alteriuse levif- 
fimi ligni fruflum , & per id 
trajict [rphonis crus interni. 
Annotatio ШЕ. 
Quant. maior erit ex- 
ceffus KM cruris externi, 
tanto celerius effinet aquaex. 
к, femper tamen equaliter. 
Ratio eff , quiatunc magus pre- 
mitur aqua apud ofculum к,, 
€f aqua cruris externi maio- 
— |— remexce[[um babet fupraaqua | 
i RA -cruris interni, ac proinde mi- 
> We: a xorem. difficultatem. ad Шат 
SSeS qrabendum. Neque boc eft 
l contraia, quod diximus Pro- 
polit. Ir. precedente > aliud enim eft „caufam dare,cur fluat aqua exe 
crure longiore з aliud cur celerius fuat. — 
| | Annotatio. 11. : 
Quomodofieripo ffit fluxcus aqua ex; fiphone partim aqualis, par- 
ziminaqualis , hoceft,unotemporeaquals ,alteroinequalis, prone no- 
еи placuerit , docet Него fupra citatus cap. 4. 
Propofitio Xl, | 
Siphoneinverfoaquam ex vno montis latere in 
alterum, per verticem, deducere, 24 
Itmohs: A; incuius latere vnofit fons., aliavéaqua:, feu flu- 
ens, feu flagnans в, aut с, in pede nimirum, aut in latere 


INIT S. 
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montis ; fitqueinlatere altero locus E paulo humilior, quàm 4q#4mper 

aqua B, aut с; & fitin hunclocum E deducenda pre dia е к=з 
aqua per montis verticem. Fiat fiphon inverfus inzqualium / 44 basê 
crurium BCDE, explumbo, aut metallo , cuius orificium в, deducere |- 
aut c cruris brevioris fit immeríum fonti в, aut c, alterum?”’”* 
veróorificium E cruris longioris definat intra cifternam, ali- 
udvéreceptorium Е in loco deítinato. Нос fa&o, obture- 
tur vtrumquefiphonisos, & per foramen D in vertice montis 
fa&uminfiphone repleatur totus fiphon aqua , & foramen di- 
ligentiffimé obturetur, néaéremreciperepoffit, Siiamaperia- 
tureodem tempore fimul vtrumque fiphonis orificium , effluet 
aquaper E crurislongiorisintra recéptaculum , fecumq; tra- 
het,névacuumintrafiphoné fiat, aquam fontis В, aut С; пес 
ceffabitfluxus,quàm diuorificium в, aut с, fueritaqueim- 
merfum. Ratio patet ex dictis Propofitione, & alijs paffimex 

_ precedentibus. Ме Ап- 
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Annotatio I. 


(O Maina necelfarinm eff, ut locus E fit humilior , faltem aliquan- 
шй , quam locus fontis aut aque B, feu с, utfiphoniscrus в Е 
longiusfieri poffitquam ВО, aut рс. Quodfi fieri то? poffit , pes 
mila eff ad effectum defideratum confequendum. Quare diligenter 
priis libellandum eft fpatium inter В Ср E, aut С e Е. Qu 
utem humilior fuerit locus Е quàamaqua В aut С, eótmelBoremres 
ftrceffum habebit е? сд velocius aqua effluet ex orificio y, uti ex di 
Ё 27 petere i 
Annotatio II, 
por etiam alia ratione trahi aqua ex fonte В aut С реу fphonem, 
v/quead locum E, absque eo quid in vertice fatfoYamen D, Qj fi- 
phon repleatur aqua nonnulli putant; fi nimirum ex orificio E fub; 
exira- 


Protheoria IV. | ІСІ 


extrahatur aer follibus , aut Æolopila quam defcribimus infra parte 1. 
claffe .cap.3.Mach. VI. Quam tamen ration? mullo modo fubjiftere poffe, 
binc oftendo, quod fieri поп poffit, ut follis per canalem vacuum tantum 
aquarum pondus, quantum canalem ex attaéiureplere debet, attrahere 
ро: mantis enim inftar folle effe oporteret, qui id preffaret.cion omnis 
attracfio proporttonem fuam babeat ad pondus attrahenduns qua fi im- 
par[itrumpentur folles potis quàm pond? attrabatur.Vt vel hinc appa- 
reat, quam multa in fpeculatione veraappareat , qua tamen nul'um effe- 
бит in praxi exhibeant. Marinus Mer[ennusin Pbanomenis Hydran- 
licis Propofít.3 4: addit alium modum , [i nimirum im loco deflinato fiat 
pifcina в vndique claufa , eaque repleatur aqua, & orificium E fipbons 
adferruminetur operculo perforato pifcina sita ut Aquam non attingat: 
fienimreferatur epiffomium Сте сист aqua, inquit , егіп aqua lo- 
cum [accedet aér Деви , inaëri locum aqua В. aut с, ne Vacuum 
admittatur in fiphone: dummodo, inquit , piftina uacua totum [iphones 
a&rem recipere poffit- Sed mirum quantum hallucinatur Merfennus, 
cùm ,ut diximus (арға Protheoria 1. videbimus infra fuo loco, 5" 
өте: Merfenaus infinuat ; aqua fontis B, аш C trahi, atque 
afrendere per fiphoni crus BD, aut CD, nullatenus poffit , nifi infra 
pifcinam E defcendat tubus , y" quem aqua fluat, paulo maioris per- 
endiculi guam fit perpendiculum BD, aut со. quodin hac С fimi- 
libus Machinisefi [uuirne neceffarivm , vt diximus > cum de vi Attracti- 
та eginisset in fecunda Parte fepiusrepetemus, praefertim claffe 1. сар т. 
Machina 2.  Poteff tamen longitudo tubi, qui infra pi[cinam Е de 
[cendere deberet , compenfari multis brevioribus tubes , ut diximus eo- 
dem loco de vi Айта уа, СУ loco citato Machina. iterum dicemus. 
Accedit & illud , quód aqua in «сула non fifficiat ad effetium inten- 
tum preflandum , nifi ciflerma tantiim aqua contineat , quanta ipfe са- 
nals capax efi; at quis tantam fabrieari volet ciflernam? 
. Annotatio i11. 
Қ Vita alia erca fluxum aqua ex ропе dici poffent , prafertim 
quod de[cemus aqua fluent per crus imitetur leges gravium de- 
feendentium motu naturalis fed hac, С. fimilia alia, intelligi facile 
polfunt ex dicendis Capite eae flux aqua per tubos Propofit.g. 
<х- 
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Propofitio XII. 


Siphone inverío aquam ex montis radice ad 
| | ejus verticem elevare. 
Vide pre [rabilis eft fequeas modus, & antiquis minimé cognitus, 
Шу imó ab omnibus pro impoflibilihabitus , inquit Porta: 
figuram Omnes enim putarunt, fi in fiphonis inverfi collo feu curvatu- 
pag. 99.3 fuprema foramen fieret, & vel minimum aéris ingredere- 
vel 100, tut; foreut fiphonis aqua difcontinuaretur , & aqua divifa per 
utrumque fiphenis crus hinc atque inde delaberetur, totufque 
fiphon evacuatetur. Contrarium monftrat fequens modus, 
quem prefcribit Joannes Baptifta Porta lib. 2. Spirital. cap. 13. 
_& r4. in hunc fenfum. 
nM Sit ut antea mons А, in ejufque radice fons в, cujus 
dice ad ver- aqua fit elevanda ufque ad verticem р. Fiat fiphon inverfus 
ticem elk- inequalium, ut antea, crurium BDE, cujus orificium в fit - 
ere immerfum fonti, orificium vero Е vel liberum omninó fit, 
vel definat in pifcinam fübjectam. Habebit autem res tanto 
meliorem fucceffum , quanto longius fuerit crus DE, quam ` 
alterum DB. Fiat deinde infra collum fiphonis, ubi p, re- 
ceptaculum aquarum H, undique claufum quàm diligentif- 
fimè, fuoque epiftomio 1 inftru&um, ex quo depromi aqua 
poffit. In hoc receptaculum derivetur ex collo feu curvatura 
fiphonis tubulus c, habens claviculam volubilem, fitque tu- 
bulus arctiffimé adferruminatus вс fiphonis cello, & recepta- 
culi operculo priüs perforatis. His factis, repleatur per infun. 
dibulum р fiphon BDE, obftrudis priùs orificijs в вс E; 
eoque repleto obturetur foramen p, & aperiatur fimulutrum- 
que orificium в & Е; dumque per tubum fluit aqua, & ex Е 
erumpit; aperiatur modiciffime, & momentaneá quafi moru- 
14 elavicula tubuli c; ftatimque per dictum tubulum defcen- 
det modica aqua intra receptaculum н, afcendetque modi. 
cus aér intra fiphonem, ibique aqua miftus delabetur unà cum 
ipfa per crus n E, & рег os E erumpet. Нос fi fa pius fece- 
ris, 


` 


Protheoria I V. то? 
ris, tandem replebitur receptaculum н, utaqua per ejus ері 
&omium 1 depromi рой magna copia, Hac Porta. 


_Annotatio. 


Vit igitur Porta, tubulum © aperiendum effe modiciffime, ut ті. 
| irum ingrediatur modicus aer. intra fiphonem , C ita mifcea- 
tur aqua ,ut ea поп difcontinuetur. бі enim ingrederetur aër copio- 
fus, poffet ita interrumpi aqua fiphonis aere interpofito, ut perpendi- 
culum BD effet majus, quam perpendiculum relique aque intra crus 
DE; quod ubi contingeret , fatim difcontinuaretur aque fluxus, c 
aqua utriufque cruris defcenderet, unaqueque ad Пит orificium , С” 
efflueret. Hoc igitur incommodum ut evitetur , intromittendus eft, 
inquit Pòrta, repetitis vicibus modici{fimus aer , ut fine interruptio- 
ni periculo poffit mifceri aque. Nam quantumvis modicus intro- 
mittatur aer , fi tamen is aquam cruris DE difcontinuat , infallibili- 
ter ipterrumpetur aque fluxus, nifi pars FE fit paulo longior quam. 
crus BD. Ponamusenim aérem interceptum effe KE. Hic aër dum ai in іс 
exit in L, antin М, noninterrumpet quidem aqua curfum , quia difcontinn- 
perpendiculum. LE, aut EM, adhuc longius eft, ut fuppono , quam ares 
` ; В \ v. В . nterrum- 
perpendiculum. DB. At quamprimum aër КЕ fuerit infra M pit finxi a~ 
jam interrumpetur aqua fluxus , ед quód perpendiculum aque ab are que.. 
. пие ad в brevius efl, quàm perpendiculum à vertice D ufque ай 
B. Ne igitur agua interruptio f forte coptingeret , ejus influxum 
per fiphonem impediat , erus DE adeo prolongandum effet , ut facta. 
interruptione etiam notabili aqua fiphonis per interpofitionem Arts, 
perpendiculum. tamen aque ab aere ufque ad Е maneret fem- 
per longius perpendiculo craris DB. Meliorem igitur fuccefum ves. 
habebit , fi fous fit im latere montis, Tg. in С, @ nonin radice 
apud В. Praxim hancwt dixi, docet Ioannes Baptifta Porta lib. E at 
Spiritalium cap. 13. @ 14. pendetque ex praxi, quam ex eodem Te- ад aqua ad! 
tulimus fupra Protheoria І. $. X. Refert eandem praxim. Merfennussurris al> 
in hydraulics Phanomenis Propofit. 34. ubi tamen nonnulla de [йо "АР! 
adjungit non ufquequaque veritati congrua, Veruntamen falfum 
omnino eff, quod habetur apud Portam loco cit. cap. 15. editionis Ita- 
dice de mado clewandi aquam ex flumine prater fluenté per (phone: 
| j ; fie 
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eque ad turris vicine altitudinem; quem quidem modum fujpicor 
non effe ipfius Porta , fed effe interpretis feu traductoru ex Latino in 
Italicum idioma Ioannis Efcrivani Hifpani, qui in Dedicatoria fatetur 
Је adjunxiffe nonnulla , que oretenus ab ipfo Porta didicerat , ut fi- 
prain Praloquio dicebam. i 
Propofitio XIII. . 
Сашат affignare, cur in fiphone inverfo interrupto 
perpendiculum aqua defcendentis debeat fupera- ` 
re perpendiculum адиг afcendentis. 


Siphon ime I. Figura. NfràParte 2.Claf- 
кер е Ге 1. cap. r. Ma- 
fiu gha Y. china z.damus Ma- 


81. сыпат híc pofitá, 
> eamque appellam? 
Siphonem inverfum 
interruptum. Ean- 
'demMachinam ex- 
hibuimus etiam fu- 
pra Protheoria 1. 
бу ubi diximus,tu- 
bum EF, per quem 

. aqua defcendit, de- 
Бегесйе paulólon- 
giorem tubo BK, 
per quem aqua a- 

E Ícendit. Quod ta-- 

- те veriffimum 
fit,& multis experi- 
mentis à Porta pri- 
müm,deindeàMer 
{ейо, Kirchero, at- 
queà me etiam сб- 
probatum; femper 
tamen vifum mihi 

INF fuit mirabile, prx- 
. fertim, 
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fertim, fide primo aquxafcenfu pertubum ВК fit fermo: пес 
ullum vidi, aut audivi unquam, qui hujus rei caufam adfignet, 
cui acquiefcere poflim, Aliam etiam Machinam hîc. po- 

11. Fig, fitam , & priori non multum 
abíimilem , adduxi eadem Pro- 
theotia 1. $. vi. quam etiam habet 
Salomona Caus in fuis hydraulicis 
lib.r. in qua ut aqua afcendat рег 
crus AB, debet tubus rectus DE 
efle pauló longior quam di&um 
crus AB, ütquilibetfaciléexperi- > 002.- 
ri poteft." Quzritur igitur, quæ- P ie i 
nam fit hujus rei caufa in utraque dubitandi 
Machina, & in alijs hifce fimili. circa fipho- 
bus? Neque enim hic valet ratio, Min. 
quam adfignavimus fuprà Propo- 
fit. vit. hujus capitis: nam hic non 
„3 agimusdefiphone continuato, feu 


TY 


| 


ER rer Svncinterruprosn quo partes omnes 

| П уа” | 527 адис funtcontinuatae,tum inter fe, 

>= Ш | tum etiam cumaqua vafis,ex que 

Jy 51, ge 3S Mote extrahitur aqua per crus externü 
"mr ag Е 4 + 

i ac longiusdefcendens; fed agimus 

ACE de fiphone interrupto,in quo fci- 

Бл. licet aër intercedit interaquam & 


| aquam. Addequod hic, licet tu- 


bi EF, & DE breviores eflent, quàm tubus ВК & crus AB; 
tamen extrema fuperficies aqux illorum tuborum femper eft 
vicinior centro Mundi, ac proinde per ipfos effluere deberet 
aqua, ecumque trahere вс aérem & aquam oppofitam vaforum. 

Dices, aqua quz trahit alteram, gravior debet efTe aqua Solutiones 
que trahitur, ac proinde longiores debent effe predicti tubi feien- 
EF, вс БЕ, utp 05 aque contineant. Sed contra eft mani- омы 
fefta experientia allata Propofit, ш. hujus capitis Propriet. r. 8220. 
alia etiam allata Protheoria1. $. уши. 


O Dices 
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Dices iterum; in hydraulicis pugnari ac vinci non aqua- 
rum copia, fed aquarum perpendiculis, ut dictum Propofit.2. 
hujus capitis in Axiomate 2. & alibi fxpe; ideoque longiores 
debent effe prædi&i rubi EF, & DE, ut perpendicula aqua- 
rum defcendentium fint longiora, quàm perpendicula aqua- 
rum afcendentium. Refpondeo, veriffimum efle citatum 
Axioma; & caufam hujus rei, loquendo de fiphone inverfo 
non interrupto, adfignavimus Propofit.7. que tamen caufa in 
cafu рга/епи de fiphone interruptonon militat; ideoque ulte- 


‚© riàs quaritur , quenam fit hujus rei caufa in {iphone interru- 


Solutio Au- 
cloris ratio- 
zum dubi- 
andi circa 
fiphonem in 
serrupium, 


pto, atque adeo in noftro cafu. Difficultatem agnovit Mer- 

fennus in Phenom. Hydraul. Propofit. 38. fed non fol vit. 
Dico igitur, caufam effe , quód aqua pars unaqueque 
premitur aqua fupra iplam exiftente ad perpendiculum, fi aqua 
illa fit defcendens in aliquo , (hoc eft, fi nullum impedimen- 
tum extrinfecum habeat, quo minus defcendere poflit ) pro- 
ut afferuimus fupra cap. 1. hujus Protheoriz 4. Propriet. 4. ex 
Archimede. Ша igitur aqua, cujus perpendiculum eft majus, 
feu longius, magis premitur, majoremQue habet vim ad de- 
{cendendum, fi patet aditus ad defcendendum. | Quoniam 
igitur aperto epiftomio Е tubi EF, in l. Fig. & aperto ore 
tubi redi v E, in IL Fig. patet aditusaqux ad defcendendum; 
defcendet Ша neceflarió , innato pondere, & intra tubum, 
propter partes continuatas, fundabit fuum perpendiculum; & 
né vacuum detur, trahet fecum аёгет , & coget aquam oppo- 
fitorum vaforum afcendere,fuumque fimiliter perpendiculum 
fundare. Nunquam tamen .afcendere poteft aqua ad majus 
Ípatium in tubo вк, & crure AB, quàm defcenderit pertu- 
bum БЕ, & DE; quia fi afcenderet ad majus fpatium , jam 
perpendiculum aqua afcendentis majus eflet, quàm perpen- 
diculum aque defcendentis, ac proinde illa vinceret hanc, & 
retraheret. Itaque fi vas c haberet in fundo foramen angu- 
ftum fine tubo adnexo, nihil aquz efflueret, quia nullum fun- 
dare poffet perpendiculum ; ideoque nihil afcenderet per tu- 
| bum 
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bum вк. Siidemvas с haberet foramen laxum, efflueret 
quidem aqua, fed fimul fübintraret aër, ficque ceflante metu 
vacui, aut difcontifiuitatis corporum, nihil afcenderet рег tu- 
Бит КВ. Situbus ЕР efletbreviortubo. BK, defcenderet aqua 
ufque ad orificium F, & ad xquale fpatium afcenderet per tu- 
bum EX; fed facta hac aqualitate, fifteretur utrimque aqua, 
propter perpendiculorum zqualitatem. Si tubus- EF effet 
precise jequalis tubo BK; defcenderet fimiliter aqua ufque 
ad ofculum F, & ex parte altera afcenderet ufque ad к, fed 
neutra ulteriüs pergeret, propter caufam Jam dictam de per- 
pendiculorum xqualitate. Sidenique tubus EF, eft vel pau- 
lulum longior tubo ВК, defcendit aqua uíque ad ғ, вс cùm 
nullum inveniat impedimentum quo minus egrediatur, nec 
detineatur ab altera parte à perpendiculo жалай; effluit inna- 
to pondere ех F, & ut vitetur vacuum, corporumque difcon- 
tinuitas, fecum rapit & aérem vafis KA, & aquam tubi BK, 
vafifque в. | 


Notandum tamen eft , quod jam fzpius inculcavi , alti. 
tudinem perpendiculi aque tubi ВК fumendam efle à a 
ma aqua vafis в, fuperficie, ufque ad fupremam fuperficiem 
aqua ejufdem tubi. ; 


Quod diximus de perpendiculis tuborum ВК & EF» in- 
telligi etiam debet de perpendieulis дв, вс bE alteriusMachina. 


Propofitio XIV. 


Caufam adfignare cur in Fonte Heronis perpendicu- 
lum aqua deícendentis debeat efle longius perpendi- 
culo aqua afcendentis. 


ша Parte 2. Clafle 1. сар:2. Machina r. Fontem damus, Fos Hers- 


eumque Fentem Heronis in eis immediatis appellamus i 
: я : 
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A А & ita conftruitur. Vas fit 
ifi f оЫоррӣ nora, diaphra- 
T gmate feu fepto 1M di- 
| . A {criminatumin duo rece- 
| ІН b q ptacula feu vafa, мімо 
= fuperius,& 1MoP inferius. 
. . Superius vas labrum habet 
aliquantulum concavum 
BD, in eoque foramen K. 
In hac Machina difponun- 
tur tubi feu canales АВС, 
DEL, & GF, uti figura 
monílrat, & fufius dicitur 
loco citato; impletoque 
receptaculo N 1M Q aqua, 
aliove liquore per X fora- 
men, & diligenter claufo 
92 е n ын 
zv aqua labro BD, quz рег 
nA = adie DEL залы 
in vas vacuum 10? M, premit ibidem aérem, atque expellit ` 
per tubum с in vas plenum NIM a; aér vero ibidem pre- 
mens aquam , expellit ipfam per tubum CBA вс. prout fu- 
fiùs dicitur loco citato. Similes alias Machinas damus ibidem. 
Machina 2. 3. & 4. Advertimus autem in Notis ad didam - 
Machinam 1. tubum DEL, per quem aqua defcendit, longio- 
rem effe debere tubo CBA, per quem afcendit aqua. Prz- 
di&o Heronis fonti omnino fimilis eft Lucerna, quam attuli- 
mus fuprà Protheoria 2. $. 5. in qua tamen errorem aliquem 
Heronis notavimus circa claviculam R, diximufque prædi- 
&am claviculam debere definerein tubulum pauló longiorem, 
quàm eft tubulus ox. Quzrimus nunc hujus rei caufam; 
Dicam quod fentio. Vt autem melius mentem meam in- 
telligas, Le&or, recole quz diximus fupra Propofit.2. hujus ca- 
pitis 


га 
гр 
i | 


ТЕЛӘП priae n 
yd L 


Protheoria IV. 109. 


pitis de Proprietatibus fiphonis егей; ubi afleruimus, aquam 

cruris longioris defcendentem elevare, atque expellereaquam 

cruris brevioris, cogereque in altum exilire, fi oículum fit an- 

guítum.  Caufam ejus rei diximus effe exceflum perpendi- 

culi aquz defcendentis atque pellentis, fupra perpendiculum 

aqux afcendentis & рше, His fuppofitis, ita difcurro. Fons 

Heronis, & Lucerna ad ipfius fimilitudinem conftructa, omnef- Perpendics 

que Machine fimili artificio adornatz, nihil aliud funt, quàm "7. 4146 

fiphon erectus interruptus. Мат tubus DEL habet rationem fonte Hero- 

cruris erecti, per quod aqua defcendit; tubus vero СВА ha. ssewoxee 

bet rationem alterius cruris erecti, per quod aqua afcendit i25. diu : 

Aqua defcendens per D EL, cogit afcendere aquam per СВА, lum aqua. 

mediante aére aquam premente. Sicut igitur in fiphone erecto Veesdentss 

non interrupto, ut aqua defcendens per unum crus, expellat 

aquam afcendentem per alterum , perpendiculum aquz de- 

Ícendentis majus debet effe perpendiculo afcendentis, ideo- ` 

que crus, per quod aqua defcendit, longius debet effe, quàm 

crus per quod afcendit, alioquin non éffluet aqua afcendens; 

ita in cafu noftro tubus DEL debet ейе longior tubo ABC, ut 

perpendiculum aqua defcendentis majus fit, quàm perpendi- 

culum aqua afcendentis. Tanto autem, ceteris paribus, al- ; 

ciùs afcendet aqua per tubum АВС, quantó is magis füpera-, еу 

bitur à tubo DEL. Каф hic etiam, uti alibi ubiq; in hydraulicis, Mino names 

non aquarum copia, fed perpendiculo pugnatur ac vincitur. rum copia, 
Hecmeaeftopinio: cui meliüs quid occurrerit , ргобе лан”, 

ratin medium; nullus enim adhuc rei huius caufam attigit, quod 7; neers 

fciam. Nonnegotamen, & аёгіѕ prementis copiam ab aqua liess 

defcendentis copia maiore vehementits preffam ac pulfam, вс 

ofculi a, vel potiüs totius tubuli csa anguftiam, multüm 

conferre ad aquam altiüs ex ofculo А eiaculandam , tum ob 

urgentis impetusincrementum , tum ob decrementum gravi- 

tatisaquedeorfum in tubo, poftegreflumétubo,nirentis. Ne- 

gotamen, erupturam aquam è tubo сва, filongior isfuetit: 

tubo DEL; idqueobrationem aflignatam, 


Оз СА 


по zm Pars |. | 
Proprietatibus Aqua fluentis per tubos. 


PROOEMIVM, 
Ж, Vbos hic appello Columnas concavas , five cylindri- 
S Ace ille fint , [ve prifmatica. Hosin MachinisPar- 
te 2. paffim voco indifferenter tubos , fiphones у ca- 


(Tubi fora- «27 5% 
жері 95» pales. шах , € alijs etiam nominibus. Foramen per quod 
lumen, idé effluit aqua tubo contenta: у appellat Hero Alexandrinus in 
mas ри “Риеутайси ,os, ofculum , 9 orificium ; Marinus vers 
Qu NUT Merfennus in hydraulics fuss Phenomems vocat lumen. 
varia for. Hoc foramen регі poteft velin bafetubi, velinlatere. Fieri 
me etiam poffunt tubi conici ad inftar сопотит truncatorum , quo- 
run 05 feu lumen fit welin vertice , velin baficont , prout ap- 

paret in figuris Propofitionss prime fequentis, 

E dian Tubiper quos fimt aqua, aut [unt femper pleni , aut non 
fint. femper plenis Tubum femper plenum vocamus , quem 
fous aut vas aliquod Juperimpofitum ita implet per orificium 
fisperius ,ut dum aqua eftt per inferius , femper tamen plenus 
maneat ufque ad fuperius orificium; quod fit , dum tantum, 

Е 5% aut plis influit , quam effluit. Тирит non emper plenum 

nus. дрреййапии , qui, dum effluit aqua pev foramen, paulatim exia- 
anitur пий interim aliá influente aqua, | 

Tubi quicunque , per quos aqua decurrit , aut funt erebt; 
T verti perpendiculariter ,autinchnatt у aut profiratt horixontaliter. 
' — Priores evocabimus verticales; medios > inclinatos з ultimos 


horizontales, 724 " 


Y 
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Ни та expofitts , nuncafferemus varia Phenomena , 

id eff , apparentias few obfervationes circa fluxum aque pertu- 

bos verticales , сипиясипдие forma {9 conditionis з ex quibus 

deinde deducemus varia Problemata atque Theoremata з guo- 

rum multa applicari etiam poterunt fluxui aqua per [rphones , 

de quibus cap, precedente. eAgimus autem boc Capite ша 

de fluxu aqua per tubos ex foramine im bafi fatto; de fluxu enim 
ex foramine fatto in latere , loquemur capite faquentt. 


PROPOSTITIO: 1. 
PHANOMENON I. 


Agua decurrit per tubi verticalis foramen bafis inflar 
Columnz aquez , cuius bafis equalis foramini, altitudo perpen- 
dicularesa bafi erect ; five cubi fint femper 
pleni; fivenon. 


SNP Inttubi verticales, АВ, cuiuscunque figure, haben- и уа 
Ztesforamen в іп Бай, Dico aquam decurrere per fis tuborum 
foramen в inftar celumnz aquex лв, cuius bafis v"? 
Ag ей foramen в, altitudoveró perpendiculares эй, а» 


prout 
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er eee eee eer rrr 


в в B B в B 
prout apparet in fecunda Figura; item fi eft conoidalis inftar co. " 
nitruncatiinverfi, prout intertia Figura apparet, idem contin- 
git: Nam videmus, eflluente aqua per B, fubfidere paulatim 
aquam A, incumbentéipfi B adperpendiculü/fierid;foflam in 
fuperiorifuperficie vbi a, reliquas vero partes collaterales e А, 
fa, confluere intra foffam ; adeum modum , quo in arenarijs 
horologijs , dum è fuperiori phiala defluit arena per foramen 
diaphragmatis in inferiorem phialam, efficitur fofla in fuperiori 
areng fuperficie,in eamque incidunt circumiacentesarenz par- 
tes. Quodfignum ей, aquam defcendere& eflluereper В іп 
modumcolumnz AB. Et hoc quidem contingit aperte intu- 
bisnoníemper plenis, utexperientia docet. Idemautemcon- 
tingere necefle eft in tubis femper plenis; nifi quód in his defcen- 
datfempernova ac nova columna aquea. ] 

Quod diximus de tubis columnaris & conoidalis figusz; 
intelligendum etiam eft de columnis aliarum figurarum , pro- 
pter paritatem rationis, dummodo fint verticaliter erecti. 
| Siforamen eft quidem in Бай tubi ( cuiuscunque figurae 
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& conditionis fit tubus, ) at fuperior aquz fuperficies non fa. 
pereminetforaminiad perpendiculum,utin appofita Figura ар- 
paret; adhuc effluit aqua columnaliter , feu inftar. columnz 
AB, cuius bafiseftforamen В. altitudo perpendiculares à bafi 
ufquead fummitatem iftius aque ; qux bafi perpendiculariter 
imminet. Ratiodefumiturexdi&iscap i. Proprietate I V, 


Corollarium. 


EXhs colligitur, folam columnam aqueam AB premere columns 
fupraforamen В, quoniamillafolaad perpendiculum im. яякея fola 


minet bafis foramini. premis fu- 
; - pra foramé 
: per quod ef- 

Propofitio П. Phanomenon II. fais. 


Pertubostam femper, quàm non fefnper plenos æqua- | 
' lis altitudinis , & equalium foraminum , effluit equalis aqua 
copia, eodem vel equalitempore , cuiuscunque capaci- 
tatis & forme fint tubi. 
Тибоғит 


А Liitudotuborum ‚сит һас, tum fequentibus Propofitioni. pee 
* bus, fumitur àluminefeu foramine, ufquead fuperius orifi- dz fumatur 
cium, includendo etiam ipfius foraminis altitudinem feu craf- 
fitiem, ab interioriad exteriorem fuperficiem bafis, fi in bafi feu 
fundofitforamen. 8 

. Sintigitur,utantea,tubi, AB, aquéalti, & equalium fo. 
raminum 8, fivefemperpleni, five non femper pleni , cuius- 
_cunquecapacitatis,& figura. Dico, per foramina Ша effluere 
eodem, velzqualitempore , equalemaquzcopiam, Quoni- 
am enim, perprzcedentem Propofitionem, fupra foramem в 
in omnibuszqualisaquz copia quali vi premit, nempe colu- 
mnaaquea AB, сшизрайзей foramen В іп omnibus quale, 
ut fupponitur; & altitudo eft perpendicularis АВ, in omnibus 
itidem equalis; neceffe eft, qualem aqux copiam eodem tem. 
poredecurrereex omnibus: ubienimomniafunt xqualia , сЕ 
fectusfuntzquales. | ; 

| P Corol- 


114. \ | Pars I. 


| . Corollarium I. 
Agua fius? ( ОШриш hinc, ададиг effluxummaiorem, aut celeriorem 
d Mn с foramine eodem , aut æquali , nihil facere capacitatem 
eeltriorpro. айз aut tubi; adeo ut fitotusOceanus effet inclufusin uno tubo, 
рет vafis autvafe, ӛсіп altero modica aqua , vterque tamen tubus eflet 
epatis. què altus, & haberet zqualia foramina; equalis aque copia 
ex vtroque efflueret eodem, vel хапа tempore. 
Corollarium 11. Ж 
( `Olligitur praterea, perforamina qualia ineadem bafi eius- 
dem tubi, equalem aquam effluere eodem tempore. Sed 
dehoc agemus infracap. 5. Propof. т. 


Propofitio ПІ, Phenomenon IIT. 


Per tubostam fem per, quam non femper plenos zqua- 
lium luminum , fed inzqualium altitudinum , effluit eodem, 
velzqualitemporeinaqualis aqua copia. 
INEmpe per tubum magis altum maior , & per tubum minis: 
` *altum, minor. Ratio eft, quia fupra lumen altioris tubi 
maioraquaz copia, вс maiorivi ac celeritate; & fupra lumen mi-. 
horis minor, & minori vi ac celeritate premit,nempeaquea co- 
lumna magis aut minüs alta. 
Propofitio IV. Phenomenon IV. . 
Pertubos femper, вс non femper plenos inzqualium 
luminum, fed zqualiumaltitudinum, effluiteodem, vel æ- 
quali tempore; inaequalis aqua copia. 
NT Empe per maiuslumenmaior,& perminus minor. Ratio 
` Yefteadem, quia fcilicet fupra maiuslumen premit maior a- 
виж copia, & maiori vi ; & fupra minusminor, & minori vi, fci- 
. licetcolumna aqueazquealta , fednon xqué craffa. 
Porifma. | 
ү ре tubos vtrofque, hoc eft, tam femper plenos , quàm non 
© femper plenos, inzqualium luminum, & inzqualium altitu- 
dinum, 
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dinum, effluere poteft eodem, vel equali tempore, xqualis, 
вс inzsqualis aqu copia, hoc eft , equalis per aliquos, inaqualis 
peralios, Ratio e(t, quia defectus luminis in vno poteft fup- 

 pleriperaltitudinem; & defectus altitudinis in altero poteft fup- 
pletiper lumen , vt experientia etiam docet. 
Propofitio V. Phanomenon. V. 


Pertubos xquéaltos, & zqualium luminum , non fem- 
perplenos, fluit eodem tempore zqualis aqua copia ; fed tanto 
fluit vnus diutiùs altero , quanto plus aque continet 
vnus quam alter, 

р^ ex hactenus didis, & experientià , necindigetalia pro- 

batione. Ше autem plùs aqux continet , qui amplior eft: 
loquimur enim hic de ijs tubis , quorum orificia funt equalia, 
etiamfi ipfi tubi (int inz qualis amplitudinis, 

| Corollarium. 

ER go & per xqualia foramina bafis eiusdem tubi , xqualis eo- 

dem tempore effluiraqua. Vide cap. 5, Propof. г. 

Propofitio VI, Phenomenon VI, 
Per tubos non femper plenos, & non xqué altos, aqua- 
lium tamen luminum , eodem vel æquali tempore 
non fluitzqualisaquz copia. 

E Adem ей ratio de quibufcunquevafis. Patet expetientiá, Уж magi 

"qux monítrat, ex altioritubo feu vafe fluere maiorem aquae, tr piue 
copiam tempore eodem, vel quali, quàm ex tubo vel vafe mi- еа 
nusalto. habente lumen zquale. Et ratio eft , quia in altiori men, quam 
magis premituraqua fupra lumen, quaminminisalto.. Vide 4 
Propofit, 111. . 

Porifma I. 

GEquiturhinc, ex eodem tubo, aut vafe , non femper pleno, 

zqualibus temporibus, поп z qualem effluere aquam ex ео- 
dem foramine fed in fecundo tempore minorem , quàmin pri- 
mo , & in tertio minorem , quaminfecundo , & fic deinceps. 
Vide Propofit, 24, : м 

P 2 Po. 


иб 2 (Pa a 


| Porifma II. 


Equitur praterea , (рана que equalibus temporibus evacu- 
antur in dicto сай, поп effezqualia, fed fecundum fpatium 
correfpondens fecundo tempori, effe minus primo ; & tertium 
fpatium correfpondenstertio tempori, minus fecundo; & fic de 
ceteris. Videibidem. | | 
Propofitio VII, Phenomenon VII. 
Tubusaltitudine quadrupedalis, cui pro bafis diametro 
pedis Parifienfis vncia, aquá femper plenus, effundit perlumen 
lineare inbafifitum адпа libram fpatio tredecim mi- 
nutorum fecundorum temporis. 
OBfrvavir hoc Marinus Merfennus, utafferitipfe in Hydrau- 
licis fuis Phenomenis Propofit.1, det 
Annotatio I. 

| \ ] Titur autem Mer[ennus tam pede, quam libra heminam vocat ipfe) 

Pes dividi. * -Parifienfi. Et pedem quidem, uti in aliarumNationum pedibus fie- 
srin үн ri folet > -dividit in duodecim equales partes , quas uncias appellat y c% 
Dd à quamlibet unciam fubdividit in alias duodecim partes «quales » quas. 
Linea of pfe ineas, Alij {crupulos vocant. — V.ncia „(си duodecima pedis pars ap- 
duodecima pellatur etiam pollex y ab aliquibus етй cum Merfenno digitus: reclius 
pars uncis. tamen digitus efl decima fexta pars pedis , vt conflat ex Vitruvio, Iulio 
Frontino, Columella , c alijs apud Villalpandum tom. 3. Apparatus 

Part.2. lib. 3. cap. 16. 

Minsti fo- Minutum fecundum eff fexagefima pars unius minuti primi › feu 

siena 3600. pars vnius bore , & proxime refpondet lento arteria Јен cordis 

e реш, ut Mer fennusafferit. Veit | 
Annotatio If, 

N Oneft neceffe , ut bafis tubi quadrupedalis , quo fit obfervatio , fit 
jee ; pedalis, ant unctalis, aut alterius determinate amplitudinis atque 
ш non efi. CApacitates, fed Ha ficit quantalibet latitudo tubi ; dummodo foramen И? 
dit plus a lineare. Капоев guia, ut vidimus Propofitione 2. buius capitis , eam 
quaper fora dem aqua quantitas eodem , velequali tempore , fluit ex tubo femper 
тілі am, Pleno quantumvis arcte , vellato,dummod foramen fit metet 


i 
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titudo fit quadrupedalis; adeo ut fi totus Oceanus, wt [ирта innuimws in plum, fiata 
Corollario 1. Propofit.2. effet inclufus vafi quatuor pedum altitudinis eje titudoG fo~- 
luminis linearis , non effunderet nifivnicam beminam feulibram Pari- ерж j 
fienfem fpatio tredecim minutorum fecundorum:; Si tamen addas inquit 
Merfennus , pra boris fingulis vnam quadragefimam quintam libre 
partem quá folet aqua marina fuperare áquam fontium ac fluviorum im 
pondere , e$ confequenter vi premendi , С“ vehementius è foramine e- 
rumpendi. - КА e UR 
| å Annotatio III. - 

Vod dicit Mer[ennus de tubo quadrupedali, СР de libra aqua, in- 

telligi debet [olim loquendo de pede & libra Parifienfi, non ve- 
#0 aliarum Nationum, fed unufqui[que im [ua natione experientiam 
facere debet, ut (ciat quantum aque quanto tempore, ex quanta MAS. 
titudinis, quantique foraminis tubo, ejiciatur. — Ceterüm cum diffe Lou нні 
xentia pedum, atque librarum apud diverfas Nationes tanta fit,quan- fa apud din 
ta ipfarum Nationum 5 cumd, difficulter exacta menfura unius certi јаз nas 
ac determinati pedis, u. g. Romani, aut Parifienfis,ad alias Nationes "t 
tran[mitti libris impre[fis poffit, quod charte prins madefatta, ac dein- 
de ficcate пот reddant fideliter longitudinem linearum impre[[Jarum s 
nolo diutius buic rei inharere , comparando pedem Parifienfem cum 
pedibus aliarum Nationum. Factat, qui volet, aut cujus intereft , 
experientiam, ut videat quanto tempore tubus quatuor pedum regio- 
nis fia ejiciat.per lumen lineare aqua libram itidem regionis ив. De 
схайа pedis Romani menfura , c de modo tram[mittendi illum ad 
alias. nationes , differam im Pantometro Kircheriano Lib. 1. Technica 
Parte 2. Сар. 4. 


` Propofitio VIH. Phenomenon. V LH.. 


Aquæ fluentes ex tubis tam femper, quàm non fem- 
per plenis zqualium foraminum, fed inzqualium altitudinum;, 
habent rationem {ubduplicatam altitudinum tuborum; 
+ habentque dii tubi duplicatam-rationem: 
aquarum, quas fundunt. 
R Ано feu proportio duplicata quacunque, eft ratio С Fi Mii 
cunque fimplex {emel repetita , feu bis continué. fumpta : gue, 
` P 3 Quem: 
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quemadmodum ratio quecunque triplicata,quadruplicata,&c. 

eft ratio quecunque fimplex bis, ter &c. repetita, feu ter, 
quater continue fumpta. Exemplum. Inter 2°&1 reperitur 

ratio dupla; hxc ratio fi femel repetatur , feu adhuc femel 
accipiatur, hoc eft, fi bis continué fumatur hoc modo, 4, 

2,15 etit inter 4 & 1 ratio feu proportio duplicata illius pro- 
portionis, quz eft inter 2 & 1, quandoquidem inter 4 & 1 
reperitur ratio dupla femel repetita , feu Lis continué 
fumpta, hoc eft, duplicata, fcilicet femel inter 4 & 2, & ite- 

rum inter 2 & ır. Similiter inter 8 & r eft ratio triplicata il- 

lius, quz eft inter 2 & 1, quia inter 8 & 1, intercedit ter 

3 ratio dupla, nempe 8 ad 4, 4ad2, 2ad1. бісібаді ha- 
bet rationem quadruplicatam, & 32 айт rationem quintu- 
plicatam rationis illius, quam habet 2 ad 1, Aliud exemplum. 

Inter бай 4 reperitur ratio fefquialtera fimplex; hzc ratio 
duplicatur, fi adhuc femel repetatur feu fi bis continué fuma- 

tur, ut apparet in his numeris 9,6, 4: nam quia ut бай 4, 

ita 9 ad 6; ideo inter. 9 & 4 bis repetitur ratio fefquialtera, 

- Si vero eadem ratio feíquialtera bis repetatur , feu ter conti- 

nué ponatur; erit inter extremos terminos ratio fefquialtera 
triplicata, ut apparetin his numeris, 13°, 9, 6, 4:quam pro- 
portionem abfque fractione habebis , fi duplicaveris hofce 
numeros fic, 27,18,12,8: nam ut r2 continet 8 (ете! cum 
dimidio, ita18 continet 12 femel cum dimidio, & 27 etiam 
ЭЛ continet 18 {femel cum dimidio. de a 
ілуі Ex ratione duplicata, triplicata , quadruplicata, &c. facile 
quA. intelligitur ratio fubduplicata, fubtriplicata, tubquadruplica- 
ta, & c. Nam per rationem fubduplicatam intelligimus dimidiü 
rationis duplicatz. Verbi gratia, 4 ad т habet rationem dupli- | 
catam rationis duplx;2 ad 1, aut 4 ad 2, conftituunt dimidium 
rationis 4 ad 1; ideo 2 ad 1, & 4 ad z, habent rationem fub» 
duplicatam. Similiter: о ad 4 habet rationem duplicatam 
rationis fefquialterz; dimidium talis rationis eft оаа 6, vel 

6 ad 4; ideo 9 ad 6, & 6 ad 4 habent rationem fübduplica. 

tam prædi&æ rationis fefquialtere. ; ^i 

is _ 
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His explicatis, efto tubus Ав units pedis, & gue dupli 
tubus ср quatuor pedum, equalium foraminum, caram. ra- 
вс uterque feu femper, feu non femper plenus;qui ий эў 
quidem eodem , vel. aquali cempore inzqualem yum egua- 
effundunt.aquz copiam,nempe major majorem, йи» lumi- 
& minor minorem,ut conftat ex Propofitione IIL. Ти ni 
precedenti. Dico,aquamtubi ср, ad aquam най. 
tubi АВ eodem aut æquali tempore effufam, ha- 
bere rationem fubduplicatam tuborum , hoc eft, 
aquam е иепсет С tubo ср effe duplam aqux 
eflluentisétubo Ba. Etidem dicendum eft de qua- 
cunque alia ratione feu proportione; ut fi unus tu- 
bus fit 9 pedum , alter unius pedis , erit aqua ma- 
joris ad aquam minoris, ut 3 ad r. Conftat ex 
obfervatione, ut afferit Merfennus in fuis Hydraulicis, Propo- 
fit. 2 poft medium. Ratio phznomeni dependet ex velocita- 
te aque defceadentis & effluentis ex tubo. ср, fupra veloci- 
tatem xquz defcendentis вс effluentis ex tubo A 85^ de qua 
vide Propofit. ix. & x. feq. ubi dicemus, Шат ad: hanc effe du- 
plam, hoc ей, fubduplicatam altitudinum tuborum haben- 
tium zqualia foramina ; quo demonftrato , demonítrabimus: 
deinde Propofitionexi. hanc prafentem Propofitionem.. 

| Porifma I. 

(СО! шг ex his, tuborum zqualium foraminum altitudi» Тай equs 
nes debere effe in duplicata ratione aquarum inzqualium ^^? "mi 
quas debent eodem tempore fundere, Verbi gratia; tubus pe- den 
dalis determinato tempore dat unam aque libram: ex (по fo- s/titudinit, 
ramine;ut alius tubus ex a quali foramine a quali tempored pc Daten? da- 
duas libras, debet habereduplicatam rationem ad illum, nem: ои 
! Hc. Ша 2 5 > попадна“ 
ре debet effe altus quatuor pedibus; Sic etiam quia tubus quay 
tuor pedum per lineare lumen fpatio 15 minutorum fecundo- 
rum fundit unam libram aquz , ut: diximus Propofit. vir. ut: 
alius tubus codem tempore per lumen lineare fundat centum 
| libras 
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libras, debet habere altitudinemduplicatam г ad roo; wem- 
ре 40000. pedum. Atque hzc eft coriverfa pracedentis Pro- 


pofitienis. . 
Porifma 11. 


Olligitur praterea , datis tubis xqualium foraminum, at 
^-nzqualium altitudinum , in numeris aut lineis, mediam 
proportionalem dare aquas; & datis aquis in numerisaut men- 
furis, tertiam proportionalem dare tuborum altitudinem zqua- 
lium foraminum. 


Annotatio. : 
"AE inventione medie ac tertia proportionalis magnitudinis in nume- 
ris ac lineis , agemus infra іп Parergo bujus capitis, & in Arith- 


quantitati netica ac Geometria practica, et іт Pantometro Kircheriano lib. 8. 


cap. 1. Propofit. 1. @7 3. 
Propofitio JX. Theorema I. 


Aqua naturali motu defcendens & effluens per tubos, 
imitatur leges aliorum gravium naturali 
А motu defcendentium. 


N TOn uni mirabile vifum , inquit Merfennus in Phenome- 
nis Hydraulicis Propofit. 111. quód non fit eadem ratio 
quantitatis aque fluentis ex tubo pedali, ad aqua quantitatem 
ex quadrupedali tubo falientis, pofito equali foramine in utro- 
que, quz eft1ad 4; cùm aqua quadrupedalis tubi quadruplo 
magis, quàm pedalis premere videatur fundum, & aquam ex 
lumine falientem. Verùm mirari defines,ubi noveris,aquam 
со folùm modo premere, vel ea duntaxat velocitate tubum 
egredi, quá moveretur, fi ex eadem tubi altitudine cecidifTet ; 
adeo ut fit eadem iftius phenomeni ratio,qux defcenfus aqua 
per tubum; & eadem hujus defcenfus, фиг defcenfus aliorum 
rávium; de quo proindehic agendum paulo, accuratiüs,quan- 
doquidem aqu& motus per tubum, вс ex tubo eruptio, fequi- 

tur leges gravium motu naturali defcendentium, 
Leges 


oe gp 
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Leges gravium naturali motu defcendentium. 


natural: 


Жегуапе, incredibili cura ac diligentia indagavit & obfet- moru ле, 
vavit Bononiz P. Joannes Baptita Ricciolus , unà cum alijs /ceudensiit 
с noftra Societate Patribus, eaíque clariflimé ac diftin&iflime па: т Ж 
proponit in Тотал. Almagefti fui novi; fuse quidem lib. 9. гоз ex- 
fect. 4. cap. 16. num.24. breviter vero lib. г. cap.z1. Quibus ad in ob- 
Riccioli obfervationibus tantam ego fidem adhibeo, ut Шын» 
hic Rome eaídem repetere opportuniffimum mihi foret, de- bts M 
miffis gravibus per cochleatas Divi Petri in Vaticano {calas Jesdenris. 
altiffimas, & ab omni aéris commotione liberas, feneftris in- 
fuper plurimis ab ima bafi ad fummitatem ufque refertas; no- 
luerim tamen me fruftra fatigare , cùm nec accuratiores ad- 
hibere me poffe putem , nec й adhibeam, alias preter ipfius 
leges reperturum me certó fciam. Ex multis igitur defcen- 
fus gravium legibus à Ricciolo locis citatis adductis, duas fe- 
quentes affero, quoniam ez propofito noftro fatisfacient. 

I. Gravia naturali motu per lineam perpendicularem in aére de- rex 1. gra- 
cendentia , moventur difformi velocitaté, cáque majore e$ majore vium de- 
verfus finem motus. Lex hxc nota fuit jam indea viginti вс am. етер, 
pliüs faculis in Academijs Phyficorum , prafertim Peripateti- 
corum cum Ariítotele lib.i. de coclo cap. 88. inquit Ricciolus, 
patetque oculis, auribus, & tactuis videmus enim gravia de- 
Ícendentia accelerare magis ac magis motum; audimus vche- 
mentiorem fonum , percipimus yalidiorem percuflionem, ex 
lapfu gravis ас duri è loco altiori, quàm mints alto. 
11. Motus gravium naturaliter defcendentium per acrem , cre- Lex V, gra- 
fiit eo incremento velocitatis, quod eft inter numeros impares ab uni- 777 or 
tate numeratos; feu ita ut рапа «диа ия temporibus tranfinifja finc! 
inter fe, ut quadrata temporum [eu ita, ut рана tran{miffa certis 
temporibus habeant inter fe duplicatam proportionem illius , quam ha- 
bent tempora quibus рапа Ша menfurata fuerint. ita Ricciolus lo- 
cis citatis, & ante ipfum СаШжиз Dialogo 2. de Syftemate 
^ Mundi, 


L Eges porró , quas gravia in defcenfu naturali motu facto 672» 


Numeripa- tia. 
riter impa- 
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Mundi; & Balianus 1, де Motu naturali gravium, Propofit. 6. 
(licet deinde lib. 4. à pag. 110.ad u3. aliter ftatuat) & poftipfos 
Gaffendus in Epiftolis de motu impreffo à motore, & Kirche- 
rus in Mufurgia lib. 6. parte r. Lemmate 3. вс conftat experien- 

Numeri pariter imparesab unitate numerati, fant hi: г, 


зарина За 527295111315 & c. Itaque fi grave aliquod defcendens con- 


ti, 


te numera- ficit in primo minuto temporis unum ftadium раси; in fecundo 


minuto conficiet tria ftadia, in tertio quinque, in quarto fe- 
ptem, &c. Sic enim fpatia zqualibus temporibus confecta, 
erunt inter fe, ut quadrata temporum : nam quadratum mi- 
nuti primi eft t; вс quadratum minuti fecundi, 4; & quadra- 
tum minuti tertij, 9; & quadratum minuti quarti, 16 &c. ut 


appatetiBappolita tabela = Oe coe 
P igitu prive delieh. cun БЕК Spatia | 
dens in pritno minutocon- AER : , 
ficiat unum fpatium, ӛсіп! — ^ 4 | 30 
fecundo minuto tria fpatia, | 3 | d | 3 
qu cum uno conficiunt à 7 | 
quatuor; & іптеггіо minu- 2 | A ` | 2 | 
toquiüque {patia,qua сит: — 3 H 


quatuor efficiunt novem; & in quarto minuto feptem fpatia, 
eux cum novemefficiunt fexdecim; ёс in quinto minuto no- 
vem fpatia, qux cum fexdecim efficiunt viginti quinque, &c. 
apparet manifefte, Граса tranfmifla à gravi defcendente, ha- 
bere fe, ut quadrata temporum zqualium, quibus percurrun- 
tur illafpatia. In idem autem recidit, fi dicas, {patia trant- 
miffa certis temporibus habere inter fe duplicatam rationem 
feu proportionem illius proportionis, quam babent tempora, 
quibus fpatiailla menfürata fuerint: nam tempus feu minutum 
fecundum ad primum, ut apparet ex tabella precedente, ha- 
bet rationem feu proportionem duplam, fpatia vero fecundo 
minuto confecta, nemper ad 3 (que fimul juncta efficiunt 4) 
ad primum minutum habent rationem duplicatam rationis 
dupix. Eadem eft ratio de ceteris. Lege спат Mundum fub- 

сегга- 
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terraneum Р. Athanafij Kircheri, ubi in Libro Centrofophico 
fufiffimé pertracat hanc materiam. Lege praterea Joannem 
Caramuelem in Cruce Sublimium ingeniorum. 


Leges aque naturali motu defcendentis 
& effluentis per tubos.. 


би jam tubus Авср, five femper, five non femper plenus, Liges aqua 
cujus foramen в; tempufque in quo aqua ab A defcendit^^"^* 
ufque ad в, dividatur in quinque equales partes, in quarum елде 
prima confecerit fpatium 41; Dico, candem aquam in fe- per tubos: 
cunda parte temporis conficere fpatium А4, in tertia parte 

А C А9, in quarta fpatium A 16, in quinta fpatium A25; 

atque adeo {рана equalibus quinque temporibus 
confe&a, habere fe ut quadrata quinque iliorum 
temporum, ut ex appofitis utrimque numeris ap- 
paret; feu velocitatem deícenfus aqua crefcere fe- 
cundim progreffionem numerorum imparium, 
prout indicant numeri intra tubum notati ; feu 
{рана confecta habere duplicatam rationem illius, 
quam habent tempora, ut apparet fi conferas nu- 
meros externos lateris AB, cum numeris lateris 
ср. Ratio eft, quia aqua gravis ей, & intra tu- 
bum naturali motu deícendit, nullumque adeft 
impedimentum motus; ergo imitari debet leges aliorum gra- 
vium naturali motu defcendentium. | 


Corollarium I. 


Olligitur hinc primo, Aquam è foramine в, tubi femper 
pleni, effluere tanta velocitate, quanta defcendit ab a ad uv ue 
в. Ratio eft, quia ut fupponitur, tantum effluit per в, quan- per foram? 
tum influit per a, & é contrario tantum per a influit, quan- subi femper 
tum per в effluit, & in defcenfu ab A ad в nulla fit inter. ”" 


ruptio; ergo сат velociter effluit per в, quàm velociter de- 
{cendit ab aad в, 


Оз i Ce- 
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бі i Corollarium 11. | 
(СО! рш fecundó, Aquam apud В, inutroque tubo,hoc eft, 
femper & non femper pleno, tanta folüm vi premi prope 
foramen В, quanta eft vis feu pondus aqux à В ufque ad tu- 
premam адиж fuperficiem, id ей, columnz aquex habentis 
pro bafi latitudinem foraminis 8, pro altitudine perpendicu- 
larem à в ad di&am fuperficiem. Ratio eft, quia folim Ша 
columna premit fupra В, per dicta Propofit. i. ' Intellige, mfi 


` illa aliunde impetum recipiat, ut fi iph affunderetur aqua ex 


Lex defcen 
fus aqua è 


tubo expli 
catur, 


tubo inclinato , five conjuncto, five difiun&o:. 


Corollarium. 111. 

(C Olligiturtertio, Leges predictas defceníus gravium fervari 
ab aqua in tubofemper pleno, defcendendoab A ad В, fo- 
lum in primo defcenfu, non vero indefcenfu continuato; item 
folümà prima parteaquz defcendentis, noà partibusipfi conti- 
guis & fubfequentibus. Explico. Defcendataquaab a ad В, effi- 
ciatquedefcenfus columnam aqueam 45, que dividatur in vi- 
ginti quing; zquales partes fecundüm longitudinem feu altitu- 
dinemab л ad 8. Dico, folümvige(imam quintam partem, quz 
ей apud В. fervare рге атпа legem defcenfus gravium cre- 
fcentis in. velocitate fecundim numeros impares ab unitate 
numeratos; & quidem illam folam vigefimam quintam par- 
tem, quz eft in prima columna aquea à defcenfu aqua for- 
mata, non vero quz eft in reliquis columnis fub(equentibus. 
Ratio eft ; quia cùm nulla pars ex viginti quinque egrediatur 
è foramine B. quin ingrediatur alia per orificium А priori 
zqualis; & nulla tranfeat vigefimum quintum & ultimum fpa- 
tiolum lateris АВ, quin eodem tempore tranfeat alia equalis 
primum fpatiolum, вс alia fecundum, & alia tertium; ac reli 
qua omnia; necefsé eft ut omnes relique partes eadem velo- 
citate conficiant fingula fpatiola, qua velocitate ultima con- 
ficit ultimum ;. & eàdem velocitate unaquaque pertranfeat 
{patiolum fibi correfpondens, qua velocitate ultima pars per- 
ganle ultimum fpatielums | Patet ergo propofitum. i 
: Corel. 
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- Corollarium IV. од 
Olligitur quartd, Aquam ё foramine: в efflue- | 
5 oO ҮЙ uM y ЗС ү at : “Aqua à tw- 
rê еб majori velocitate, quò altior fuerit tu- 777^ 
2 bus. Ratio eft, quia quo altior eft tubus, ео ma- сри и, 
jorem velocitatem adquirit prima pars aque de- m vind 
г. 1,2521 зе 4 
7 {cendentis in fuo defcenfu, & confequenter reli- or 
quz fübfequentes; item quò altior eft tubus, еб 


С 


1674 altior eft columna aquea premens apud В, ideo- 
bs que еб vehementiüs premit apud idem В, Vide 
quz diximus Propofit. vr. 
2st е q 
въ Gorollarium V. 
(C^ ОШвищ quintó, Aquam ex zqualibus tubis, quoad fora-Aquaex е- 
: A RAE | А itate. qualibus tw 
mina & altitudines, effluere aquali velocitate | PIE 
INIA, AGH 


Propofitio X. Theorema II. (КМ 


Velocitates motus aqux defcendentis & effluentis рег“ ogai, 
tubos zqualium foraminum, fed inzqualium altitu: | 
dinum,habent fubduplicatam rationem 
altitudinum. с 


bs tubus АВ altusuno pede, & alius cp al 

tus quatuor pedibus , fed uterque xqualium 
foraminum, five femper, five non femper pleni,é 

quibus effluat aqua inzquali velocitate , juxta di- 

Фа Propofitioneprzcedente, Corollario 1v. Dico, 
velocitates motus & effluxus aquarum efle in fub- 
duplicata ratione tuborum, hoc eft, aquam per 

tubum cp defcendere, & effluere duplo velo- 

cih, quàm per tubum AB. Quoniam enim aqua Propertio 
motus per tubos zmulatur leges gravium defcen- veis 
dentium motu naturali, per dicta Propofit. ІХ. зло, 
precedente, hoc eft, crefcitin velocitate fecun: siper tubos 


т ) yrn едиайи 
Q 3 dùm Ктапипики 


Proportio- 


nis predica 


cana, 


Proportio 
temporum 
quibus a- 
qua e[fluit 
pubis. 
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dùm progreffionem numerorumimparium ab uni- 


=,. tate numeratorum; fi aqua in primo tempore de- 


terminato, v.g. in primo minuto defcendit à c in 
E, hoc eft, $ A in B; in fecundo minuto de- 
{cendet ab E ad p, ac proinde in fine quarti pal- 
mi mota erit duplo velocitis, quam in fine primi 


|: palmi; Ergo velocitas motus aqua: per tubum cp, 


ad velocitatem aqua per tubum АВ, habet füb- 
duplicatam rationem altitudinum. ^ Eadem eft 
ratio in alijsinzqualibus altitudinibus, quamcun- 
que habeant inter fe proportionem. 


Porifma. 


Ubiergo duplicatam habentrationemillius , quam habenc 
velocitatesmotus defcendentis , & effluentis per ipfos aque. 


Propofitio ХІ. Theorema III. 


Caufamaffignare, cur aqua fluentes per tubos zqua- 
lium luminum , fed inzqualium altitudinum , habeantra- 


Q 


' tionem fubduplicatam altitudinumtuborum. 
Uodafferuimus Propofit. уш, huius capitis, demonftran- 
dum híc eft, utfidemibi obligatam folvamus. 

Ratioigituradfignati hic& ibi Phznomenieft , quód flu- 
xusaquz perforamen , feu quantitas aqux effluentis , pendetà 


velocitate aqua ciusdem defcendentis per tubum , per dicta 
Propofit. ix. Corollario. г. Velocitas autem Ша eft fubduplicata 
alticudinum, per dicta Ргоройс. x; ergo & quantitas aque efflu- 
entis ex tubis inequalium altitudinum fubduplicata erit tu borî. 


Propofitio ХІІ, Theorema IV. 


Tempora quibus zqualis aquz quantitas € tubis equa- 
lium luminum , fedinzqualium altitudinumeffluit , ha- 


bent fübduplicatam rationem tuborum. 


icut anteatubus AB vnius,& tubus со quatuor pedumin 
altitudine; fed equalium luminum, five femper, five nen fem- 


per 


Protheoria I V. TEL 4 


per pleni; fluatqueextubo Ав vna libra aque fpatio duorum 
- minutorum. Dico,eandemaquam effluere extubo ср fpa- 
tio vnius minuti ,effeQue proptereatempus fluxus aqua extubo 
со, adtempusfluxusaqueextubo АВ, шіадз, quxeftratio 
fubduplicatatuborum. Ratioex див patet, · Quoniamenim 
velocitates еНихйзадиг ex equali lumine habent fubduplica- 
tamrationemtuborum, utdemonftravimus Propofit. x, fluetin 
dimidio temporistantumex tubo cp, quantum in toto tem- 
poreextubo лв, pofita equalitate luminum ; ac proinde in 
tototempore duplum effluetex tubo со. · Eadem eft ratioin 
alijscuborum zqualium luminum proportionibus. 


Porifma. 
Tm ergoquilibet zqualium luminum, fed inzqualium alti- роо» 
tudinum, habentrationem duplicatám temporum , quibus«Por« ad 
effluitaqualis aqua quantitas. tempora firs 


XH5 AQUA 
Propofitio XIII. Theorema V. 


Situbi , five femper pleni , five non femper pleni, fint 
eiufdem altitudinis, fedinzqualium foraminum, eft eadem ra- 
tioaqua ad je quz foraminisad foramen , 
phyficé feu ad fenfum. 


Е“ Merfenniinhydraulicis Phanomenis Propofit. I V. quem properties 

fequitur Р. Andreas Tacquet in fuis hydraulicis Manufcri-2w« 44 a- 
ривсар.4- Phznomen.7. Ratioeft, quod licet ex maiori lu- 744 2/7 
mine {eu foramine fluateodem tempore maior aquea columna num in te. 
quam ex minori , tantoque maior exillo quàm ex hoc , quanto 444#? abe- 
fuerit maiuslumen feu foraméillud quàm hoc,quoad aream,per"^ 
di&a Propofit. 4, huius eapitis ; tamen vtraque columna fluit 
ex xquali altitudine. tuborum æquå velocitate рВуйсе & ad. 
fenfum. : 

Dixi phyfice &ad fenfüm , quia licet gravia eiusdem fpe- 
ciei, fed inzqualis molis ас ponderis , ab eodem ad eundem 

tere. 


128 ^; Palo 

terminum non defcendantaqué velociter, revera вс mathema- 
ticé, quemadmodum fentiunt Galilzus Dialogo 2, de Syftem, 
Mundi, loannes Baptifta Balianus lib.1.de motu naturali gravi- - 
um folidoruminPrafat.NicolausCabaus lib.i. Meteoror. textu 
17.0.5. & 6. | Arriaga difput. 4. de Generat. fe. s. іг Мед. 3. 
Mattrius, Bellutus, & ali) ( quod ego falfum exiftimo , mathe. 
maticé loquendo , cum Patre loanne Baptifta Ricciolo, qui 
tom. r: Almagefti Novi lib, 2. cap. 21. Propofit. 2. & lib.9. fect. 4. 
num. 24.afílerit, duorum gravium eiusdem [pectei figure , fea ina- 
qualis molis ac ponderis у ex eadem altitudine momento eodem dimif- 
forum ,illud naturali motu citius defcendere ad eumdem terminum, guod 
eff aravius ; ubietiam Experimenta multa diverfis annis coram 
multis viris doctisincredibili diligentia peracta Bononiz refert 
num.13.) tamenin parvis altitudinibus, quales funt tuborum 
in omniferé cafu , tam exigua eft differentia yelocitatam, ut pro 
eadem feu жапай cesiteri meritò poflit. | 


Porifraa I, 


G Eguitúr hinc, tubos non femper plenos, zquales quoad altı- 
tudines, & bafes,ingqualestamen quoad foramina , evacua- 
ri inzqualibus temporibus, hoc eft , cititsillum , qui maius ha- 
betlumen; efleque tempora, quibus evacuantur , inter feutlu- 
mina, hac tamen conditione , vt per foramen maius citiùs efflu- 
attotaaqua,quàm per foramen minus, tantoq;citiüs per majus, 
quàm per minus, quanto foramen maius fuperat minus. - Atque 
hoc eft quod dicemus Propofit. xvi. fequente , tempora fcili- 
cetin di&o cafu effe reciproce vtlumina. ™ ; 
Porifma 11, 
GEquitur praterea , ex tubisnon femper plenis, quorum æ- 
quales funtaltitudines, at inz quales bafes , fed tota aperta , 
effluere totam aquam zqualitempore; quandoquidem vtrobi- 
que columna aquea , licet inzqualis ponderis ac molis, equé 
velociter defcendit quoad fenfum , per idem fpatium. 
à Pro- 


i 
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- Propofitio ХІУ, . Theorema VI. 
Tubi non femper pleni zqué alti , &qualium forami- 
num, fedinzqualium bafium, evacuanturinzqualibus — 
temporibus ; eftque eadem ratio temporum, 


quz Байит. : 
PRimum patetperfe, quia ceteris omnibus paribus major a- pi pne 
qu quantitas maius requirit tempus ad efluendum , quam бела qua 
minor. Alterum demonítratur, velpotiüs explicatur fic. bafium tus 
A_@ Efto tubus АВ minoris bafis, & alius A CBD ue que- 
سے‎ ad aqua fin 


majoris , uterque cylindricus , uterque zquealtus, & xum. 
xqualisforaminis в; fitquediameter bafis во tripla 
diametribafis В: eritigiturareabafis во noncupla 
агеж райв B, quoniam circuli inter fe funt , ut qua- 
drata diametrorum, per Propofit. 2. lib. 12. Element. 
Euclidis; quadratum auté diametri вр triplo maio- 
risdiametro 5, eft nonies maius, quàm quadratum 
diametri B, utex Geometria practica patet. Cùm 
igitur cylindrizquéalu fintinter fe, utillorü Байез, ut 
patetex eadé Geomet. practica; fequitur,aquam tubi 
ACBD efle noncuplam aque tubi Ав; ac proinde 
tempus quo exhauritur per foramen в tubus ACDB, 
noacuplum erit temporis , quo exhauritur per idem 
foramen В, tubus АВ, quandoquidé cylindrus aqueus ACBD, 
non magis premit fupraforamé B.quam cylindrulus aqueus АВ, 
perdi&aPropofit. 11. in Corollario, вс Propofit, VIL. Annot. z. 
Annotatio I, 
M Erfennus in Hydraulicis Pbenomeni Propofít.8. ait , conflare ex менті 
obfervatione з tubum quadrupedalem, cutus bafis digitalis,unomi-obfervatie 

suto temporis tatum per linearë lumen exhauriri y tubum vero quadru- m : аин ? 
pedalem cuius bafis pedalis , [patio 144. minutorum, feu duabus boris, e$» one. 
24.minutis. — Servatur ergo intertempora rátio bafiumyvtdemonflra- | 
vimus: Nam chm pedis longitudo contineat , ex Merfenni mente, ut 
vidimus Propofit, 7 ІІ, huius Capitis Annot. 1, digiti Mie yi 

ү : R HOAC= 


ББ aioe ia BS ina келін өтер alc eel 


в D 


P.Pauli CA 
fatidubita- 
tio contra 


5o Tám doc: ще 
duodecies s continebit quadratum pedis quadrata digiti 144. ac proinae 
bafis pedalis Барт digitalem centies quadragies quater continebit, ut 
diximus in Propofitione, 

| Annotatio II. 
A Сөй Пт»? noravit hic P. Paulus Cafatus in cenura buius Operts,pof- 
Ven fe dubitari de veritate huius Propofitionu 14. e poffe aliquemfufpi- 


Merfenni CATI, ат experimentum allatum à Merfenno [ft in gratiam Propofitionis 
objervatic- соя ии. Капо dubitandielt, requir, quia quo tempore par- 


Фет» 


vulus tubus АВ exhauritur,exmaioritubo ABCD effluit maior 
aqua quantitas eodem tempore, quia fcilicet effluit in progreflu 
maiori velocitate ex maiori, quàm ex minori: namin majore 
tubo eftmaiusaquz perpendiculumin progreffu. Facenim in 
minori defcendifle femiffem ; aque altitudo ей folùm dimidia 
totius alticudinis: fac ex majori eodem tempore defcendifle æ- 
qualem aquam, hoc eft ( quia maior ad minorem eftut 9.ad 1.) 
тұ totiusaqua; ergoremanet altitudo aquz in majori 15 totius 
altitudinis; ergo plusaqua effluet vbi maior eft velocitas ratione 
maiorisperpendiculi. Debet igitur hæc ratio conciliari cum 
experimento; & opus ейесойепдеге, quomodo, licet id veri- 
ficeturin prioribus cylindrulis aque effluentibus, tamen maior 
illa velocitas priorum compententur maiori tarditate pofterio- 
rum qui habentminus perpendiculum. 

Hocidem dicitur de Propofitione 16, in quaconfideratur 
columna vt duodecupla minoris , nulla habita ratione quód in 
progreffü defcenfus fiuntaltitudiues valde inzquales : neque vi- 
detur valere Ша argumentatio;fa&ta przcifione per intellectum; 


‚ namíermoeítdereproutà parte rei. Alc Р. Cafatus, Noluieco 


in dubiumrevocare experimentum Merfenni , quoniam id nefas exifli- 
татіз nec experimenti caufam indagare , ac multo minus demonftra- 
sionem afferre, quoniamid ad propofitum meum nihil conducit. 
Ratio tamen buius rei [ime dubio refundenda ell in illam , 
quam ipfemet Cafatus infinuavit. 


Pro- 
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Propofitio XV. Phenomenon. IX. 
Tempora quibus deplentur tubi non femper pleni aqué 
lati, fed non equéalti, pet zqualia foramina, funtinal- 
4 titudinum ratione fubduplicata. 
Onftat enim ex obfervatione, inquit Merfennus in Hydrau-, 2, 
licis Phenomenis Propofit. ІХ. tubum pedalem зо fecundis Cal cine 
quadrupedalem vero latitudinis eiusdem 60 fecundis, per fora- баларына 
men lineare, totum exhauriri. A | | е; 
Corollarium ]. i tudinent, 
Inc colligitur primo , tuborum altitudines effe in ratione 
A duplicata temporum, quibus deplentur xqualia lumina, vt 
diximus etiam in Porifmate Propofitionis x11. precedentis. . 
Corollarium 11 = 
СОг fecundo , tam tubosnon {emper plenos , quam tu- 
bos femper plenos, juxta eandem rationem tribuere aquas 
ex xqualibus foraminibus, juxta dicta һас, вс octava Ргоро- 


fitione. 


5% 


Propofitio XVI. Theorema VII. 


Tempora quibus evacuantur tubi non femper pleni fi- 
miles, & aquales quoad altitudines & bafes , perlumina fimilia 
inaqualia, funtreciprocé vtlumina. ' 


Ropofitio intelligenda elt in eo fenfu, quem explicavimus 
in Porismate 1. Propofit. 15, przcedentis. 

Sintitaque tubi cylindrici ABFQ, fimiles , & æqùales in 
altitudinibus, humido pleni, quorum lumina fint Ec,kw, сіг. Preertie 
cularia,atinaqualia ( eadem eft ratio de tubis prifmaticis, & sperm у. 
foraminibus quadratis , alteriusvé Figure; ) fitque lumen feu gusadfora 
foramen KN duodecies maius quoad aream, quàm lumen zc. "»^:«- 
Dico,tempusquo exhauriturtubus АВ, per lumen кс, effe ^ 
adtempus , quo exhauritur tubus ғо, per lumen км, ut eft 
reciprocélumen KN ad lumen EC; ideft, cantó plistempo- ` 
ris requiri ut exhauriatur tubus ^», per foramen Ec, quam \ 

| Ка | tubus 


‘Pars 1. 


tubus FQ, perforamen км, quanto 
maius eftlumen KN, quamlumé Ec, 
nempe duodecies plùs. 


- . Adhocoftendendum, intelligan- 
tur fuper luminibus вскм, tanquá 
fuper bafibus , cylindrio с,1м, ejufdé 

- altitudiniscum cylindricis tubis a&.FQ. 
Patet ex dictis Propofit. хп. prece- 
dente, Porismate 2, hos duos tubos 
` DC,LN, per lumina EC,KN, eodem 
feuzqualitempore exhauriri. lam fic. 
Per Propofitionem XIII, huius capi- 
|| tis,aquaquzefflutexiubo FQ, per 
amo umen KN, eftadaquam,quz eodem 
ча  feuzqualitempore effluitex tubo Ав, 
ге foramen Ес, ut foramen км ad foramen rc; 
hoc eft, eodem еп xquali tempore , quoex lumine Ес effluit 
una columna aquea рс, eflluunt ex lumine кч duodecim 
columnzaquez рс: Ergo dum ex lumine км effluxit tota 
aqua tubi rq, effluxit ex lumine Ec  folüàm duodecima 
pats aqua tubi AB; acproinde tanto plüstemporis requiritur, 
utevacuetur tubus AB perlumen Ec, quàm ut evacuetur 
tubus во perlumen км, quantOmaiuseftlumen KN quàm 

lumen Ес. Ergotemporafuntreciproce utlumina. 
| Porifma. ; 
GEauiter hinc, etiam converíam effe veram , nempelamina, 
per quz evacuantur tubi przdi&i , effeinter {eut reciproce 
tempora, quibus evacuantur : Vndedatarationetemporü,da- 
bitur ratio luminü;ficuté contrario , datarationeluminü, datur 
ratio temporum feu durationi,quibus evacuantur predicti tubi. 
Propofitto XVII. Problema 1. 

Datis altitudine & foramine tubi femper pleni , invenire 
quantitatem aqua quam dato tempore effun дас; vel, datisij{dé, 
invenire magnitudinem cifternz que dato tempore 

xepleatut. 
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n ¢ Uppono hic id, quod notavifupra Pro- 
рой. хип. tam exiguam effe differen- 
tiam inter velocitates aquarum extubis 
"eiusdem altitudinis , & diverforum fora- 
minum, effluentiü, ut cenferi meritó pof- 
fit, aquamad aquam сйе, utforamen ай. 
"foramen. Quo pofito. | Рида 
Sit; exempligratia , altitudo tubi е © 
2257? р D » a : i foramine 
ADB pedum 64, luminis feu foraminis 4i,invenire 
diameter DB digitalis, tempus hora una. 1252 яно 
Oporteatigitur reperire , quantum аду „ото 
tribuat, feu quantam cifternam impleat, efiuentem. 
^pradi&ustubus, intra unam horam. So- 
lutio pendet ex didis Propofit. vir. хит. 
& vin. & praterea exPropofit.z.lib.12. Eu- 
clidis. Igitur'tubum 4 pedes altum , & 
luminis linearis , reprafentet C PK. Ex 
tubo ADB, fume EDB portionem etia 
' 4pedesaltam. Etquoniam diameter DB 
digitalis , eft ad linearem РК, uti2 ad 1; 
eritper Propofit. fecundamlib. 12. Eucli- 
dislumen DB adlumen КР, utquadra- 
tumdiametri DB, ad quadratum diame- 
tri PK, hoceft;uti44adi.. Quare cim 
perPropofit. хил: precedentem, in tubis 
æquèaltis& femper plenis , fed inzquali- 
umluminum ,laqua ab uno effufa, fit ad a- 
quamab alteroeffüfam , tempore eodem, 
utlumenad lumens dabit EDB centies 
quadragies quater plus aque, quàm det 
eodemtemporetubus C PK: Sed tubus 
C PK, per Propofit. ул. precedentem, 
{patio tredecim fecundorutn temporis dat 
unam libram aque ; Ergo tubus ЕРЕ 


R 3 ы. 


14 За Pars I. 

{patiotredecim fecundorum temporis da- 
biti44 libras. Quoniáautemin una bora, 
{euin бо. minutis primis, hoc eft, in 3600 


A 0 
5 minutis fecundis , tredecim fecunda con- 


tinentur ducenties feptüagies fexies,rema- 
nentque 75, five( facilioris calculi gratia) 
| ducenties feptuagies fepties; fi 14.4 libras; 
quas tredecim fecundis dat tubus £E D B, | 

multiplices per 277, fient Ғеге 39888. li- 

brz,quashorz fpatio fundit cubus в ОВ. 

Inveniatur iam inter 64,altitudinem nem- 

petubi ADB, & inter 4, altitudinemni- 

mirum portionis БО B, media proporti- 

| onalis 16. Қараман igitur per рор. 
il vu. precedentem,aquz quastubi ADB, 
| 6%||%.16,6% gE a femper leni қ dna tempore 
| | fundunt, funtinfubduplicata ratione eius 
| quam habent altitudines A DB, & ED B; 
“егіс aqua quam hore {patio dat tubus 

E D B, ad aquam quam eodem tempore 

| „ dabittubus л рв, ut 4ad16,feuutiad 4. 
Itaquefifiat, utzad 4, ita 39888 ( tot enim 

aqua librasiam oftendimus Бога fpatio 

dare tubum x» P) ad alium numerum, 

nempe ad 1595525 quot hic continet vni- 

Ii tates,totaquz libras hore fpatio dabit tu- 
| bus авг femper plenus , lumen habens 
| digitale , altitudinem pedum 64; atque 
M adeo tubus pra dictus implebit hora fpa- 
ED | tio cifternàm capacem librarum 
Е d cg ps (RU 2595 


| 


1 
D аны » pK 


12. І Àn- 


| Protheoria IV. BF 


Annotatio. 
„> ; y 2 ; 5 722. еба edes Parifienfes 
M Erfeanus ait, heminas few libras Parifienfes 72 efficere p fibre ya ef 


cubicim aque. Itaque fi placet pradictas libras ad pedes cubi- Gris po. 
cos reducere , divide numerum 159552 per 71, Cr quotiens 2216 da- dem cubic 
bit aqua pedes cubicos quos hora fpatio fundet tubus A DB. aque, 


Propofitio XVIII. Problema II. 


Datis altitudine & lumine tubi lemper pleni, invenire 

tempus quo datam aque quantitatem effundat, fi- 

| _ ve quo datam cifternam impleat. 
би tubus femper plenus ADB, v. g. 16 pedes altus, lumen Data alii: 
habens digitale-DB; fit vero quantitas aque à tubo ADB ри é 

effundeudz, aut cifterna ab eodem replenda, 3000 pedum hol 
bicorum. — Oporteat invenire tempus quo dictam aquam ef. nire tempus 
fundat, aut ditam cifternam impleat. quo dataa- 

Revocentur primó 3000 pedes cubici aque ad heminas 7% с ван 
. feu libras ( quod fiet, fi 3000 multiplica- 
bis per 72,fiatq; numeruslibrarum 216000, 
(quandoquidemunus pes cubicus conficit 
72 libras , ut diximus Propofit: preceden- 
te in Annotat:) Deinde fumatur ex ADB, 
tubus quadrupedalis EDB; Demum inter 
ADB altitudinem, id eft, i6, & EDB alti- 
tudinem, id eft, 4, inveniatur medius nu- 
merus proportionalis 8. Igitur, per Pro- 
pofit, virt. precedentem, aqua fluens per 
tubum EDB, eft ad aquam per tubum 
ADB eodem tempore fluentem, ut 4 ad 8, 
in ratione videlicet fubduplicata altitudi- 
num EDB- 4 pedum, & ADB 16 pedum. 
Quo ergo tempore dat tubus ADB. 3000 
pedes cubicos aqua, id eft ,216000 hemi- 


nas feu libras: eodem tempore EDB. dabit dupió minus, feu 
hemi- 


2 Dato iem- 
pore, d 
quantitate 
aqua inve- 
nire tubum 
ex quo ef- 
fuat, 
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heminas folim 108000. Affumatur jam, 
ut antea , tubus quadrupedalis CP K lu- 
minis linearis. Tubi&DB,CPxK, funt æ- 
quéalti; & lumina ОВ, PK, dantur, рег 2. 
Propofit. lib. 12. Euclid. nempe 1, & 144 
linez quadratz; aqua etiam quam CPK 
funditípatio 15 fecundorum, datur,per vit. 
14.8.16; . precedentem, una nimirum libra: Qua- 
. re cüm quantitates aque à tubis eque al- 
tis eodem tempore effufe fint ut lumina, 
с рег Propofit. xii. precedentem, fi fiat uc 
lumen PK, ad lumen DB, id eft, ut 1 ad 
14.4,itaaquauniusad aquam alterius; pro- 
ducetur numerus heminarum feu libra- 
rum quas effündit tubus. FD B fpatio tre- 
decim fecundorum, nempe 144. Quo- 
niam igiturtubus ED8 144 libras dat fpatio tredecim fecundo- 
rum; libras 108000 quanto tempore dabit ? Fiat, ut 144 libra 
ad ¥ hoc eft, ad tredecim fecunda, ita 108000 ad 9756; dabit 
hic numerus fecunda , quibus tubus 8DB dat libras 108000. 
Sed oftenfum eft (ирга, quo tempote tubus E DB dat 108000 
libras, tubum ADB dare libras 216000, 1d ей, 3000 pedes cu- 
bicos aqua; Inventum eftigitur tempus , quo tubus ADB fem- 
per plenus fundit datam aquam 3000 pedum cubicorum, nem- 
pe 9750 fecunda, feu 162 prima; quz faciunt horas 2, & 42 
minuta prima. Я 
| Propofitio XIX, Problema II. шш: 
Datis tempore , quantitate aqux, feu Cifterna, & lu- 
mine tubi, invenire altitudinem tubi, qui femper 
plenus cifternam dato tempore repleat. 
lt datum tempus unius hore & 21 minutorum primorum, 
aqua data 3000 'pedum cubicorum, feu 216000 librarum 
capax cifterna, & lumen feu foramen tubi digitale , si duo- 
„decim 


Ж! 


| 
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decim linearum. '“Oporteat invenire altitudinem tubi qui und 
hora & 21 mifiutis’ primis ex foramine digitali ejiciat 216000 
libras aque, feu repleat cifternam 3000 pedum cubicorum. 

Quoniam tubus quadrupedalis, cujus lurten digitale, eji- 
cit tredecim fecundorum fpatio libras 14.4, ut vidimus Pro- 
pofit. x v ii. precedente, вс idem tubus fpatio duargm hora- 
rum, ac 42 minutorum primorum елси libras 108000; ut vi- 
dimus Propofit. хуг. precedente; ergo duplum hujus адо, 
hoc eft, libra 216000, ejicienturà cubo ejufdem luminis alto 
pedes 16. ед quód tuborum zqualium foraminum altitudines 
debeant efle in duplicata rationeaquarum,utduplo plis aque 
eodem tempore fundant, prout diximus Propofit. v rır. Pori- 
Ímate т. Ше veró eadem aqua effluat ex tubo ejufdem fora- 
minis duplo velociüs, hoc ей, intra horam unam, minuta 21; 


debet tubus effe altus pedes 64, ut patet ex Porifinate Propo. 
fit. X. & Kit. ^ 


Porifma..- 


Сий ratione datis tempore, cifterna, & altitudine tubi,in- 
venitur foramen tübi, qui cifternam datam repleat in illo 
tempore. 


sind Eropolitio, X X. . Problema IV. .. 


Па Vafe, вс foramine per quod effluit aqua, 
Ge Invenire tempus quo evacuatur. ....., an о 

S datum vas prifmaticum. двс; сщиз ап longitudo; Dato vafe, 
2 quàm latitudo fit decem pedum, altitudo vero 16 pedum; frami- 

ac proinde capacitas totius vafis Це 1600 pedum cubicorum E 555, 

badis vero fit тоо pedum quadratorum ; lumen denique Гей quo vacua 

foramen. Е in fundo vafis fit digitale. Oporteat invenire tem: 2%. 


pus quo dictum vas, fi адий fuerit plenum; per Іштен в eva: 
cuetur. |з | | 
га. f Е ' 


2 Viti 4 ou! us 10% H "1" 


5 . Con- 


ч үп Conftat ех dictis Pro- 
(В pofit. xiv.in Annotat, tu- 
bum quadrupedalem, cu- 
jus bafis pedalis,& lumen 
lineare, {patior44.minu- 
-torum, feu duabus horis. 
& 24. minutis, totum ex- 
hauriri, fi non fit femper 
„plenus. Conftat praterea. 
.ex eadem Propofitione,, 
:tubosnon femper plenos,. 
zqué altos, &aqualium 
foraminum , fed inzqua- 
lium bafium, evacuariin- 
; ..  xqualibus temporibus; 
вс tempora quibusevacuantur, effeinterfe, vtbafes. Afluma- 
tur igitur tubus prifmaticus quadrupedalis кі, Байт habens 
pedalem,&lumenlineare... A(Jumatur praterea ex vafe dato. 
ABC D, pars CFDH. alta pedes quatuor , Байт habens ean- 
dem cumtoto vafe centum pedum, lumen vero r lineare.Quo- 
niam igitur, per Propofitionem xiv. di&am , tempora quibus 
vas серн, &tubus КІ. exhauriuntur per lumen lineare,funt 
interíe utbafes ipforum ; bafesautem exhypothefi habent pro- 
portionem ut юо. ad 1; neceffe eft, tempus quo evacuatur vas 
серн per lineare lumen 1, ad tempus quo evacuatur tubus 
KL per lumen etiam lineare , effeut ioo ad r, Quare chm и. 
bus. KL. per lineare lumen evacueturfpatio 144 minutorum; 
utvidimus;evacuabiturvas серн, perlinearelumen. 1, fpa- 
tio. 14400. minutorum , (tot enim producuntur, 114 4 multi- 
plicentur per 100 ) feu horarum 240, veldierum десет. Jam 
vero quoniam per Propofit. хуг. tempusquoeffluitaqua ex va- 
fe ¢FDH perlumendigitale в, adtempus quo effluit eadem. 
aqua ex eodem vafe per lumen lineare 1, eft reciproce , ficut 
eftforamen x ad foramen E, nempe ut 1 ad 14.4; fi dividatur 
2 tempus, 
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tempus quoeffluit aqua рег foramen т, nempe 14.400 minutas 
per 144.; hoceft, fi accipiatur centefima quadragefima quatta 
parsminutorum- 14400, nempeminutatco; habebiturtem- 
pusquoexhauritur vas серн, per digitale lumen в. Tan: 
dem quoniam per Propofit. xv. precedentem, tempora qui- 
busdeplenturvafa asch, серн, zqualium bafium, fed non 
zqualium altitudinum ; per idem foramen Е, funt in fubdu- 
plicata ratione altitudinum , nempe pedum 4, $ pedum 16; 
fiinter 4 & 16 inveniatur medius numerus proportionalis,nem- 
pe 8; erittempusquo evacuatur vas серн, per lumen digita- 
e E, nimirum 100 minutorum, ad tempus quo evacuatur vas 
ABCD рег idem lumen digitale в, ut 4 ad8, feuutrad:, 
nempeutminutaioo, ad minuta 200 , quz efficiunt horas 3, 
min.20. 
| Annotatio. 
Vod diximus de vafe prifmatico , debet etiam intelligi de cylindrico, 


C cuiuscunque alterius figuras fed tunc affumidebet zubus quadru- 
pedalis тар fimilis. 


Propofitio XXI, Problema V. 


Dato vafe, & tempore, invenire foramen per quod 
evacuetur tempore dato. 
Gt data cifterna 4,1600. pe — -— m. Dato vale 


dum cubicorum ; вс tempus cift. | temp. SM espere 
в, quoevacuandum eft totum, | д В и: | foramen. 
fit һогагит до & minutorum sees Lu J 
165 fitque inveniendum foramen, per quod evacuetur cifter- 
na A data,intempore в dato. Aflumaturquodvislumen feu 
foramen пога magnitudinis, v. g. lineare; & perPropofitionem 
xx. przcedentem inveniatur tempus c, quocifterna A hu- 
mido plena, evacueturtota per lumen lineare. Quoniam igi- 
tur, per Propofit. хуг. przcedentem,tempora quibus evacuan- 
tur vafanonfemperplena, fimilia; & aequalia quoadaltitudinem 
| S2 Па ` &bafes 
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& bafes, per luminafimilia inzqualia, funtreciprocé utluminas 
& с contrario, lumina przdi&orum vaferum funt reciprocéut: 
tempora , quibus evacuantur , ut diximus іп Porifmate dicta 
Propofitionis xvi fifiatut tempus В, ad tempus. cj quo. pen 
lineare lumen eflluitciflerna a, ita lum r lineare ad айша». 
hoc ipfum erit lumen quod quaerebatur. AT Ізі 


Propofitio "X XII. Problema V. 
е Де Жана ti qm: а A paba ithe iid ae 
 Altitadinem fcaturiginis dati fontis per tubos 
sins! лос s diientis;invenisess оро 


Alitudinë ---- | Platnotum lumen,per quod fontis a- 
Seaturigi- |5 A415 В оо. = = |^ qua час; аот fontilumen note ma- 
е 7 4 Moov Noo. | gnitudidisapplica v.p- lineare. Ob- 
tubos fluen- — 77 7 7 Чегуадетдедиог aque libras fonsper 
2и. linearelumé effündatfpatiounius minuti primi, feu 6o minuto- 


rumfecundorum ; fitque numerus ille Hbrarum в: Quoniam: 
igitur perPropofit.vit.huiuscapitis,ttibusquadrupedalis femper 
plenus perlumen]lineare effundit fpatio tredecim fecundorum 
упат libram, & confequenter fpatio 60 fecundorum, feu unius 
minuti primi , libras 43,2 & praterea , quoniam per Porifma г. 
Propofit. v i11. huius capitis , altitudines tuborum habentium: 
idem fewxqualelumen , funtin duplicata ratione eius quam ha- 
bentaque quantitates pef tubos eodé tempore effusa : fi fiat, ut 
42,lib.ad numerumlibrarum в, ita altitudo 4 pedum;adaliud; 
nempeadalcitudinem numeri. му &iterum;ut4ad м, кам 
ad ws dabitnumerus x altitudinem fcaturiginis in pedibus; 
eû quodratio дай м fit duplicata rationis 4 ad: м, feuratio- 
mis 42;а4 в, nimirum aqua ad aquam; 
Propofitio XXIII. Problema VII. | 
Data alicuius tubi , aut vafis erogatorij altitudine , ac 
tempore , quo determinatam aque quantitatem è fuo lumine 
effandic;invenirealtitudinem eiusdemautelteriustubi,qui. ; 
_ &qualitempore, per zqualelimen , aliam determi- 
T natam aqua quantitatem cffundat. : 
Sit 
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S Tt tubi velalterius vafis erogatotij aquáfemper pleni altitudo Ра ний 

? o: pedum;ex cuiuslumitie tpatio unius minuti faliatunaaqua „у 
librasfitautem producetida altitudo ео ufque ,ut quali fpatio cftuentis a- 
тїшї; peridem aut equalelumien effundatió. libras aquac.Du- 27 en T 
plicetacratio16ad 1,& provenietratiozsé ad 15 nam16 ductain „рн. 
16 efficiunt2s6 : 'cumqueoreferatunitatem,multplica 256 pet ##4inere 
9, & provenient 2304, pro tabi aut altetius vafis quaefitialei«/"^ ае bs 
tudine. Ratio eft }-quia tubi habent daplicatam rationem:a: ue d 
quarum;perPropofit. vii." huiuscapitisiSiitaquefiat; ut ı ad 
256, ita gadaliud ; provenient 236477 sbevab t 34 

Ргоройно XXIV. Problema VIII. 


ki tubo feu vafe non femper pleno determinare fpatia, 
quatemporibus zqualibusfibi fuccedentibus evacuantury р 
^U үні menfuram feu pondusaque que effluit. 
р Artez. Claffer.cap. 4.inter aliasMachinas afferemus varia hy- 
drologia, feuhorologiaaquatica, quibus per fluxum аси In tubo de> 
feraminealicui? tubi;aut vafis,metimur horas aquales feu едиа- ARE N 
lestemporispartes;fignandoin vafislaterelineas determinantes: адыг 
flaxumzqualibustemporibus correfpondentem. At quoniam «92 иа 
ex dictis tuprà Propofitione vı. conftat, fpatia qua aequalibus 7 
temporibus evacuantur , поп efle æqualia, {ed temper minora. ' 
atque minora evadere,eo quód aequalibus temporibus non ef- 
fluat equalisaquz copia fed (emper minor ac minor; ideo de- 
terminandum hiceít,quomodo geometricéinveniendum fit in 
4uolibet vafe diftum tpatiorum decrementum., feu quomodo 
dividendum fitlatusvafis , utfpatia adfignata qualibus tem- 
poribus evacuentur. Iterum quoniam per dicta eádem Pro- 
pofitione v1, aqua que aqualibus.temporibus effluit &.di&isva- 
fis, non ей жамай fed inzqualis ; determinandum eft , quan- 
tum quovisz quali cempore е пас, 
Dico-itaque, aquam zqualibustemporibus effluere č tu- 
bisnonfemper plenis ea ганорер di fingulis temporibus. Hen 
x . (сан 
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feat & aquae effufe quantitas, & vafis feutubi evacuati {patium, 
“& aqua defcendentis ас effluentis velocitas eo decremento, 
* quod eftinter numerosimpates, yerfusunitatem.. Explico. Sit 
vas quodcunque aqua plenum, eius fluxus dividere debeatdi- 
em ,aut quamcunque diei partem in quatuor equales partes; 
fintque in vafe 16 v. р. menfurz feu libre aqux , qux dato 
temporeeffluant. Dico, primo tempore effluere feptem men- 
furas, fecundo quinque,tertio tres, quarto & ultimo unam. - 
Dicoiterum, fitota vafisaltitudoabinfimaad füpremam 
aqux fuperficiem dividaturin 16 zquales partes, aquam іп pti- 
mo tempore deícendere ad 7 {patia, in fecundo ad quinq; in ter- 
tio ad спа а quarto ad unum. Dico tandem, aquam in pri- 
mahoradefcendere atq; effluere ut feptem, in fecundaut quin- 
que, intertia ut tria , in quarta ut unum. | Sequitur ex dictis 
(орга Ргоробиіопе 8, 9, & 10, quasvide. Eadem ratio іп 
omnibus alijs eft. 


Corollarium. 
Vas parare, 


cuins фах? ВХ: patet, quomodo parandum fitvas, cuius fluxus dato 
dividatda- ^ tempore durans dividatillud tempusin partes equales. Sit 
торта enim vas, cuius fluxus duret per fpatium duodecim horarum , & 
aquaies, hoc fpatium temporis fit dividendum, beneficio fluxus aquz „а 
12 equales partes feu horas исто. feipfa, & producesi44. 
Deindedividevafisaltitudinemàfüprema adinfimamaquz tu- 
perficiem, in 144 partes fet fpatia aequalia, вс inferius prope 
fundum vafisincipiendo, deputa ultima hora: ex duodecim vnü 
fpatiolum, penultima trid, ante penultimz quinque , & ficul. 
сег аз progredere fecundàm feriem feu progreflionem numero. 
rum impariü, proutapparetinnumerislatert dextro c p fequen- 
tisfigurzappofitis.His prettitis,divifum erit vasin fpatiainequa- 
lia,que fingulis equalibus temporibus,nempe horis,evacuantur; 
videbiique aquam n prima hora defcenderea fpatio ultimo feu 
144, ufqueadfpatium 121; in fecunda bora ufque аа fpatium 
оо ; intertia uique 42481: & fic porró ufquead finem; prout 
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apparet in numeris lateri finiftro ав eiufdem 
figure appofitis. · Lege Torricellum lib. 2. de 
Eadem ratione reperies, Quot partes , aut 
menfürz certa, feu pondera aqua effluant ex va- 
feinfingullshoris. Item qua velocitate е пас 
atquedefcendatin ijsdem, fingulis horis. 
да Annotatio Е. 


` 


-н—| 1\3 №] meri dextri lateris: ст indicant etiam partes 


А feu ffatiola vafis , qua percurrit aqua fingulis boris 
йо motu defcensts fimiliter & partes aqua, qua fingu- 
а boris ef fluunt , & velocitatem „дие нині. Nam 


; in prima hera percurrit. (patia.r3 ҙ іп fecunda 21, in 


tertialo іп quarta, 17 Q6. | 
Numeri finiflrilateri Ав funt duodecimqua- 
drata temporisin duodecim horas divifi. Nam 1 ef 
quadratum hora prima, incipiendo ab ultima; 4 eft 
quadratum hore fecunda, 9 ef quadratum hore ter- 
tie, crc. vt patet, fi finguli numeri medie figura inferi- 
ptimultiplicentur per feipfos, Et Бәсе), quod dixi- 
mus fupra Propofit. 1X. in motu gravium naturaliter 
defcendentium fpatia-aqualibus temporibus tranimi[- 
„Ја efe inter fe ut quadrata temporum. | 
2 Annotatio Ib од — 
С Ivaraliquod dividere velles in partes 24. , multi- 
plica 24 per 24  producentur 576. Divide ergo 
altitudinem vafis in 576 partes equales з б pracede 
ut dittumin Corollario, juxta 1 feriem nutmerorumit- 
arum. Eadem ratione quotlibet vas m quotlibet 
partes partiers.. б ae У 


Annotatio IIT. 

dise quando in vafe exigua eff aquas, ut тіх 
2 fundum operiat , fluxus ipfius. guitatim cj non 

я: ы CON 


Parts lo 
continue tft idend, aqua luens и гиб Лизетотеви 4 
ducere potefl ; ә meliusel fi dua ultima diviftaues ) 
раной vafis divifi, notata numeris Lo 3» "0H Ve- 
ou Hlantin numerum  fpatiolorusm › c potinserfas prin- 
«ipium adjiciantur alia duo Jpatias Me i quo 
22% Corollarto , non dividatur i in 125 fea е ж. 
modo ibi ditto, dividendo totam ipfius hited: em 
72 artes equales 196 (quinumerus refi y ex ih 
ие 14 in feipfum. ) €& addendo ү: Ium 13, © 
тд que. Ae лоби infmis eff in - duodecim 
pe. qnie dip dare i 


s ‚ PARERGVM CAPITIS ТЕКТИ. 

ý “pe inventione media, ac tèrt PIRH 

tionalis ‹ quantitatis , in numeris, & | 

lineis. 
Seyin hocCapite] patet,quam ш песейа- 
пай fitinventio media, ac tertiz , quatteque 
22550 
fura, апо » vehire poflimus in cognitio- 
„nem deli leratz al titudinis tubi Кап кау ute 
„contrario, ut ае veniamusin 
"cognitionem г enfure, aut -ponderis aque, вс 
quamcunque tuk ortimalatadinkm, aquarumvé 
В copiam reperiamus facilé per quamcunque ra- 
pS ans tionem fubdaplicatam, silrdpcatam. fivenu- 
^merisex] primi рой, five non poffitexprimi abs- 
> f Que fürdis. Opere его pretiüm duxi , Regu. 
"f^ fii brevitfimis ЕРДЕ veP Pile infi поле, 
“ре А ҚОЗЫНЫ i сент ЕЗІ, mediam dico, 
ac tertiam , quartatbqüe propótrionalem ; tam 
y Afithmetice; quàm geometric’, libantes brevif- 
s: EE Ds SE M PRU ae Arith- 

ica, Өсіп Geometria pratica, fe 
3 MR SR да RE We = 
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і Protheoria IV. dA 
: Propofitio I. 
Inter duos numeros medium proportiona- 
i lem invenire. A 
р" numeros propofitos multiplicainterfe, & ex produdo oy, rum 
erue radicem quadratam ; erit hzc radix medio loco pro- mediumin- - 
portionalisinter duos numeros datos. Exemplum. Sit inter 4 terduos ina | 
& 16 inveniendus medius proportionalis numerus : multiplica ^"^ 
16 per 4, fiunt 64 ; cuiusradix quadrata eft 8, eftque medio 
loco proportionalisinter 4 & 16; quiauteft 4 ad 8, ica 8 ad 16. 


. Propofitio 11. 
Datis duobus numeris , tertium continué 
proportionalem invenire. 

Res numericontinué proportionales dicuntur, quando eft, sery, 

utprimusad fecundum, ita fecundus ad tertium. Huiusmodi terrium pro 
funt 1,3,9, & 1, 2, 4 t item 2,4, 8 : item 4, 8, 16.Propofitis igi- portional 
tur quibuscunque duobus numeris, invenietur tertius , qui ad ^ ^" 
fecundum fit ut ipfe fecundus ad primum, feuad quem fecun- 
dus fit utprimusad fecundum ; fi fecundum ducas in feipfum; m 
productus enim erit tertius proportionalis. í 


Propofitio IH. 


Inter duas геФаѕ lineas datas invenire mediam 
proportionalem. ; 
Си date duz recte Ав,вс, inter лите 
decime - = диазшуешепда fit media propor- Е 
s» tow tionalis. Coniungantur reca A n, c p. inter dum 
^ inunam re&am continuam in pun&o "7?" 
B, utfitreda Авс; eáquedivisábi- 
fariam in р, defcribaturfemicirculus 
aut circulus A ЕС, ad intervallum 
D A, vel рс; tandemque ex в pun- 
„бо erigatur perpendicularis в E ad 
circumferentiam ufque; eritque BE 
T | Ша 
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media proportionalisquzíita. Demonftrationem vide apud 
Euclidem lib.6. Propofit. 13... | ; 


Propofitio IV. 


Datis duabus rectis , inveniretertiam pro- 
portionalem. : 


Hosen С Intdate dua recte AB, & BF, przcedentis figura, fitque 
tionalem “< inveniendatertia, ad quam ita fe habeat fecunda , ficut pri- 
pofi du^ in maadfecundam. Coniunganturrecte АВ, BE, inpuncto в 
U""* adangulum rectum, ducaturquere&a Ea; eaque bifariam di- 
visáin в, ducatur recta ғр perpendicularisad A E; & facto 
centro р, intervallo pa defcribatur circulus, quineceffario 
tranfibit per pundtum в, per quintam Quarti Euclid, Siiam 
producaturrecta AB ufq;adcircumferentiam circuli, hoc eft, 
ufqueadpun&um c; erit вс tertia proportionalis quefita. 
Sintiterumdatzduzrectz вс, & BE, fitque invenien- 
datertiaproportionalis. Coniungantur , utantea , тебе Ша 
in B, utefficiantangulum rectum , & ducaturrecta Ec; at- 
que expuncto medio в ,demittatur perpendicularis ср, & 
ргодийагейа CB in continuum, defcribatur centro. р, in- 
tervallo pc, circulus , qui iterum tranfibit per pundum Е, 
&fecabit rectam CB produ&am in a; eritque hzc reda ВА 
tertia proportionalis дига. Adis 


Annotatio | A 


Уой dictum eft de lineis hic pofitis , dicendum ef de quibuscunque 
dium ce er. ines propofitis. Itaque fipropofites duobus tubis inveniendus fit 
sium propor vel medius ,veltertim propertionalu y comiunge lineas rectas tubis da- 
fienalem in ys equales з C operare ut dictum , & invenies quod queris. Quod fê 
"tubs propofiti ас linea ipfis equales піти effent longa , ac proinde minus 
commode carculoisicludi poffent з aceipe ip[arum fubmuitiplices , v. g. 
dimidiam , tertiam ,quartam, Gc. partem , cum ipfis procede 
ut dictum y eritque inventa linea aque {ubmultiplex 
linea aut tubi quafiti. 


Тирит me 
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· Propofitio У, | 
Aliter invenire tertiam proportionalem. — 4 
QUE fecimus in precedenti Propofitione mediante circulo, tineam rer 


4 


бегі poteft facilitisabsquecirculo fic. бат pro- 
Dua reta даса, АВ, & BE, con- ее» 
E EY {Ншапгиг ad angulum re&um A B E, piro, — 
ج م‎ 


ut di&um, & ducatur recta ЕА. Pro- 
du&á deinde АВ, antecedente feu 
primá duarum datarum, ducatur ex Е 
ad AE perpendicularis Ec, occur- 
геоз1р0 AB produ@zin c; eritque 
BC tertia proportionalis. 
Sieflent propofitz duz recta СВ, 
BE, deberent ipfz coniungi ad angu- 
lum rectum' CBE. & ductá recta СЕ, 
^. ргодийадие CB, deberetduci per- 
pendicularis АЕ, adrectam cE, effetque АВ tertia quæfita. 
| Аппогапо. | 
[у alterutro modorum tertia continue proportionali, fi primam 
omiferis, & alijs duabus tertiam inveneris y habebis quatuor leneas 
continue proportionales. — Eodemque modo invenies quintam; fex tam, 
feptimam, e quamcunque aliam. | i 
; Propofitio VI. 
Adhuc aliter inveniretertiam proportionalem. 
S! difficile tibi videtur ducere tot perpendiculares ad inveni- ди ae 
endamtertiam proportionalem, uti potéris modo prafcripto jy, 
ab Euclidelib. 6. Propofit. и. fic: 
Sintduxredx АВ, АЕ. 
Difponátur ez ita, utefficiant 
angulum a quemcunque, 
producaturque AB quam vis 
efle antecedentem feu prima, 
& capiatur. ВС  zqualis ipfi 
' AE, que confequens efle de- 
Т>» bet, 
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148 Rats 1. 
| ^. bét,five fecunda, aut media. 
Deindeducta rea ЕВ, aga- 
tur illi ex с parallela c p, 
occurrensipfi 4 E productz, 
in D; eritque ED tertia 
proportionalis queefita. 


Annotatio. 
| с! due date fint nimi longe , ferveturid , quod diximus in Annota- 
tione Propofitionss quarteprecedentis. | i 

Propofitio VIL _ Tw 
- Datistribusnumeris, invenire quartum pro- 
portionalem. 


не | [Tere Regula proportionum apud Arithmeticos пета, 
tribus алғ 


«ила quam Auream vocant; & habebis intentum. 

prenons Propofitio VIII. 

re, Datistribusre&is lineis, quartam propor- 
попаістіпуепіге. 

ылы GInttreslinez recta, AB,BC, 

bus datis › AD, quibusinvenienda fit 

oe quarta. proportionalis , ad 


quàm fit tertia ap, uteft 
prima Ав, adfecundam ВС. 
Difponatur prima duz, АВ, 
BC, fecundum lineam гейа 
quæfit Ac; tertiaveró Ap, 
cum prima АВ, faciatangulum a quemcunque : deinde ех В 
ad р ducaturreda BD, cui per c ducaturparallela c E, oc- 
currens ree ap produ&a,in Е pundo. Dico, DE, effe 
'quartampreportionalem. Demonftrationem videapud 
Euclidemlib. 6. Propofit. 12. 


lem inveni- 
ГА 


CA- 
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De proprietatibus aquz falientis ex tubis. 
PROOEMIVM. 
і Propriseas 
ЕГ? pire preceden- apes, 
5:2 ФА и сония de pro- ен, 
So 7 prietatibus E 
qua fluentis per tubos 
verticales , boc eft, effiu- 
` ents ex foramine fala in 
bafibus tuborum : Бос(а- 
pite agemns de proprieta- 
tibus ejufdem aque fali- 
entis ex tubis. verticali- ` 
bus, boc eft, effluentis ex 
foraminibus lateralitu- 
boris, few per tubos infert « 
usinflexos. Poffunt aute 
tubi verticales inferius 
шебі triplici modo , ho- 
rizontaliter , everticali- cae oi. 
ter, С° medio тойо. Ho- ster infects 


poffunt ine. 


rixontaliter inflexus dici- fein, 
tur , Jî pars inferior infle- 
ха fit horizonti parallela 
refpeltupartea reliqua ver 

3 tica- 


Pars І. 


ticaliter егей; feu рат» 
inferior inflexa faciat cum 
reliqua angulum теит. 


` Tala eff in appofito fcbe- 


matetubus ABC. Ver- 
ticaliter inflexus dicitur, . 
ff. pars inferior inflexa fit 
horizonti perpendicularis 
re[pettureliqua parti et- 
iam perpendiculariter e- 
^а. Таш eft in [сБе- 
mate prefentitubus ABE, 
Medio modo inflexus di- 
citur , fipars inferior ne~ 
que parallela 0 horizon- 
ti , neque perpendicula- 
ris , fed inter utrumque 


Пит facit angulum fe- 


ттейит feu 45 gradu- 
um. Talis efl tubus ABD. 

` Easdem appellatio- 
nes fabibit tubusinflexus, 


` рате inferior babeat tria 


epiflomia , E, D, с, quorum E fit ereétum perpenarculariter, 
c proffratum borizontaliter, D inclinatum inter utrum- 


que , ad ditum angulum. 


Quod fit per triaepiflomia ditta, 


fieri poteft per unum , ff ita inferatur partu im feriori tubrinflext, 
ut verti atque dirigi poffit in quemcumque fitum. Ra- 


Protheoria ТУ. йй 


‘Rady aque , qui ex inflexo tubo, aut ex epiftomus pre- Ка aque 
dita exiliunt , quales funt in precedenti diagramaterady EF, tabo exili- 
DI, DK,C G, CH, appellari poffunt aquee virgule aque: ecdro-^ 
mi y boceft , excurfus feu faltus aqua , o fimilibus nominibus. 
Marinus tamen Merfennus im Hydraulics [uss Phanomens 
appellat eos falientes, aitque ео nomine appellari a Julio Fron- 
tino, alusque veteribus; quare d? mos eo cvocabulo utemur. ^ 
‘Radius igtur вв dicatur [aliens verticalis , Radius c о, pad 
c сн, faliens Horizontalis; radius denique D1, Сл DK, bis quid 

faliens Medius, €t licet falentes с о,с н, nonprocedant ho- | 
rixontaliter , fed ob aque gravitatem [latim deprimantur , at- 
que curventur; vocantur tamen [aliemtes horizontales propter 


epiffomium aut tubulum c horixontaliter difpofitum, Dicas 
His prams , afferemus nunc nonnullas ex multis obfer- за запа fa: 
1 ientis, 


vationes , [ёи Phenomena aqua [айели ex tubis , prafertim 
ex Marino Merfenno , qui ed im re diligentiam multorum 
“риси... Ни deinde addemus unum aut Alterum Problema. 
Atque ex his patebunt proprietates aque Пет ех tubis. | 


Propofitio T. Phenomenum, I. 
Salientium fiveecdromorum horizontalium, вс тейіо-- 
ram Ипрег eodem horizonte, longitudines funtin ratione fub- 
duplicatatuborum ex quibus exiliunt. 


Sint 


Salientium| 
proportioad 
duos tubos. 


Salientium 


$2 | Pars 1. 


Sintigitur in przcedentifchemate duo tubi, BL pedalis, 
& в Aquadrupedalis; fithorizon onc; fitque tubi Bde BL 
faliens horizontalis cu, tubi veró quadrupedalis ВА faliens 
horizontalis fit c c. Dico , longitudinem falientis tubi BT 
pedalis, fcilicet сн. eflefubduplam falientis tubi ВА, fcilicet 
сс.- Obfervavitid Merfennus , ut afleritipfe infuis Phenome- 
nis hydraulicis Propofit.xv1. Quare, filongitudo falientis tu- 
bipedalis eft unius pedis, longitudo falientistubi quadrupedalis 
егіс duorum pedum; & longitudo falientis tubi fexdecupedalis 
eritquatuorpedum ; & longitudo falientistubi 64 pedum erit 
octo pedum; &itadereliquis. Ratio huius Phenomeni vide- 
tur defumenda effe à velocitate aque defcendentis per tubos, 
quz etiam eft in ratione tuborum fubduplicata , ut conftat ex 
Propofit. x. Capitis precedentis. 


Porifma. 
С Equiturhinc, altitudinestuborum habere duplicatam ratio- 
nem eius,quam habent longitudines falientium horizonta- 
lium. ; 
Annotatio I. 
Qi dixi in Propofitione de falientibus horixontalibus cc, cu, 
debet etiam intelligi defalientibus medys DK, D 1. 


Annotatio II, 


longitudines | Ongitudinesfalientium fuper horizontem quemcund, poteft quilibet 


obfervare. 


obfervare facillime , € ubivis locorum , ficonficsat fibi tubulum 
pracedenté figura АВ C portatilem , determinata altitudinis Син. 
tudinis, v.g. altumpede vno, c latum digito. Sienim apud с epiffo- 
тіпт inferat , aut etiam [alum digitum apponat foramini с, СК de- 
inde repleto tubo epiftominm aperiat, aut digitum amoveat , ut раиси- 
le folim guttule exiliant , iterumque obturet foramen notare poterit 
in horizonte figuumafaliente impreffum s cuiusmodi figna 
fant in fuperiori fehemate Куп, HG, &c. 


Pro- 


Protheoria IV. . 153 
Propofitio II, Phznomenon 11. 


Salientes horizontales , вс mediz "ejufdem tubi , еб 
funt longiores , quó lumen tubi fuerit altius fupra 
horizontem. 

Сіпгіп przcedentidiagrammatediverfi horizontes, oc,» 
QT, ку сс. fupra quoselevatusfie tubus asc; Dico fali. sits longiores 

entem CHST V (&idem intelligendum eft de reliquis falienti. guè «iri 

bus horizontalibus , ас medijs) fupra horizontem ку, с oe 

longiorem quàm fupra horizontem QT, & upra hunc Їопрїо- ; 

rem quàm fupra Ps, &longioremfupra hunc, quàm fupra o c. 

Crelcititaque еб magisfalientiumhorizontalium ac mediarum 

longitudo, quo magis creícitluminis tubi fuper horizontem ele- 

vatio. Siveróinexceffivaaltitudineorificium poneretur; cer- 

tum eft aque ecdromen ufque ad terminum confticutum fu. 

xum non continuatura, fed cum temporein guttas , & tandem 

inaéremrefolutum iri, utexperientia docuit inC uppulaS. Petri 

fnteriori, ex quo fcyphus рибарите velaquaeffufus ita evanuit 

inintermedio aére ,ut nullum prorfus veítigiü nec quidem gut- 

tarumin inferiori pavimentoijs, quc attendebant, ap. 

paruerit, ut P. Kircherus mihi afferuit. Ex nubibus tamen de- 


cidit guttatim in terramaqua, quia in magna copia & continua- 
tæ decidunt gutta, 


Sy Salsentes вё 


Annotatio |. 


Qc veri [it [alientium in quavis tubi Japra horizontem eleva. 

tione longitudo ,inve/ligandum eft obfervatione , quam quilsbet 
facile poteris facere modo ditto Propofitione precedente. CMerfenz us 
in fuis Pbanomenis Propofit. XVI. proponit paucas ex multis in Jequen- 
ti tabella , in qua Prima Columna continet varias tubi pedals , velpo- 
sins luminis tubi, fupra horizontemelevationesin pedibus , ita ut prime 
elevatio fit unius pedis fecunda duorum pedum, ce : Secunda verd со. 


„ята exhibet falientium longitudinesin pedibus се digitis, Addidi 
ud ego * 
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I dem «Merfenmus loco cifato " Propoft. XVII. ait tubum quadripeds- 
lem. habentem освен pedis fupra. horizontem х qa in d] 
entem horizontalema A pedes 35 proxime. Harai, Ship in 
к _ Propofitio. {Му бөкей aki babet HE е 9% 
саа: horizontales & тесі; eandem longitudinis 
rationer fervat; quamalriea яны tüborumfüpraeun- 4 
ыла UA “dem horizontem. 0 наги 
ivertastabi eiuídetmiaftifüdines fopra horizotitem referant 


—^'inlequentidiagrammátelinez OG, P$, QT, Жү, Dico; ut 
ы alti- 


^ Protheoriad V. uy: 
ще. ЗЛЕ 5. 5075 әзілге ой altitude "во адаи e- 
Шесі:әфіртпесісі dit, 2015069 BR; itaeflelongitu-^ Ends 
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cedenti diagr verticali | 
E Rud FE Vues i 
бүткүлү — ©, modoin р, iode, ^ em 
modifi 28. Dico,falientis Er altitudine effefehiper аЗ" 
inquacunque Ыі élevatione fuprahorizontem , ку. “Та hori- | 
zontalibus falientibus contrarium contingit , ut vidimus Pro- 
pohirigue п. Ratio RE eft, quód altitudo falientis 


е EF 


-(32 


P: 


176 Pars 1, 
ЕР dependeat Гота tubilongitudine, & lumine E, pofito 
zqualifemper medio fewaére ; at in horizontalibus longitudo 
dependetetiam à figura falientis , de qua Merfennus , & Tor- 
ricellus. | 

Propofitio V. Phanomenon У. 


Saliens verticalis nunquam adaquat altitu- 
l dinem originis. | 
Saliens ver IN] Unquamenimfaliens ЕЕ zquare poteft altitudinem tubi 
ticalisnun- $ ¥ B A, ee eadem eft ratio de alijs omnibus falientibus , qua- 
серии ai rum altitudo nunquam win ad ie altitudinem originis , five 
dinem ori- Origo ftatimtuboincludatur, five поп. Et ratioeft, quia gra. 
то. vitas humidi, & refiftentia aérisimpediunt predictam adaqua- 
tionem, 


Propofitio VI. - Phenomenon ‘VI. 


Saliens verticalis tubiquadrupedalis proxime 
aequat 5 tubi fui. 
сыну deed Bfervavitid Merfennus, afferitque in fuis PhanomenisPro- 
siadnge- polit. хуп. ubi ait, hanc falientem poffe effe reliquarum 
4^5, modulum, feu menfuram. -Videquæ diximus Propofitione ı1. 
Annot. 2. ubiidemquod hícafferuimus. 


Propofitie VII. Phenomenon VII. 


Salientes verticales ео funt longiores , quo tubi funt 
longiores ; fed non eádem proportione ill ac hi 
«refcunt. 
Зайит V ndélieet tuborum non adeo longorum falientes verticales 
өне у fintproximé 5, aut 2 fuorum tuborum; tamen іп tubis 
quá proper- longis falientes verticales vixexcedunt 4 tubi. Et hoc prove- 
sione cree wttum ораегіз refiftentiam , tum ob aqux gravitatem. lta 
Mtf. N > R 
Meríennus in Phænomenis Propofit. хуп. 


Pre- 


Сет 


Е I EE | 
Protheoria 1V. i7 
Ma hin epa Vill. Problema кее { 
Data tubi altitudine , вс (арға horizontemelevatione, 
 invenirelongitudinem falientis horizon talis, _ à 


& mediz. — 

It altitudo tubi alta pedes 9, cuius os fit elevatü fuprahorizon- satiewsis he 
V a pedesquinque ay диш ar falientisliorl- rema ` 
zontalis , aut media , huius tubi. Fieri hoc poteft duplici via. Са 
Primo perobfervationemfic. Applica orificio tubi epiftomi- wire, dara 
um , aut tubulum horizontaliter ,autmedio modo , proutopus i4 
fuerit , & nota falientis pun&ur pavimento parga taste ; 
di&a Propofit. 1. huius Capitis Annotat. и. Secundó рег 
calculumfic. Quoniam , per Propofitionem 1. bujus Capitis, | 
falientium horizontalium $ mediarum „fuper eodem horizonte . 
longitudines ,funtin ratione fubduplicata tuborum ; & per di- 
аа Propofit. 11. huiuselufdemCapitis,tubus pedalis pedes quin- 
quefüpra horizontem elevatus habet falientem longam pedes 
quatuor; fi inveniatur media proportionalis inter 1 & 9, nempe 
3» егіс hzclongitudo quefita. 

: | Propofitio IX. Problema 1. 
Data longitudine falientis horizontalis , aut mediz, 
invemre altitudinem tubi, сорпа eius elevatione fu- 
pra horizontem. | Ж ^ 

с! data longitudo falientis horizontalis , autmediz , pedum Salientis ho 

oo , fitque tubus ipfius elevatus fupra horizontem pedes 724: 
quinque , & invenienda fit altitudo talis tabi. Quoniam , per ШЫ ж». 
PorifmaPropofit. 1. huius Capitis, altitudines tuborum habent *ire subia 
duplicatamrationem eius, quam habent longitudines falienti- Nap, 
umborizontalium, вс mediarum; & quoniam {aliens horizon- 
talistubiunius pedis , elevati fupra horizontem quinque pedi- 
bus, eft pedum quatuor ; fi rationem predictarum falicntium, 
nempe 8 ad 4, duplices,feubisfümasfic : 16, 8.4; erittertius 

numerus 16, altitudo tubi quefita, hic enim numerus16 

ad 4, habetduplicatam rationemeiusquam 
habet 8 ad 4. : 
Vigo: оо РЮ- 
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160 Pars I. 


цар oo), Propofitio І. Theorems I. 
Per foramina zqualia , aqué А fummo tubi diftantia, 
» fivein bafi,fivein lacere, zqualitempore equales fluunt 
u1sb 010002 aquatum quantitates. yl 
| ди vafe, feu tubo дв, fintforamina с & р 
(| “xqualia, &horizontalia ( вс eadem eft ra- 
| tio, filateralia eflent ,æquèà fummitate di- 
ftantia). perquz aqua xquaii, vel potis eo- 
dem tempore decurrat. . Dico, aquas de- 
J curfas (liceat ita loqui) elle zquales inter 
ҮР Че. "bene aire funt xqualia , Es 
кал Dua oto Т duntzquales, per Petitionem primam hujus 
= a Capitis: athicomniafunt all "fcilicet henna ‚ columnz - 
aque, vis premendi, & fimilia ; ergo effedtus , qui funt aque 
decurfz jaqualesfunt. Perforammaergo zqualia,&c. Quod 
eratoftendendum. `: Дрина | 
. Annotatio. йиш; 
T boc verum ef ,fivevasfitfemper plenum, five топ. Eadem ef 
ratio , fi iwi da к Oina rotunda , ut diximus 4 
jam paulo ante , G femper in fequentibus dictum volumus. | 
% Porifma. 
Equitur hinc, fi ex duobuseiufdem vafis foraminibus zqua- 
liter à fummo vafis diftantibus aqua decurrentes eodem tem- 
porc xqualesfunt, foramina effe z qualia. 
Propofitio П. Тһеогета ПІ. 
Aquzé foraminibus zqualiter à fummo tubi diflanti- 
` busdecurrentes, funtinterfe ut foramina. 
Ntubofeuvafe Ав, fint duoforaminarectangula inzqualia, 
c minus,& р maius, fed ambo horizontalia, atq; adeo æ- 
quéalta, feuxqualiter à vafis fummitate remota; ёс aqua dc. 
curfaper c fit E, aqua vero decurfa per р fit r. Dico, a- 
quam в decuríam per c, habere fe ад aquam ғ decurfam 
per 


Aque fin- 


ми ехафия | 


р 
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per р, utfehabetforamen е ad foramen Propersis 

р. Quoniam enim, per Petitionem fe- “794 fa- 
cundam hujus , quantitates eiusdem gene- eats Abts 
ris {unt commenfürabiles ; erunt Se Ak 


dines с & р .commenfurabiles. Siter- 
gocommunisearüm menfura с, & fecén- 
tur di&a longitudines с. вс p. in partes, 
quz fint xqualesipfi с; quibus divifisà 
transverfalib? lineis perpédicularib?, fiant 
totforamina, quot funtdictz partes.| Tum 
fic. Huiufmodiforamina eruntomniainterfe x qualia „ех con- 
ftru&ione,& per 36. Primi Euclid. Ergoex eiscffluent eodem 
tempore quantitates aque zquales ; per Propofit. г. huius, 
Quotigiturfuntforaminain с & Dp, toterunt quantitates a- 
quarum zqualesin.E & Е. Cümigiturfintqua- 
tuor magnitudines, с, D, “Е, 8, quarum prima 
E—- F—.|c.eftadíecundam в, uteft tertia D, ad quar- 
"TT 'tam в; егіс etiam viciflim feu permutando ut c 
ad p; ita: E ad в, perdecimamfextam Quinti Euclidis. 

| да. 2 ан, ЕРНАТ ӨЗЕК вени ' 

3 IU 22. Y ; ЛЕР ) pi ies : 1 p. 

Cor emt gentis eui ut longitudines © D nonfintcommen- ^ " 
furabiles ac proinde. с non fit earum communis menfura; nihil 


^ 


refert ,quia hic non fumus in Mathematicis, Jed in Phyficis, ubi поп has 
betur ratio infenfibilium 220000222221, 
Propofitio 111. Theorema III. 
Aqua per foramina vafis eo impetu feu velocitate de- 
currit, quo per tuboszqualium foraminum &alti 
i Е 200 tudinum. bis 
Gltvas CD, inquoforamen р, al. 
titudo vafis ср; & fictubus АВ 
perpendicularis , inqtio’ foramen 
в fitzqualeforamini p, & altitudó 
AB qualis altitudini ср. Dico; 
іп в & р impetus feu velocitates 
ا‎ PN хо aqua 
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Age UST ааа RY ЭНИН aque effluentis elê xquales. Quo- 
Ce 4 ӨЗ YA] niamenimaqua fluensé foramine р, 
lociter qua» decurrit per fpatium со, ac fide- 
| curreret рег tubum as perpendi- 
cularem eiusdem longitudinis, per 
Petitionem tertiam hurus; in D & B 
fortiturimpetusfeu velocitates equa- 
Tes, per Corollarium quintum Propofitio. 9. Capitis. 111. 
Propofitio. 1V. Theorema IV. 
Velocitates aquæ decurrentis рег foramina æqualia 
eiufdem vafis , inzqualiter diftantia à fummo vafis, funtin 
- fabduplicata ratione diftantiæ. 
мА Qintin vafe 4 c-foraminum zqualiunv 
в & с, difílantiz à fummo vafis АБ, 
лс; fitque media inter illas ло. Dico, 
impetum feu velocitatem in. c, ad impe- 
S tum feu velocitatemin B,efleut a pad лв. 
Fropertso 337 : г ў 
yes ДЕ - Quoniam enim, perPropofit. tertiam Һи: 
вілі ad jus,aqua per foramina в & с decurriteo 
мае РЕШ, quo per tubos aqualium foraminum & alutudinum ғ 
5 ` eruntper Propofit. ro. Capitistertij , velocitatesaquzin с & 
в, ut до ай AB, hoceft, velocitas apud с егіс media pro- 
portionalis inter altitudines ac, АВ, atque adeo fubduplica: 
tam rationem habebit predictarumaltitudinum.. 
4 Propofitio V. Theorema V. | 
Адпа per zqualia foramina inzqualiter à fummitate 
vafis diftantia fluences, funt in fubduplicata ratione 
diftantiarum.. > 
N vafe Ас, przeedeutis Propofitionis , altitudines àforami- 
nibus æqualibus в & с, adíummum vafis a, fint АВ; Ас, 
quarum. media fit ap. Око, aquam fluentem рег c, 
ad aquam fluentem. per В, effeut лр, ad АВ, hoc eft, 
ейс mediam proportionalem.; ideoque habere fubduplicatam. 
| ratio- 
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rationemaltitudinum predi@arum, Quoniam enim aqua flu- 
itper В & с velutiper tubos, per Petitionem tertiam з a- 
qua autem per tubos equaliumaltitudinum, funt in fubdupli- 
cata ratione altitudinum tuborum ,' рег propofit. 8. Capitis - 
сега); conftat propofitum. | 202 
Propofitio VL. Problema. I...» 

Secto foramine laterali vafis in partes equales, à rectis 

horizontalibus, inveniterationes aquarum ex eis 

| ) fluentium. 


х vafe s r. fecetur foramen Problemata 
"laterale АВ in partes aquales „л 
AC, CD, ОВ, à rectislineis hori- foramina 

zontalibus, utfianctotidem fo varum, 

ramina, quorumaltitudinesfint 

notz; &per Ac fluat aqua E, 

рег ср aqua F, per 08 aqua 

c, tempore xquali feueodem: 

oporteatque venari proportio- 

nem aquarum E,r,c. Fiant 

HI, KL, M N; altitudines forami- 

num АС, ср, ОВ, à fummo va- 

fis; & interipfasmediz proportionales o ,Q&, perdecimam 

tertiam Sexti Euclidis, aut per propofit. з. Parergi Capitis tertij 

praecedentis, Quoniam igituraqua к adaquam г, eftut ні 

ad ор, per Propofit.5. huius Capitis, notaeftratioaqua E ad 

aquam ғ. ltemquoniam aqua F ad aquam с, eft пс кгад 

QR, pereandem Propofit. s. huius Capitis, nota eft pariter ra- 

tioaque ғ adaquam c: Atratioaque Е adaquam с com- 

“pofitarationuminter EF & Ес notarum, eft pariter 
| nota; Repertaeft igitur ratio aquarum 
Е, Е, С. Ди, 


Хг | “Pro. 
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БД 1311593 Hist ppan 3540: 2004H OR Sy 2 fyi 
Secto foramine laterali vafis in, partes inequales, à re- 
ctis horizontalibus, reperiretationes aquarum efflu- 

| entium ex ipfis, | 5 


Formen cp vafis aB feceturà 
^ recta Е inpartesinzquales c £, Ep; 
+& effluatex parte füperiore с E-aqua 
в, exiuferiori veró вр aqua с, eo. 
dem tempore. Quaritur proportio 
5] Fad, c. Si Ep foramen minus non 
, menfurat.-c E; reperiatur eorumma- 
р-” хита communis menfura ; pertertiam 
ter i .' DeécimiEuclidis quz fit н; & juxta 
eamfecetur CE inpartes со, ок, KE; item ED in partes 
ETD. Quoniamigiturforamen со fectumeftinpartes со, 
ск, КЕ, Ёт тр, xquales per conftrudionem ; reperietur per 
Propofit. 6. hujus Capitis , ratioaquarum per eas fluentium, 


ac proinde aquarum fluentiurh рег c E, & E p. 
t E 119359321 ? 

3 Propofitio УНІ. Problema HIE - 
Datis foraminibus inzqualibus fuper eadem horizon- 
Цари: tali, venarirationes aquarum. ТКТ 
| Int foramina AB, & ср, fuperho- 

-rizontali B D, utrumque laterale; 
Quarendaque fit proportio aquarum ex 
eiseodemtempore fluentium. Produ- 

` catur reĝa c EG, parallela гейз DB, 
.dividaturque foramen Ав in duo fo- 
ramina AG,G B. Quoniam igitur no- 

. .. taeft ratio aquarum fluentium ex со, 

ёс c B, perPropofit.;. hujus Capitis; item ratio aquarum BG, 
& GA, per Propofit. 7. precedentem; nota pariter eft ratio 
ex eis compofita inter aquas fluentesper c», & Ac. Cüm 
igitur 
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loitur nota fit ratioaque fluentisper CD, ad aquam fluentem 
per BG, вс per GA partes; nota erit ratio ciufdem ad totam 
fluentem per AB. 358 

Propofitio IX. Problema IV. 

Datis foraminibus eiufdem vafis , quorum vnum fu- 
perius, alteruminferius, inter easdem parallelas perpen- 
diculares, reperire rationes aquarum. 

[Entur foramina AB, CD, inter parallelas 

easdem perpendiculares- АС, ве 8D, (1045 
venanda tatio aquarum ех eis, equali tem- 
pore, fluentium. Concipiatur BC, tane 
quam foramen inter easdem parallelas.Quo- 
niamigiturnota eft ratioaquarum fluentium 
ex со, & ex СВ, per Propot. 7. hujus Ça- 

дә pitis; itemex CB, & BA, pereandem Pro- 
pofitionem feptimam, поса егіс pariterratio aquarum fluenti- 
um per CD, & AB. 
Propofitio X. Problema V. 

Datis foraminibus eiufdem vafis , quorum vnum fu- 
perius, alteruminferius, non inter eafdem parallelas, 
repire rationes aquarum. 

Ata fint foramina AD, ЕН; oporte- 
atque reperirerationes aquarum peril- 

la equo tempore fluentium. Гис hori- 
zontales Hr, ЕК, & producta DB in L, 
concipiatur IL tanquam foramen inter 
eafdem parallelas cum AD; & quzratur 
ratioaquarum per AD, ті, fluentium,per 
> Propofit. 9. hujus Capitis, & fit ut M ad т. 
Item queratur ratio 1L ad Ен, per Proe 
рой. 2. hujus Capitis , & fitut м ad o. 
Dico, M ad o efle rationemaquarum per 
AD, & HE fluentium. Quoniam enim ut M ad м, ita eft AD 
ad 11; вс ut N ad o, ita 1L ad Ен, perconftrudionem:Erit 
X 3 ex 
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ex xquo,per vigefimam fecundam Quinti Euclid. ut M ad o, 
itaaqua рег AD adaquam per ЕН fluentem. 


Propofitio X I. Problema V I. 


Dato foramine, & linea horizontali , in aliquo vafe, 
conftituere fuper Ша foramen, ¢ quozqualisaqua 
fluateodemtempore. 
~Itdatum foramen A M, &hori- 
Н zontalis ср; fitque defcriben- 
dum foramen fuper со, è quo ef- 
fluateodemíeu zquali tempore, a- 
.quautper A M.  Erigantur per- 
pendiculares A E, Mc, & produ- 
I catur nc in E, & fuper Ес fiatfo- 
ramen quale foramini am, & fit 
вс; & ducta FG parallela ipfi со, 
fiat Hı media inter кв, вс KE: & tandem fiat, ut Brad KE, 
ita DL ad вс. Dico, foramen т.с efle foramen quefitum, 
pet quod equalitemperefluat aqua ut per A M. Quoniam e- 
nim, per Propofit. 2. hujus Capitis , aqua foraminis L6 ada- 
quamforaminis Fc, eftut pL ad СЕ, Бос ей, нъ ad КЕ; & 
per Propofit. 5. hujus Capitis, aqua foraminis am adaquam 
foraminis св, eft ut eadem нт, ad KE; eritutaqua LG ad 
cF,itaaqua AM ад св, рег undecimam Quinti Euclidis ; ac 
proindeaquaforaminis AM eritequalis aqua foraminis LG, 
per nonam Quinti Euclid. & per i. Axio. lib. r. Euclid. . 
Beas Annotatio. 
po tamen horizontalis data effe tam vicina fumsmitati vafis у ut 
quafitum foramen ет? nom poffit , nec hoc, пес айо modo : е? tunc 
Problema eft infolubile. | 


7 Propofitio ХП. Problema VII. 
Dato foramine, & latere alterius in eodem vafe , reperi- 
ге foramen „едио хашайзадиа effluat. 


с Datum 


і “ 
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р^" fitforamen A5, & latus 
юс, ineodem vafe; oporteatq; 
defcribere foramen , cujus latus fit 
DC, & équo effluateodem tempore 
aquautab A s. Ductis см, вс DF ho- 
rizontalibus,& pducta BE,reperiatur 
ratio aquarû Ниепийех AB,& FE, 
per Propofit.9. hujus Capitis, que fit 


| 


GL Ha, ut G ad н; &fiat, ut pad G, ка 


F1 ad Ек, per decimam tertiamSex- 


ti Euclid. & Propofit. з. Parergi Capitis3; &à к erigatur 
perpendicularis KL, & tandem fiat foramen, cujuslatus ОС, 
zquale вс fimileipfi- Fr forammi, & fit: DM.-Dico, е foramine 
DM fluereaquam,utex Ав foramine. Quoniamenimaqua 
fluensex лв, adaquam fluentemex ЕЕ, eftut.G аан, per con- 
ftru&ionem; item aqua fluens per FL, feu ei equale DM, ad 
fluentem per idem FE, eftitidemut 6 айн, per Propofit.. 
hujus Capitis; eruntaqua fluentes per лв, & per DM, interfe 
zquales, per nonamQuinti Euclidis. Igitur ОМ eritforamen. 
quafitum.. 


'"485a42A2444. 


x 


Proprofitio XIII. Problema VIII. 


Dato foramine, reperirealiud æquale in eodem vale, ё 
quo fluataqua in rationc data. : 


Е 
% 
i 
в 
; 
: 
: 
Н 
: 


came rev FWOVUSVE Учене 
^ 


[Erin wale AB foramen c, & da- 
ta fit ratio aquarum D, E, quarum 

D fluat indato tempore perforamen.c;. 
reperiendum vero fit, ubi fiat zquale 
foramen ‚ё quo fluat in жапай tempore. 
aqua к. Fiat ad D, E.A c, quarta pro- 
portionalis AF, perduodecimam Sexti 
Euclid. aut Propofit. 8. Parergi Capitis 
сеги) precedentis; & ad АС, AF, ter- 
tia proportionalis АС, ant ie 
xti 
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—»~  fexti Euclid. aut per Propofit. 6. Parer- 
|... — t| gi citati; & in с fiat foramen, (quod 
{| fı fieri nequit, Problemaett infolubile. ) 
f | Dico, c eflelocum foraminis.quefiti. 
t| Quoniam enim aque fluentes per dicta 
I| foramina funt in fubduplicata ratione 
i| altitudinum АС, Ас, per Propofit. 5. 
35 E hujus capitis; & aqua D, & Е funt pa- 
DL. ELA titer in fubduplicataratione datz altitu- 
dE dinis AC, & inveniendz altitudinis, per 
eandem Propofitionem ;. hujus capitis; fequitur aquas fluen- 
tes per di&a foramina с & c,efleutaquas р & E. 

Propofitio XIV. Problema IX... 


Dato foramine , aptare in eodem vafe aliud datum fi- 
mile, magnitudinis diverfe, à quo aqua fluens cum — - 
fluente à primo, habeat rationem datam. 


Қанында 
б % 


М vafe АВ, datumfit foramen с, ёс 
aliud adfignatum D. fimile ,fed diver- 
fx magnitudinis, five majoris, five mi- 
noris;ratio vero aquarum data fit E,F. 
- Aptandum fit foramen D adíignatum 
ей lege, ut aqua per illud fluens, cum 
aqua fluente ex c, fit ut E ad r. 
Super horizontali du&a сс, fiat fora- 
men c, zqualeforamini 0; & perqui- 
ratur ratio aquarum fluentium per c 
& с, рег Propofit. 8. hujus capitis, вс, 
fit ut E ad н. Quz fi ей eadem qux 
eftinter E & r, habemus intentum: 
Sin mints, fiat aliud foramen infra aut 
fupra с, ei fimile вс zquale; à quo 
fluat aqua, que cum fluente ab ipfo с 
habeat rationem ut н-ай-ғ, & fit 1, 
Quod fi fieri nequit, Problema eft in- 
қ folubile) 


Protheoria ТУ. | 169 С 


folubile.) Dico, т effe foramen quæfitum. Quoniam enim 
aqua с adaquam с, ей ш E ad H; вс aqua с adaquam 
1, eftut н ad ғ, ex conftructione & operatione facta; erit 
ex aquo etiam aqua с ad aquam т, ut E ad F, per vige- 
fimam fecundam Quinti Euclidis. 


CAPUT VI 
De Aéris gravitate, rarefactione, вс 
condenfatione. 


СУ, 


7 LON Uoniam in Pneumaticisac Hydropneumaticis Ma- 
EZ ASA Y chinis magni refert, aéris naturalis pondus feu gra- 

QOIS | vitatem, rarefa&ique ac condenfati quantitatemac 
ет e vires cognofcere; de ijs nennihil parergi loco ad- 
dendum híc cenfui. Sit itaque 


Propofitio I, 


Aéris gravitatem invenire. 


Ametfi aér levis fit inter reliqua elementa, fuaque levitate Airis gra- 
furfum tendat, ut fit fupra terram & aquam ; admixtum vitatem in- 
tamen habet aliquid gravitatis. Patet ex eo, quód folles lu. "^ 
(ог! aére addenfate bene inflati; ut & уейса inflate, plùs pon- 
derent, quàm flaccidi, ut exquifita trutina aut libra deprehen- 
di poteft. P. Joannes Baptifta Ricciolus Tomo 1. Almgefti 
Novi lib. cap.s.num.4. ait expendifle fe veficam bovinam 
ux flaccida erat {crupulorum 4,& granorum 4, & deprehen- 
diffe inflatam fuiffe fcrupulorum 4, & granorum 6. Quare 
aér additus per inflationem , appendebat grana 2. Marinus 
Merfennus in Phenomenis fuis Propofit. xxix. afferit, (е Geo- 
metris prefentibus вс adjuvantibus, ponderaffe bilance Æo- 
lopilamzneam(qualem defcribimus infra Parte. Claffe 1.Cap.3. 
Machina 6.) fatis calefactam , “ү propemodum candentem, 


omni- 


{лд Pars 1.. 
omnique humore deftitutam, & quam minimüm aris conti- 
nentem; deprehendifleque pondus fuiffe unciarum 4 , drach- 
mara 6, & granorum i5: poftquam vero naturaliter refrixiflet 
&olopila, & aër antea vehementer rarefa&us redijflet ad pri- 
ftinum ac naturalem fuum ftatum; iterum ponderafle ipfam, 
& inveniffe pondus precedente pondere majus fuifle 4 gra- 
ni. ( Apud Merfennum habetur, minus; utique typographi- 
co errore.) Erat autem bilanx, inquit Merfennus, qua dimi- 
dio grani perdebat equilibrium. | 
2 Atque ex his patet, qua ratione aéris gravitas inveniatur. 
Alij aliter explorant pondus aéris, praefertim Illuftriffimus Do- 
minusCarolusVintimillia EquesPanormitanus inSicilia,& Ami- 
cus Uranicus finceriffimus, qui legendam mihi dedit demon- 
ftrationem fubtilifimam, praximque hydroftaticam,qua olim 
Adolefcens coram Sereniflimo Philiberto Sicilix Prorege, No- 
bilitateque Panormitapa univerfa aérem ponderaverat. Vide 
etiam qua habet Daniel Lipftorpius part. з. Speciminum Phi- 
lofophiz Carthefiane cap.2.1n fine, ubiadducit modum СаШаг 
& Joann. Chryfoft. Magneni. -Vide praterea Appendicem 
in fine Operis. : | 


Propofitio H. 


Quantum condenfari авг poffit, invenire. 


Vide infra д ш. fons pneumaticus, qualem defcribimus infra, 
Iconifmi. 4+ Partez. Clafle 1. cap. 2. Machina 8. ejufque capacitas exacte 
vitt.Figu- exploretur in menfura cubica aqua. Capiat autem dictus 
ram 1х.а. fons, gratid exempli, unum pedem cubicum, feu libras 72. 

Іш hunc fontem immitte fyringe, per foramen c , aquam 

quantum fieri, fine ruptionis periculo, poteft. Si jam notam 
л quan- feceris in menfura, quantitatem aqua immiflz, eamque à fon- 
"m conden tis capacitate detraxeris ; refiduum fontis indicabit locum 


Jari ро; s s : EN Ізі $ 3 1 
vemire, 2615 condenfati, qui priùs totam fontis capacitatem imple 
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bat.Ut fi immiffz funtduz tertiz pedis cubici, occupabit aër 
unam tertiam partem. 

Atque hec eft expeditiffima ratio menfurandi conden- 
fationem aéris, Fieri quoque idipfüm poteft fclopeto pneu: 
matico, de quo infra loco cit. cap. з. Machina 13. & 14. 

Credunt aliqui, inquit Merfennus in Hydraulicis Propo- 
fit. зг. aérem per condenfationem non pofle nifi ad tertiam fpa- 
tij, quod naturaliter occupat, partem redigi, quód videant 
aquam in vas infufam tres heminas feu libras continens, поп 
fuperare duas heminas, ob aérem intus manentem. Certum 
eft tamen, fubdit idem, magis condenfari poffe; ipfeque ex- 
perientia didicit, poffe ad fpatium quindecuplo minus in fclo- 
peto pneumatico cogi; idque (01а vi manus fyringe utentis; 
que vis cüm intendi multó magis poffit, dubium non eft, aé- 
rem adhuc multó magis condenfari poffe. Vide Merfennum 
in Hydraulicis loco citato. | ; 


| Propofitio 111. 
Quantum гагеНегі aër poflit, invenire. 


Marinus Merfennus loco citato Propofit. зг. ait, conftare, д» quan- 
aérem ita rarefieri in ignitis zolopilis (quas defcribimus rw poffe 
Parte 2. Claffe т. cap. 2. Machina 6. ) ut feptuagefima pars ag- "^*^ 
ris priùs inclu(i, & nondum ratefacti, zolopilas impleat. Hzc 
autem rarefactionis quantitas inveniri poteft prafidio Aolo- 
pila huncin modum. a. : 
ZEolopila note capacitatis calefiat еб ufque, donec ma- 
jorem vim caloris füftinere amplits non poffe judicetür citra 
liquefactionis periculum: fic enim fiet, ut quàm minimüm aé- 
ris rarefacti totam ipfius capacitatem expleat. Quo fado, 
igni extracta ftatim aqua frigid” immergatur. — Continget 
enim ut aér, qui rarefaQus totam 4Eolopilam occupabat, ad 
naturalem redeat conftitutienem; ac proinde Æolopila, пе 
дегиг vacuum, aquam пре. — Hujus aque quantitas fi fiat 
ib X . nota, 
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nota, & ab Æolopilæ capacitate detrahatur; notam relinquet 
aérisquantitatem & nunc addenfati, & antea rarefacti. 

.. Нас ех Merfenni fententia; quz tamen valde incerta mi- 
hi videntur, tum quia non fcitur quando ZEolopila e(t fumme 
calefacta, tum quia aqua abfumitur à calore ZEolopilz ante & 
poft attractionem,tum denique quia conftarenon poteft,utrum 
aérrefiduus poft aqua attractionem сай naturalem ftatum re- 
dactus, an veró przternaturamaddenfatus, aut rarefadtus. Vi- 
de que dicimus infra in Appendice. 


Conclufio 


Protheoriz Quartz. 


ра hicnonnulla poflent de falientium ex fontibus pneuma- 

ticis, quos defcribimus Parte». Claffe1.-cap. 2. Machina 8. 
longitudine, altitudineque, & cum tuborum falientibus compa- 
rari, ut facit МегГеппиз in fuis Hydraulicis Propofit. 28. fed 
quoniam valde incerta funt & qux Merfennusaffert, вс quz à 
те, & à quocunque alio, varijs experientijsinventa afferri pof- 
fuat; аси judicavi,omninoabftinere. Dependet enim falien- 
tium hujufmodilongitudoatque altitudo, nonà tuborumlongi- 
tudine, fed potiffimum ab aéris intra fontem comprefli vehe- 
mentia, quz infinitis modis variari poteft; & сіт omnia expet- 
tus fueris , dubius adhuc hzrebis. 

Dici preterea multa poffent de fluxu aquz per tubos incli- 
natos & horizontales; examinarique, qua habet Joannes Bapti- 
fta Balianus lib 4. & 5.de Motu gravium, feu lib. т. & 2. de motu 
liquidorum: atquoniam hæcnon admodum conducunt fini no- 
ftro in hocOpere intento, & longiorem fermonem requirunt; 

omittenda potiüs omnino quam paucis perítringenda pu- 
tavi, acurusdeillisin Mechanica Univerfali. Ad 
praxin igitur, mifsa theoria, 
procedamus. 
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PAR S SECVNDA, 
PRACTICA 
De fabrica Machinarum Hydro- 


pnevmaticarum ex traditis principijs. 


PROOEMIVM 
ee А г : ; \ | Dinocratis 
И Inocrates Architetius , inguit Vitruvius lib.2. Archite&i 
UN cogitatio 


WW cogitationibus co folertia fretus, cum Alexan- Alexandre 
| д 5! Regiexpo- 
| der rerum potiretur , profettus eft a Macedo- eer 
fil zia ad exercitum, regia cupidus commendatio- 


ШІ Decals 
NS Фо am 
< id 
ІІ А 2 қ 


ad primos ordines d purpuratos litteras , ut aditus haberet fa- 
ciliores ; ab eique exceptus humane , рені uti quam primum 
ad eAlexaudrum perduceretur. Cum polliciti effent , tardio- 
res fuerunt , idoneum tempus ex/pettantes. Itaque Dinocrates 
ab ijs fe exiftimans Шиа; , ab fe petyt prefrdium, Fuerat enim 
amplilfimaftatura, facie grata, forma , diguitateque Jumma, 

[з : . Hø 


ae 


I 


174. Prooemium. 
His igitur natura muneribus сод йз $ "veflimenta pofuit in 
bo[pitio , с oleo corpus perumxit , caputque coronavit populea 
fronde, levum humerum pelle leonina texit , dextraque clavam 
tenens inceffit contra tribunal Regis ius dicentis, Novitas po- 
pulum cum arvertiffet ,confperxtt eum Alexander, #9 admirans, 
ju[rt e locum dari ; wt accederet. , iaterrogavitque quis effet. 
At ille , Dinocrates, iuquit у Avchitefius Macedo , qui ad te 
cogitationes F^ formas affero dignas tua claritate. Namque 
` Athon montemformari in Patna virilis figuram, cuius manu 
leva defignayi Civitatis атр те menia, dextera pateram 
qua exciperet omnium fluminum, que funt in eo monte,aquam, 
ut indeim тате profunderetur. | | | 
Delettatus Alexander ratione forme, ftatim quaffvit fi effent 
agri circa, qui poffent frumentaria ratione сат Cryitatem tue- 
ri. Cumque inveniffet,non poffe ne trausiarim fubvettiont- 
bus:  Dinocrates inquit , attendo egregiam forma compofi- 
tionem „ ез” eadele&fors fed animadverto , ut ff quis deduxerit 
ед loci coloniam , fore ut judicium eius vituperctur, Vtenim 
natus infans fine nutricis latte non poteft ali , ueque ad vite 


~ erefcentis gradus perduci s fic Civitas fine agris , de corum fru- 


&ibus in momibus affuentibus non potefl cre[cere , nec fine a- 
bundantia cibi frequentiam babere , populumque fine copia tue- 
rt. Iraque quemadmodum formationem puto probandam , fic 
judico locum umprobandum. FiacVitruvius. S ciebat nimi- 
rum Rex fapienti mus , quantum [epe fit дашт praxin in- 
ter #9 theoriam ; се quam frequenter quod ratio fubeiliffime 
gucogitavit , difficulter in opus deducatur , non a[fequente ma- 
пи 


\ 
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nu intellectus pre[criptum , пес materie eiusdem preceptis ob- сай 
remperaute. Носиадие nè тіл quoque occinatur , preftan— aur pradti- 
dum veip[a putavi , quod praftars poffe afferur; boc ef , earum phe ОР 
(ӛт Machinarum firuéturam ac fabricam edocendam ratus ive 
йт , quas opere ac ve ipfa exbibuére alij , dottiffimus prefer- 
ит Kircherus im Mufeo fuo , alijque wiri praeclari , quim е9 
idiote (tamtaeflfabricaudi facilitas , tam sufallibilus fabri- / 
catarum effectus) tum bic, tum alibi , prout fuss locis refero: 
nihil enim, aut fere nibil im tota bac Parte 2. affero, quod non 
avsialus oculis vidi manibus contrettavi, ut legenti fingula pa- 
tebit, | 22 Machina 
Ad tres porrê claffes теуосо omnes fequentes Machinas, \\\чзОре- 
In prima exhibeo varias , vel pure hydraulicas , velpurà puev-aà wesclal 
maticas , velex utrisque mixtas Мастах , mec поп alias , ab з. 
русе quidem diferentes, at ай inftituto non alienas , пес Т.ейїо- 
vL, ut reor > ingratas. In fecunda profero in medium varia 
Macbinamenta hydraulica, qua motum perpetuum [f non vere 
ac reipfa efficere , certà proxime amulari creduntur ; fimulque 
monfiro , nullum , quod promittit , veip[a preftare poffe. In 
tertia denique Claffeago de Organis hydraulics , rebusque ad: 
illa pertinentibus. — Singulis fere Machinis fubjungo Notas: 

breyinsculas , quibus ut plurimim earum indico 
principia , feu fundamenta, 
$ igitur 
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CLASSIS PRIMA 


Varijs Нун, ae Pnevmaticis 
Machinis. 

X EN D fex Capita revocabo huius prima са): n 
S Machinas. Primum (aput complecte- 
"ium Machinas , quarum principium еј? vis 
Апта та: Secundum Caput eas quarum prin- 
cipium eft vis Expulfiva: "Tertium eas , qua Rarefa- 
cione ; Quartum, qua naturali aqualap[n; Quin- 
tum ,qua mixto fiunt principio : Sextum denique 
Caput continebit “Саспа varias. 


CAPVT PRIMVM 


De Machinis qua fiunt vi айғай уа, 


Machine 7 Pes 
Clafis م‎ 72) 
mz, 


Machine 
qua fiunt Vi 


^ e 

ТУ x А c 2 vacui fuas exh ibe on & referuntur 
inter Machinas fequentium Capitum , prefertim fexti, 
Praterea huc pertinent Machinz quas defcripfimus fu- 
pra Parter. Protheoria t. §. 3 & 8. 

MA- 


Wee ais 


1 Ш 
gun 


Claísis I, 177 
МАСНІМА 1. 


.. Fonticulus Phiale vitreginclajus. 

(ey Ntercateras Machinas Hydro-pnevmaticas, quein 
ра. P. А Вапа) Kircheri Mufeo fimilibus Machipulis 
Y ) 5) inftruGifimo vifuntur „Бес non infimum fané lo- 
SS Wu cum fibi vendicat: etenim noningeniofa tantàüm,&. 
Ípectatu jucundiffima, fed & infinitarum inventionum materia, 
prabec. Adducit eam Р. Kircherus lib 5; Artis Magnetic par.2. 
cap. 3. Experim. 2. & ex hoc Clariffimus Harftorfferus in De- 
licijs fuistom. 2. par. 8. quæft. 24. Sic autem conftruitur. 

- Fianttriavafa H 1, K, & B; Juxta fontem, aut ада recepta- Vide Ico- 
culum. M. Vas нг recipiendis aquis deftinatum exquavis nifmi 1. 
materia, uti & alterum қ, бегі poteft; в verd vas vitreum Pig. 
fit, excepto fundo v x, quifundus ex xre,aut cupro fiat neceffe 
eft. Ex hoc fundocanalem ров, perfundumvafis к, ufque — 
invas Ht deduces; qui & epiftomio в ад ахапдит , cohi- ia 
bendumque aquam inftructus вс. Sit autem canalis ров in vitres, 
fundo vafis в optime ferruminatus , nè vas aerem recipiat. 
HocpacoaliumSiphonemfíivecanalem вс exfundo vafis к, 
videlicetexloco F, (itautfundum non tangat) per fundum 
vafis в deduces, di&ofundoferruminatione ut ante infitum, 
qui & intra vas B in tres aut plures canaliculos divaricetur. 
Deindevitrum в fundo vx pice , aut refina cum cera tere. 
binthina, aliavé miftura ita adglutinabis , ut aër nulla ratione 
intrare poffit; vas autem vitreum В in apice ciceris adinftar 
foramen juxta в, aqua infundende deftinatum,habeat; quod 
deinde poft aquam infulam optime claudi poffit. Quod fi a- 
quaminp vafe B. per tres(iphunculosfeu canaliculosin fonticu- 
lum exfilire , defideres ; per dictum foramen vas В eóufque 
aquáreplebis, utora canaliculorüm precisé attingat. Hoc fa- 

Фо, foramen ceráaut cochleolá ita obturetur, utnullus prorfus 
aéringredi poffit. Deindeapertoepiftomiofontis М, vas K 
repleatur ; quo repleto , aperiatur epiftomium inferius в; вс 

2 aqua 


178 Pars 11. 
aquavafis в percanalem ров dilapfa,invas ні feexone- 
rabit;íed aquavafis В exonerare fe non volet , nifi aliud fibi 
corpuspriüsfubftituatur: Omntigitur aditu alijs coporibus ex- 
trinfecisinterclufo,cüm nullum aliud fit, quod laboranti Natu- 
rz,prateraquamin vafe K contentam, fuppetias ferre poflit 
(né vàcuusin Naturalocus, recedente liquore vafis В, relinqua- | 
tur;J/perfiphonem вс attra&a aqua vafis K, fummo impetu 
pertrescanaliculosin fontémabibit; & tamdiu hic fons dura- | 
bit, quam diuaquain vafe K füperfuerit, Siitaqueperepifto- 
mium Мм, уай K aqua perpetuo ex aliquo fonte fuppeditata 
fuerit, aut alia ratione, Juxta dicenda ройеа; aqua in vitro В 
* perpetuó quoque faliet.-" Mirum autem eft, quod in vafe В 
- nunquam cteícat,autdecrefcataqua, fed femper in eodem fta- 
оо, вс eiufdem quantitatis permaneat. Сшаѕ rei ratio Ша eft, 
quod pars aque per canalem ров effluentis , zqualis femper 
fit aque рег canalem Ес vafis К attracts. Quanto autem 
canalis pox longior fuerit quàm canalis FG, tanto aqua in 
vafe B. altitis, & maioricumimpetuexfurget. Quod fi loco 
vitreivafis В, aliud vasplumbeum ponatur , poterishac ratio- 
neaquam inferiorem in quamvis altitudinem derivare. ` Sed 
hocmeliüsex fequentihus patebit. airh 


н АММОТАТТО. 


H Æc Machina viattradiva efl inflituta : aquáenimt vafe В ef fix 

ете per canalem DOE, attrahitur aqua vafis X ger canalem 
FG, ne detur vacuum ip vafe В, cui aeris, OMIM, alterius corporis adi- 
tus efl interclufus. Videsigitur, quidntu moliatur Natura ad vacu- 
um evitandum. Similia multa Nature flratagemata in fequentibus 
reperies; multactiam allata funt fuprain Prothéoria I. Vide Annota- 
tionem 2. fequentis Machine, Hanc Machinam hic conftruicuravt › 


(multis oftendi. 


Ma- 
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MACHINAAL 
Siphon inverfus interruptus, aquam 1n determina- 

| "tam altitudinem evehens. АГЫР 
Мат hanc appello fiphonem inverfum inteeruptum, 

ob fimilitudinem quam habet cum fiphone inverfo, dequo 
{upra Parte 1. Protheoria 4. capite з. eamque defcribo іп Ap- 
pendice Hydraulicorum Machinamentorum диг habetur in 
nova ac tertia editione Artis magnet. P. Atahanafij Kircherilib. 

3. par. з. cap.3. Machinam. 3. his verbis: S. 

“Sit ex vafe, aut ciíterna В, elevanda aqua in vas KA; ex yide Ico- 
inferiori videlicet domus parte ad fuperiorem.' "Fiatvas C, nifi I. 
cumSiphone EF, (quiimmediatefupravafis fundum incipiat) Fig. II. 
& epiftomio в, ас foramine o іп operculo. Fiat prxterea 
Siphon or,"ütrimqueapertus paulo infra ОБ пей; —. 

- . + М 1 1 firmi: е) 4 А арроп tne 
vafis c, & ка. Iterum alius Siphon ВК, fimiliter utrimque 400» ine 
ápertus,fedin vafe В, propefundum , in vafe veró КА prope rupem fon- 
operculum; ubi etiam nonnihil incurvetur, ut figura tmonfítrat. tem exhi- 
Neceffeeftautem, uevafa с, & КА, fint diligentiffinie ferru- 79 
minata atque obturata, пе acrem alicubi recipere , autejicere 
valeant. PE ды; 

Hisitapreparatis, impleaturvas с aquaperforamen o; 
quod, ubireplecum fuerit vas, accurraté obturandum eft. Ape- 
riaturdeindeepitomium в; defluetque aqua ех vafe с, & 
inlocum ipfius, nè vacuum in váfeadmittatur , fequetur per fi- 
phonem то aérinvafe КА contentus; inlocum vero aéris ex- 
tractié vafe KA fequetur,propter vacui metum,aqua vafis feu сї: 
Пегож B. perfiphonem BK; quedeinde per epiftomium н 
depleripoterit. Sijamexvafeautcifterna В, velaliunde, de- 
rivetur nova aqua in vas cs eadem circulatio inftitui pote- - 
rit,quotiesvas c plenum, &vas КА fueritvacuum. | Vtde- 
pleri poffit vas КА per epiftomium н, debetaquz effluenti 
fuccedere aër: quare velaperiendum eft alicubi vas KA (fiin 
в adhuc ей aqua) velvas c, ПАД E depleto vale с. 

2 AN- 
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p ANNOTATIO 1. 
L-[4Ec etiam Machina vi attractivatrahit aquam in altum ‚ех В. 
in KA; quaattractio fit propter metum vacui. — Similem Machi- 
пат babet Ioannes Baptifta Portain fuis fDiritalibus lib. ›.. с. A. Schvven- 
retus in Delicijs Phyfica-mathem. part. 13. quaft. Yo. Marinus Merfen- 
nusin Phanomenis Hydraulicts Propofit. 38. Vide etiam qua diximus 
Protheoria 1. %-5. %/644- Shuventerus loc. cit. aliquot errores im- 
mifcet. , yeh ; E 
ANNOTATIO II. 
Xperientia docet,fiphonem:& Е debere effe paulo longiorem tubo В к, 
alioquin aqua ex vafe c non effluet , fed in ipfo (phone в fufpenfa 
herebit, nec attrabetur aqua vafis в ufque in uas КА, fed harebit in 
Jiphene ВК. Hoc tamen mirum alicui videri poterit, cim tota prafens. 
Machina videatur effe Siphon, inver[us, & crus. ҮСЕ jam. longius fit, 
quam crus KB; cur ergoapud E non ерис? айна fi ibi decurtetur [орат 
ЕЕ? Quta nimirum,cum interrumpitur [phon intermedio vafe С, иё 
folusfiphon ЕЕ comftituat alterum perpendiculum; ei-velut inverfi fipho- 
nis crus yoppofitum crurt BK; cui comparatum crus E Е decurtatumin E 
eft pimisexile „ut diximus Parte. i. Protheoria 4. cap. 2. Propofit.r3.. 
Notandum tamen , non effe neceffarium'ut vas с fit in eodem plano 
horizontal: cum vafe B, fed poffe efe uel altius, vel demiffius illo: com 
fequenter non eft nece[fe ut fiphan сі fit equalis fiphoni BK, ut nota: 
| vimus parte L loco proxime.citata: 


ANNOTATIO ITT ^ 


NU Ec fafficit ut quomodocunquezubus EF longior fet quam tubus ВК. 

fed nece]farium eff ut perpendiculum illius fit longius perpendicula 
puins Quare licet flerettubusintra vas c in helicem contortus, quiex- 
plicatus longior effet quam EF; fitamen perpendiculum helices non ada~ 
quat perpendiculum tubi EF, nibil efficitur , vide Portam loc. cit. e 
capite >. co 3. ubi ex defettu fimilis penpendiculs [affcunter prolongati' 
oftendit errare Heronem in сот ий оте Machina capitis $3. сб etiam 
capitis ү. ит nos etiam motamus infra cap. 2. Machina H. Annot. П. & im 
Protheorial. S. y. O feqq. itemin Pretheovia 4. Cap. 2. Prapof- Ta A 


і 
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Teonismus 47. pag: HM. 
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Clafis T. E 
А MACHINA Mp = 
TT o Fons Ca[areus. . 


A B Aquila bicipite, Czfarum teffera, & ore gemine aquam 
profundente , Czlareum fontem appello quam híc do Ma- 
chinulam, Kircheriani Mufei ornamentum elegans, & fpeda- 
culum поп injucundum , ab ipfo Kirchero Cafaris Ferdinan- | 
di 111. honori conftructumhoc artificio. | ^ оре: к оф 
_ a, Байз eft feu abacus polyedrus, tetraftylus, feu quatuor т 
in(tru&us columellis; quibus impofitus eft tholus hemifphzrit ieee 
cus Bc D E, geítans in vertice vitreum vafculum кі, fibi 
optimé ad ferruminatum, claufumque vndique, & cochlea E ME 
munitum. Tholus in tria difcriminatus eft, diaphragmatis in dew Cafar 
terpofitis, receptacula, FB, cc p, & HE; quorum fingula fi ` 
um babent fub vitreo vafculo foramen в,с,н, рег que aqua 
infunditur. Ех receptaculo нв per vafculi vitrei fundum 
deducitur tubulus. EK; quia fundi tran(itu in tres, fi placet; 
divaricatur tubulos ftri&iffimorum ofculorum. — Diftat ofcu- 
lum в à receptaculi fui fundo tantum, quantum aqua intro- 
trahendz fufficit» | Ex vafculo KL, per ejufdem, вс рег гесе- 
praculi н в fundum „perque columnam vw, & abaci a fun- 
dum fuperiorem , deducitur tnbus гумо, cujus extremum 
ө definit intra tubum vitreum. QR, protuberantem in fphæ- 
rulam к. Exreceptaculo Ев, per ejus fundum, perque BM 
columnulam, вс fundum füperiorem a abaci, deducituralius 
tubus B Mo, cujus extremum о definit intra alium vitreum ` 
tubum o P, protuberantem fimiliter in fphzrulam р. Vitrei 
tubi ро, & RQ inferias apud o & о, definunt in alios tubu- 
los of, Qk, ер оп fuis inftru&os, & forinfecus аре в: 
lesinlateribusabaci А. lidem in duodenas divifi {antparees, 
numerisappofitis qui in.vno inferiüs, in altero (üperiüsinitium 
fumunt, landem éreceptaculo сср, per ejus fundum, per 
geminas columnulas reliquas, perque abaci fundum, dedu- 
cuntur bini tubi cxs, pzs, qui apud s, coéunr in unum 
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tubum sv, tranfeuntem per.aquile corpus, & apud v deri-- 
vatum per bina Адий capita аа ipfa víque roftra. Ерійо. 
mia varia, quibus tubos inftructos vides, tranfitum dant, adi- 


234545 


& intra vafculum abit іп trifidum fonticulum. | Eódem tem- 
pore aperitur epiftomium м, вс aquareceptaculi FB defcen: 
dens per tubum BMO, infinuat fefe intra vitreum tubum 
ор; еа ratione, qua Jam diximus. Tandem petitur etiam. 
epiltomium т, & aqua receptaculi сср defcendens per ges 
minum tubum cx, pz, infinuat fefe apud s intra tubum s v; 
& apud у, diffundit fe in ora Aquilz, atque іп alium fontem 
formatur. R epletis tubis vitreis Ро, ко; laxantur epiftomia 
tubulorum fubjectorum ож, о + „вс defcendens intra Байт 
A.aqua fignat in tuborum divifionibus horas ut antea, fi ritë 
temperentur epiftomia. . T : 

БЫ i; АМКОТАТТО 1. | 
М Ixtum eft bujus Machinule principium. nempe vis attractiva, 
ЈУ c Aqua lapfus naturalis, ideoque ad cáp. s. [Pedfat. volui tamen 
hic adducere, ob fimilitudinem cum Machina I. Si opus fuerit , vt 
acr tubes vitreis horoditticés inclufus elabatur , dum Aqua титрі 
Жегі poffuntin ppharularum? СС R fummi capitibus VIP ped RE 
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По ГЕ а 
در‎ ; ; И хо i оар, RM CU T, Tubi horo- 
[Эйе tubarum vitreorum in partes. duodecim, num. poffunt Cle inii m- 
A equales, quoniam plis aqua vécipiumt in principio, quam in fine: fonie cefa- 
quare majores erunt partes inferiores. quam. иретте; Divifiones, reo, 
etiam pro aqua defcendente diverfe debent effe a divifionthus pre 
afcendentes Се quidem majores [uperins quàm suferins. Expedit 
ergo, vt "vnus tubus deputetur pro Фалон aqya afcendents, al, 
ter verb pro divifionibus aque defcendentis. Lege etiam qua dicimus 
infra in Aquila Horodictica cap. 4. Machina. & due diximus Parte i. 
Protheoria 4« cap.3. Propofit.24. 0 ve se 
M'A'C IH TNSAS ру: 
Scyphus plenus per fundum effandens liquo- 


rem, non plenus retinens, 0”. 


я. 


С тез Machine communes (ипе, вс paffim reperiuntur apud 
A Authores; Heronem; Schvventerum, Harftorflerum, Ga- 
{parem Ens in (по Thavmaturgo.Mathematico;.Quia tamen — — 
artificium eft ingeniofifirnum, & in fequeotibus ере adhibe- Vide Fi- 
bitur; Ме apponendas hujnfmodi Macbinas duxi Vide etiam 2-17. 
que diximus Parte т. Protheoria iv. Propofit, 1x: ` S BREL 
Fiat Scyphus, aut Vafculum cujufcunque figuras, oblon- 
ge, ех vitro, creta » ftanno ; 6c рег cujus fundi-medium Scyphss per 
tranfigatur fiftula тк vtrinque aperta, itatamen, ut extre- vw, 
mitas. к abfcoudatur intra pedem fcyphi, extremitas үегд 1 
non adaquet omnino altitudinem fcyphi, fed fit. paulo. infra 
labiorum fummitatem. Нос fiftule aliam ampliorem АВ 
veluti thecam fuperimpone, fuperius in A claufam, inferiüs 
verd in: B apertam, ica tamen, ut fummitas А non attingat 
fummitatem г, nec extremitas B attingat fundum ФУРА: 
vel fi attingit; relinquatur à latere prope fundum foramen в. 
In vas ita preparatum infunde quemcunque liquorem; qui fe- 
fe per foramen в iníinuans, tantum afcendet intra fiftulam 
feuthecam BA, quantum extra ipfamin ipfo vafe; neceflluet 
extra 
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‘extra vas, quamdiu non pertingetufqueadforamen r: Quam 
primum vero praedictum foramen attigerit; intra ipfum fefe 
infinuans effluetex к, nec ceflabit donec totus liquor efflu- 
xerit, attractus per foramen. в; quod foramen neceflarió fu- 
bit, ut laboranti Natura ad vacuum vitandum fuccurrat; quod 
utique daretur intra fiftulam BA, nifi per В aliu$liquerfub- - 
ftitueretur liquori effluenti per fiftulam 1K, it u: 


EVREN AN МОА ТО. 1. 


р Оте)? hac ratione parari Scyphus, qui dum manu tenetur, liqua- 
А yem retinet; dum vero ori admovetur > ipfum effundit. 


ase WARDEN QT AT IO. Iki 


Vide со: Д Liter ch facilis tdem effectus fequetur , fi intra {cyphum frat fi- 
nifmi 11. phon recurvus ABC, cujus pars AB fundum non attingat, pars 
Fig.v. — gero ВС (И longior quam АВ, Quamdin enim infufys liquor, & 
pb Pr уд fiphonem per a [efe infmuans uon pertinget vfque ай. В. mon 
срив: Hi brad. B pertingit tpfumque tandem tran[cendit > inna- 
to ponderé defténdet verfus. С, @ ер нет. Quid fi canalis aliquis, 
aut fons novam femper aquae та), alterutro modorum dictorum con- 
frutto , fappeditet , fic tamen, vt equali tempore plus aqua СГ най ex 
iphone ҮК, аш ABC, quam fuppeditetur à fontes vas femel eva- 
теат fterum replebitury plenumque iterum evacuabitur , 1demque 
сене alternis vicibus repetetur- perpetuo flatis boris, horarumve 
artibus y ficque maris fluxus atque reftuxus veprefentabitur. Fit 

hoc perbelle Antuerpia in viridario D. Aynfcombe in quodam fonte. 


ANNOTATIO Hd: 
> 1 dicito abtures foramen С, СК repleas [cyphum liquore, агента, 
+ porrígae dum is ipfum arripit, efflaet liquor рег Cy retracto dicito. 
ANNOTATIO IV. 
Gi liquor non pertingit ad В, @ inter bibendum applices ori partem! 
^p» nibil offinets ft autem applices partem Е, сие: mam aqua 


per, ^ ingrediens, С ad В perveniens, [ponte йа delabetur ver- 
/# с. | АММО. 
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ANNOTATIO V. 


Qe predicte operationes fiunt attrattiva vi , propter metum 


vacui. Tubusin prima figura appellatur diabetes, іп fecunda 
tubus incurvatus, aut collum an[erinum. 


MACHINA V. 
Cancer Vomitor. 2 


Lariffimus Harftorfferus in Delicijs fuis Philofophomathe. 
tom. 2. part. 8. quaft. 17. refert fequentem experientiam. c 


Si fcyphus aquá aut vino impleatur , co&ufque cancer nini тт. 
ipfi appendatur, prout in appofita apparet figura; е иес tan- Fig. v1. 


tum aquz ё {cypho, quantum cancer сайда [ua attigerit intüs 
conversa, 


Quztit Clarifs. Patritius, qua id fiat ratione, cùm aqua 
fit gravis, nec afcendere poflit, nifi fiftularum artificio in altum 
ducatur: R efpondet ipfe,& optimé,tametfimulla hicinterveniat 
fiftulafeu canalis claufus, fi tamen cancri cauda confideretur, c, к. 
inveniri infra fquamas| feu corticem , uti & in cauda interio- quam ex- 
ribus cavitatibus , quafdam cavitates feu inflexuras adinftar/Pwer: 
divifz fecundüm longitudinem бша: & рег has cavitates, 
ait, aquamad labrum ufque fcyphi derivari, indeque defluere; 
ad eum proríus modum, quo contingit afcendere defcende- 
reque aquam per fiphonem inflexum, quem in precedenti fi- 
gura exhibuimus in Annotatione ir. collumque aníerinum ap- 
ellavimus. Ita Ше: Addo ego, interiores cauda partes vil- 
к efle & fpongiofas, attrahereque ad fe aquas ео modo; 
quo panni fruftum , aut laneus funiculus fcypho ргей!&4 ra- 
tione appeníus attraberet, Dum igitur ad vel ufque Scy- 
phi аптада fuerit aqua à уШойз caudz partibus aquam fibi 
mutuó communicantibus, defcendetinde per reliquum can- 
cri corpus innato pondere in fübje&um vafculum; vode can- 
cerexore yomitare aquam putatur. Inyeni etiam infra ipfam 
Aa caus 
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caudam fecundüm, longitudinem extenfam venam verfus can- 
cri ventrem; qui fi detrahatur antequam cancer coquatur, 
effectus predi&us non fequitur. Per venam igitur predictam 
attrahi aquam aut vinum, credibile eft. ~ 
ANNOTATIO. 

Qr trahit aquam inftar filtri feu panni lanei ut dixi; filtrum 

reducitur ай fiphonem inverfum ut bent explicat Merfennus in 
Phanomenis bydraulicis Propofit. 35. е innuit Harftorfferus, vt vi- 
dimus: ideo cancri pars extra prominens debet effe lon 10207 у quam i 
terior pars, ut in filtris. Vide Protheoriam 4, cap, 2. Propoft, 8. 


MACHINA VL 
Sphara vitrea Aquifuga. 
TAG metallino ре cujufcunque figure & magnitudinis; сої 


Vide Ico defuper vitrea fphzra c fit adferruminata,infere tubum AB, 


niími I f. 


in collum víq; vitrex {phere fefeinfinuantem, & à vafisima ba- 


Fig. vir. fiforinfecüs inchoatum, fic, vt oblatam externam aquam for- 


Phiala a- 
. анил: 


bere poflit. Quo facto, fi vas ignis vi calefeceris, fphzra vi- 
trea aérem calidum вс rarefactum ex{puet per apertum cana- 
„Дет: Si vêrê ftatim prominens extra vas orificium tubi в ob- 
turaveris, & сопсһ aqua frigida plenz vas impofuetis , donec 
retrigefcat;aér intüs inclufus paulatim condenfabitur, & fecum 
per tubum иди trahet aquam fili inftar falientem ; tanto al- 
tiüs, quantó fuperius tubi ofculum fuerit ftrictius. Machine 
principium eft vis attractiva, propter vacui metum. Quispu- 
taflet à fanguifugis Medicorum cucurbitulis vim tantam ir 
fontium fuavitatem poffe derivari? inquit P; Theodorus Mu- 
retus in Problemate de fontibus $. 7. 


С MACHINA VIE 
Siphon inverfas interruptus, elevans aquam 
12 quamvis altitudinem. 
C Uprà Machina г. prafcripfimus modum-elevandi aquam in 
cab GS ! ЖЕГІСІ 


CM PER Y 


4 7 m 


Icon 


ismus ШЇ. p 


M 


1 
ШТ 


y 
X ШІП 
? i 

uy Wy 
A Е | N 
Ч AN (Ш 
AN | 
= i 
М. 
we 


¥ 


Ix. 


(ПШ 


ШІ 


Claffis 1. 6; 187 
determinatam altitudinem vi atera@iva} ob vatui metum, 
perfiphonem inuerfom interrupeum ‘NÛRÊ ‘damus modum 
illi fimilem, ‘elevandi aquam in*quamliberaltitudinem; quem Siphon in: 
oretenus didici à P. Kirchero; qui affirmavit'milit, fe ejus rel verfu in- 
experimentum fecifle cum Р; Chriftophoro 'Grüuberger, inrer. 
hoc Romano Collegio olim Mathematica profeflore; quem 
tamen modum déindeinveni etiam in Hydra&licisPhxnome- 
nis Marini Merfenni'Propofit. 39. & antea*legeram apud Joan- 
nem Baptiftam Portamlib. 2. Spiritalium cap?9. Poteft effe vfui, 
quando elevanda eft aqua è loco inferiori in locum altum, & 
infra locum inferiorem non poteft deícendi ad efficiendum 
fiphonem equalem altitudini, ad quam educenda eft aqua; 
quod tamen neceffarium effet, fi pervnicum fiphonem defcen- 
dere deberet aqua, prout diximus loco citato. |, Prafenti au- 
tem artificio füppletur defcenfus fiphonis. Sic ergo fe habet 
artificium. j Á 

Fiant quotlibet vala А, в, сур; aquís recipiendis ac reti- Vide Ico- 
пепді apta, difpofita horizontaliter, fuifque iaftru&a брһо- пті rir. 
nibus, & epiftomijs ва,са,ра. Fiant deinde alia totidem va. Fig: ҮШІ. 
fa, vno minus, E,r,c, difpofita verticaliter eo modo, quo fi- 
gura appofita oftendit, & aqualis capacitatis cum vafis B,c,p. 
Nectantur fuperiora cum inferioribus vafis, fiphonibus АЕ, 
HI,KFjLM,NG, OF. Siphonibus a E, КЕ, кс zquales de- 
bent efle fiphones ва,са, па inferiorum vaforum, (quamvis 
idin Figura non exprimatur) hoc eft, fiphon Ва, fiphoni a E, 
& fiphon са, fiphoni КЕ, вс fiphon pa, fiphoni nc. Im- 
pleantur vafa inferiora aquis ex perenni fluvioaliavé aquapre- 
terfluente; per canales & epiftomia x} que aqua, dum plena 
fuerint vafa, divertatur alið ё уабѕ 5, c, p, ne ampliüs in il- 
la influere poffit, псуе femper maneant plena; vas autem А 
fit femper plenum; {uperiora vero vafa E, Е, с fint vacua. His 
ita difpoficis, aperiatur epiftomium fiphonis ва, & efluente 
eX vafe. В aqua, fequetur рег fiphonem нт, aër vafis Е; in 
quo пе detur yactium , fequetur ex vale a, рег fiphonem 

| Аа 2 j AE, 
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- AE, aqua vafis А. Repleto igitur vafe £, (cujus fignum eft, 
1 effluxerit tota aqua vafis В zqualis capacitatis cum vafe E) 
aperiatur fiphon vafis c, & effluente ex ipfo aqua, fequetur 
pet fiphonem LM, ex vale F, aér ejufdem vafis Е; Ex vafe 
vero E fequetur aqua per fiphonem КЕ, Repleto vafe F, 
aperiatur fiphon vafis D, & trahetur ex vafe с aër per fipho- 
nem oP; ex vafe vero Е trahetur aqua per fiphonem wc. 
Eodem modo procedes ulteriüs, fi piura adfint vafa. Tan- 
dem ex fupremo vafe derivari poteft aqua, per epiftomium к, 
in quos volueris víus. 


MACHINA УП. 
N avis Horologa. 


RontiusFinzus, celebris olim apud Gallos mathematicus, 
excogitavit, conftruxit, вс Chriftianitfimo Galliarum Regi 
obtulitfequentem Machinam. 

Vide Ico- Turriculam fecitligneam quadrangulam $ altera parte 
nimi Ш. longiorem , qualem appofitum reprefentat {chema, altitudi- 
Fig.IX. nis circiter tricubitalis; intra quam collocavit vas plumbeum 
Navi ho- p, aquámunditflimá repletum, fingula eiufdem turricellx tan- 
"if^ ^ genslatera. Adverticemautem feu infra tectum coaptavita- 
xem AB, fuper polis a & в cylindrumfeutympanum Е cir- 
cumferentem, una cum horarum indice , per polum “а, tan- 

quam centrum ZEquatoris feu circuli horary, in duodecim pat- 
teszquales forinfecus diftributi, que duodecim aqualium hora- 

rum intervalla reprzíentabant , prominente. Conftruxit in- 
fupernavimcupream deauratam MN, ab aqua facile fuften- 

tatam : рег cuius malum FG intus cavum difpofuerat cana- 

lem incurvatum feu fiphonem inflexum н Fı, сай artificio, ut 
crusinternum нв naviculum penetrans, X extra eius fundum 
prominens, aquam ipfam aliquantulum fubingrederetur,exter- 
numveró &longiuscrus ri extra malum GF, & extra vas D 

àlatere promineret. Slip нене нин gueneen- 

iga- 
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ligavitcylindro Е; & uni eius termino alligavit mali verticem 
r, alteri verd iuftiperpendiculipondus x. Tandem foraminis 
1 magnitudinem ita temperavit ac juftificavit , ut Бога: unius 
fpatio tantum efflueret ex (iphone aqux in vas 1 fubjectum, 
quantum {ufficiebat ut nave fubfidente , вс cylindro per funem 
convoluto, index horarius perunum horariumintervallum pro- 
moveretur. His preparatis,vas р replebatur aqua, & fuper- 
impofità navi cum appenfo perpendiculo, conftitutoqueindice 
fuper hora datz termino, exfugebatur per foramen 1 fiphonis 
_aér, ftatimquefequebatur per crus alterum HF aqua vafis D, 
proptervacui metum; tamdiuque aqua fluxus continuabatur, 
donectotaaqua vafis р effluxiflet,fubfidéteinterim navi м м, 
& trahente FE; quotractovertebatur& cylinder в, & index 
horarius funé, horisque fingulis unü transgrediebatur Богат in 
circulonotatum intervallum; propter aque fluxum ex crure F1 
zqualem, cùm altrum crus Ен femper cùm navi defcenderet, 
& aqué profundé femper aquis effet immerfum, juxta di&a 
Protheoria ту. cap.2. Propofit. то. 


ANNOTATIO. 
Е eff non minus quam ingeniofa Рес Machina , e fi fingula par- 
tes exacte elaborentur , infallibilem confequetur effectum. | Orna- 
tus gratia addere poteris quod volueris , modo nè fubftantia alteretur. 
Aliud Horologium Hydraulicum invenies apud Robertum a Е luctibus 
Tract. 2. Місғосојті parte 8. lib. 3. 


MACHINA IX. 


Siphon inverfus horologus. 


6 рға Protheoria 4. cap. 2. Propofit. то. docuimus Modum 
efhciendi ut fluxus aque ex iphone inverfo fit femper жаца- Videlco- 
lis. Repetaturigiturconftru&tie ac diagramma prædi&æ Pro- nimi IV. 
pofitionis;inquofivas АВОР aquarepleatur, & ex ofculo к Hx 
aérextrahatur , obferveturque quantum Бога fpatio effluat a- de. 


Aa 3 qua 


rologium hydraulicum. 


Vide Ico- 
nifmi I V. 
Fig. XI. 
Vafa pro 
Aqua uini 
reddentia, 
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que ex crure externo Lk, quantumque deficiat aqua їй vafe» 
atquein ciuslatere ao. zqualiafpatianotentur: habebiturho> - 


MACHINA X. 


Bina vafa, quorum uni f aqua infuudatur ді... 
terum reddit vinum. Res 


GEquentem Machinam habet Ioannes Baptifta Porta lib. 3. 

Spirital.cap. 5. & loannes Branca Figura penultima totiusO- 
регізіші; poteftqueexhiberi in convivantium cxnaculo, Sic 
autem conftruitur. 

Induobus oppofitis alicuius Coenaculi aut conclavis pa- 
rietibuscollocentur duo vafa vacua AB, X КЕ Exvafe AB ad 
vas Ёк deducatur canalis N MLK, quiintra parietes & fupra con- 
clavistectumitaabfcondatur,utà convivis videri non poffit; fit- 
queutriquevafioptiméadferruminatus apud м & x, ubi dicta 
vafapenetret, Infraconclavispavimentum collocetur dolium 
EF vino plenum: intra quod ex vafis deriventur canales BD E, 
& scr; quifimiliterita abfcondantur , ut videri non poffiar: 
& fint adferruminati tam уай, quàm dolio. Canalis BDE 
habeatepiftomium с; &alterumepi(tomiü f habeat vas x f. 


His conftrudtis, repleaturvas АВ aqua peros& collum 
A, &obturetur diligentiflime, né sérera recipereaut efilare per 
di&um os рой. Obturetur fimiliter vas Kf Deindeaperiatur 
epiftomium с; &aqua vafis AB defcendet pet canalem BDE ad 
dolium ufque: in locum vero aqux ex vate 4Breffluentisfucce. 
det aér vafis K f, per canalem MNLK, né vacuumdeturin vafe 
AB:inlocum vero aeris ex vafe Kf elapfi, afcendet vinumex do- 
По рег canalem ксн; vino denique ex dolio extracto fucce- 
detaqua. Afcendetautem vinum partim tractum ad impedien- 
dum vacuum, partim impulfurn ab aqua dolio füperveniente. | 
Sijam aperiaturepiftomium f, effluet vinum ex vafe kf antea 
vacuo, ftupentibus Convivantibus. ANNO- 


Claffis 2. ^ 19i 
JANNOTATIO.L ' 
Tuipumex vafe К f per epiflamium f effluere poffit , neceffe. 


eff ut dictum vas aerem alicubirecipiat : quareautos р eiusdem 

vafis autos А vafis alterius aperiendum eff. Depleto vino per epi- 

- flomm f, reiteraripote/teadem operatio. — Procurandum etiam eft, 
vt perpendiculum BD sor fit |brevius perpendicule с ну ideoque 
autuas X Е деу от? loco collocandum. eff , quam uvas. АВ; aut са- 
nals GH decurtandus е in Е. t Ww 


ANNOTATIO ITI. 
pos tubus b D C. deftendereufquead R, ibique aperiri , absque ea: 


quodin dolium deriuetur. ° St enim ех  effluat aqua , fequetur: 
idem effectus. 


О САРУТ SECVNDVM. 


De Machinis qua fiunt vi expulfiva. 


ЗА Rincipium harum Machinarum appellamus Nox. 
24 nunc vim Expulfivam , nunc vim Com ргеШ- л а 
SS | уат: схроШо enim ob corporum impene- ^" 
trabilitatem,nonfit fine compreffione; nec compreffio, 

in hifce Machinis, fine expulfione, faltem ut plurimüm. 

Prater Machinas veró fequentes , pertinent huc etiam. 
Machine 7.8. & п. Claflis2, & Machine 6. з. 5.7.8 9. 
Protheoriz 2. p | | 


M A~ 
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MACHINA 1. 


Fons Heronts in vafis immediatis, 


< Uamvis notiffima fit, & paffim obvia , Machina Ша 

КА quam fontem Heronis appellant, ab Authore Hero- 
Rif Aue Alexandrino, quieam excogitafle creditur , paf- 
РА: S (imquein fuo deSpiritalibus libello ipfius artificium 
adhibet, prafertim cap. 36. in Satyri aquam ex utre fundentis 
conftru&ione ,& сар. 72.1n lucerna prxparatione, quam fuprà 
Parte 1. Ргосһеогіа2. 6.5. exhibuimus ; vifum tamen fuit eam 
hicapponere , quoniam multarum, quz deinceps fequen- 
tur, Machinarum conítru&io ex illius conftru&ione dependet. 
Meminit hujus fontis P. Athanafius Kircheruslib. ro. de Lumine 
& Umbra, part. 2.cap.7. Experim.s. quo fontem igneum ex- 
hibere docet; ubi tamen deeft fchema fontis , Typographi in- 
curia.- Binos etiam in Mufeo fuo exhibetidem Kircherus , ё 
vitroaffabréelaboratos. Similem habet Cardanus de fubtilit, 
Daniel Schweaterus іп Delicijs Phyfico- Mathem. part. 13. 
чог 13. Salomon a Caus, loannes Baptifta Porta , & alij paf- 
fim. . Sic autem conftruitur. 


ae i Fiat vasoblongum ccrr, cuiuscunq: figure , diaphra- 
Fig, I ` gmatefeufeptorre induoreceptacula feu vaía,fibi mutuó im- 
ma we, Mediatadivifum, cc fuperius, & FL inferiüs. Vas fuperi- 


mmu, | ushabeatlabrum DB inftar pelvis cocayum , cum foramine 
x: inferius кг habeatepiftomium feu claviculam volubilem 
H, ad deplendam aquam è fuperiorein inferius delapfam. Fiat 
deindetubulus feu fiiftula Авс, qua tranfeatperlabrum,per- 
tingatque fere ufque ad diaphragma ubi с, quod tamen non 
debetattingeres fuperius veróextralabrum , definac in canali- 
culum & ofculum гіа: тот А. Fiat praterea fiftula ре, 
cuiusfüpremum os р fitum fit in fuperficie exteriorilabri вр, 
infimum vero definataut paulo infra feptum feu diaphragma 
perforatum , ubi Е, aut pauló fupra fundum ubi г. Fiat de- 
- nique 
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niquefiftula cr, quz penetret feprum;,atneéclabrum,nec fun- 
dum tangat ; fed. fupremum os с definat pauló infra labrum 
ubi c, infimum paulóinfrafeptutm ubi F. 

Hisita con(tru&is,impleátur vas єс aquá,aliovéliquo- 
re, perforamen K in labro fa&um , & diligenterobturetur, пе 
aër egredi, autingredipoflit. Deinde rmpleatur etiam labrum; 
&aqua per ofculum р canalis ре defcendet in vas vacuum 
FL, ibiq; preflum aérem expellet perfiftulam Fc, in vase; ubi 
premet aquam, eamque m agno impetu ejiciet рег fiftulam 
CBA; quetamenrelabetur in labrum BD, infinuabitque fefe 
perfiftulam ре, invasinferius FL’ durabitque hic aqua faltus, 
quàm diuinlabro BD, &invafe Gc eritaqua,autdonecim. . 
pleatur vasinferius FL. Quo repleto, fidepleatur per epifto- 
mium н, & iterum repleatur vas Gc; reftaurabiturfons. 


CANNOT- ATTO 7 


IN bocfonte (quem Heronis foutem in vafis immediati appellare pla- Fontis He- 
cuit , ad differentiam alterius in vafis mediatis сотган ,dequo pan- ronis prine 

lò poft ) falitin altum aqua vi Expulfivafeucompreffiva, quá aérem a- jsp e 

Р на: 4 ҮШ” 7 р q vés eft vis. 

qua, & hanc viciffim aer comprimit, & fibi mutuo locum cedunt , uti ex Expulkivas 

dittis patet... Quare machina noneft pure hydraulica, fed hydro- pnev- 

тайса, id efl , aqua > aéris ope animata. Binas buiusmodi machi- 

nas ut dixisexhibemusin Mufeonoftro,evitroelaboratas > ivfis etiam 

tubulis à vitroconfettts. . Aliam grandiufculam evitro , & apprime 

concinnam , [pectare memini hic apud quendam rerum huiusmodi 

valde fludiofum fed cum concha aqua ponderi füffinendo dinutins impar 

effet ,crepuit me in{pectante , non fine. Artificis indignatione ; quod ad 

Mechanicorum cautelam dicium velim. 


ANNOTIATIO II. 


p DL,4 D W/quead E, nondebeteffe brevior quim ша 

СА, Ht perpendiculum aque cadentis per DL, 2 D ии ad fu- Fons He- 
perficiem aqua vafis FL, fft femper maius, aut faltem equale perpen.tonis alti- 
diculo aqua falientis per C A. Vnde confultum fuerit , ut ditta Pipe eiacula- 
y 4 AS EA 14 tur aquam 
СА 700 ти йт emineat extra СА жо BD, ' Tanto eriam ана princi. 
aliez Pio » quàm 

: fa liet оа, 


' 
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faliet aquaex А, quanto ofculum А fuerit. ГІШ. Et quoniam 
` in principio femper longius eff perpendiculumague DL, à D, ufquead 
Aqua [жеге fupremam [nperficiem quam pofl principium ideo femper, 
minus ac nnus alte exfilit aqua ех A. Praffat etiam ut inferiusre- 
ceptaculum FIL. fit capacius quàm fuperius GC. Defectu perpendiculi 
aque cadentis defettuofaefl lucerne Heroni c.7 1. fupra nominata con- 
fiructio, faltem prout interpretes Heronis ipfam explicant, ut dixi Pro- 
theoria э. $, 5. Е T 
Quod dixi hic deperpendiculo aqua cadentis , б 4fcendentis,di- 
ligenter notandum efl in omuibus fimilibus Machinis: quod tamena 
pauses fuitobfervatum. Vide Protheor.2. §..4. Quad attinet ad fi- 
Ишат вс, nilrefert, quamfit longa, aut larga, tu bac » ci fimilibus 
Machigu. | Hic tamen infra operculum concavum apd с. definere 
. debet, nè fe brevior fiat, parum aqua capiat vas GC, ejicienda per 


СА бат. 


ANNOTATIO III. 
Fonticulus fimilis fonti Herouis. 
Vide Ico- суш artificium fimpliciusexhiberi poteff hac ratione. ` Fiat vasin- 
nif v. Fic  JParcampane ABCD, babens fundum ст, & in fundo parvam 
gur. п. foramen. E. Hute-vafiimponatur , Форте adelutinetur aliud vas 
Fonticulus 020100 А B ЕС, fuperins habens operculum; in operculo foramen 
fimilis He-cum infundibulo N. Intracylindricum hoc vas fant duo tubuli. Pri- 
ronis fon- mys fit 1K, qui penetret paululum campana dorum. AB apud 1, е» 
ЖЕ преки арий K а ег paululum ab operculovafis cylindrici. Alter [it 
LM, quitranfeat operculum, С? modice fupra ipfum excedat у definat- 
que in ofculum firictiffimum apud MY inferius autem apud L diffet 
parum а dor[o campana. — Hisfactus reple та ит. GAB, адий, e 
diligenter obtura : deiude impone. campanam ча) alicula quá. pleno; 
© ingrediens aqua per foramen. Е. pellet acrem pertubulum 1 Ку aër 
vero premetagquamvafcult Е GAB, per tubulum LM expellet in аі 
tum vi expulliva ob corporum inpenetrabilitatem, nullo etiam prafente 
perpen diculo aqua cadentis ut im priori Machina. 


: AN- 


Clafis 1, ~ E 
ANNOTATIO IV, . 


P Otef vas fuperius с C, prioris fgurarepleri fine foramine К. qj» Fons He- 
-inferius FH, depleri fneepiflemion н, talipacto. Tubulys p Е 1999 410- 
producatur , ut dixi , папе ad L, ita tamen ut fundum vafis non at- acus; 
zingat , fed tantum ab ipfo diffet , quantum aqua effiuxnifuficit. De- 
inde per os D, е DL, impleatur vas Ен. Replebitur autem , 
quoniam quantum aqua per И нат DL ingredietur , tantum atris 
egredietur per шат ЕС in vas GC, indeque iiio ue ИЛ 
CA. Impleto vafe Ен, inverte totam Machinam , С aqua vafis 
pradictiinfinuabitfefeperfiffulam Ес, invas GC. Infinuabit au- 
tem fefe inditum vas quoniam aer per шат СА elabetur ut antea. 
Vai etiam Е н evacuabitur,quiaeffinente per шат FG aquá,fub- 
fituetur per ат DL aër. Impleto jam vafe GC, ef evacuata 
vafe Е н, reffituatur Machina in fitum fuum. priflinum , c& labrum 
вр repleatur aqua; que per fiflulam DL fefe infinuans intra vas 
FH, indeexpellet aerem per fiftulam ЕС, aër vero premet aquam va- 
Бес, @ violenter per шат с А expellet, atque in altum proji- 
ciet tanto maiori vi „quanto vehementiorerit compreffio. По. 


MACHINA Il. 
2 Clep[ydra Herontana. 


(Coh uem Heronianam appellamusfequentem Мас» 
quoniam ad clepfydrz formam , & fontis Heronis jam де” 
(criptiartificium, efteffigiata : nihilque aliud eft^; quàm dupli- | 
catus Heronis fons, utex fabrica patebit. Defcribit ipfam Р, 
Kircherus lib.3. Artis Magaet part.z.cap.3.Experim.t.& ex ipfo 
clariffimus Vir Georgius Philippus Harftorfferus Patritius'No- 
rimbergenfis in fuis Delicijs Philofophicis & Mathemathicis, 
tom. 2. part. 8. quaft. 23. Eft autem niliil aliud ; ut dixi, quàm 
duofontes Heronis hactenus defcripti, fundis fuis inter fe coa- 
mentàti,ut patebit. Sic autem conftrüitur. 2d 
Fiant duo vafa ex quavis PENNA aque refiftenté, v x, 
1% Bb 2 & 
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Vide Ico- & вт, ea forma, qua бегі folent vitrea vafcula arenalium horo- 


. niími v. 


Fig. tir. 


Clepfydra 


Herontana, 


logiorum; quediaphragmate feu interfepto yz dirimantur, 
non fecusacin 115 fit arenalibus. Habeat autem verumque 
vasfundum ca, РМ paulo cavum forinfecus, ис profilrentem 
aquam velutin pelvi excipere poffit; & іп utroque relinquatur 
foramen parvum a & M. Verumque vas inftrues fuis fipho- 
nibus feu canalibus hoc pacto. Canalem СЕ, inloco с fu- 
premz partis vafis vx ferruminatum, per diaphragma ү? 


ufque infundum f diduces,ita tarnen, ut fundum non attingat. 


Deindealium canaelem м с, per idem diaphragma Yz in c uf- 
que duces, qui fimiliter fundum c a non tangat, & clavicula 
в per diaphragma adactà claudi poffit, atque aperiri. Тегсі- 


um denique canalem ex р, per operculum feu fundum СА, 
cuiii loco tranfitus adferruminetur,diduces, qui infràin р dia- 


phragmanon attingat, fupra veroin ofcuium minutiffimum de- 
finat; & habebis primam partem clepfydre paratam. Porro 


alteram partem Machinz, vas videlicet sr, ijsdem omnino. 


fiphonibus (quifunt рх, нт, GN) quibus vas vx inftruxi- 
fti, eodem ordine, numero, (itu adornabis , utin figura appa- 
set; quorum HT. claviculam Е habeat per diaphragma ada- 
ctam. | | 

Conftruéam Бас ratione clepfydram replebis aqua, alio- 


vè lıquore, tali pacto. Concavo fundo ca infundeaquam;. 


qua. per.canalem с ғ defluetin vas inferius; sr, donec re- 
pletum fit totum, effluatque per canalem км. Quo facto 
verte clepfydram, itautvas $F aqua plenum obtineat fupe- 


riorem locum; defluetque aqua in vas ух per canalem Nc, 


apertà clavicula в diaphragmati inferta. 1 
Vafe itaque ух aquá repleto; obtura diligenter foramen 
г, вс ofculum му canalium хр, & мм, вс claufo tubo, нт 


claviculà. в, verte iterum clepfydram, vt vas. v x obtineat. 


fuperiorem locum; & aperta claviculà в affunde aquam pel. 
vi ca: infinuabic Ша fefe per canalem сЕ invas зт, aë- 


remque. ibi detentum fugabit per, canalem. NG apertum, іп: 


yas. 
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vas ух: Мепит propulfus авг aquam in vafe v x detentam 
tandem ex Nature neceílitate, né corporum detur penetratio, 
per canalem р. in altum propellet; quz in labrum five pelvim 
са recidens, in inferius vas sT per canalem, cr revertetur. 
Durabit autem faltus aque, quàmdiu vas. v x „aquam conti- 
nuerit. Quarefitantum aquz à priocipio infuderis, quantum 
horarij {pati} Вихш fufficere experientia deprehenderis; aqua 
evibratio horam quoque durabit. . Celante: fluxu aqua vafis 
vx,atque liquore per canalem св шуаз sr, recepto, clau- 
de os с, & ofculum canalis р, claviculamque в canalis мо; 
verte clepfydram, іса vt vas sr fuperiorem partem occupet; 
apertàque claviculà E, infunde pelvi feulabro рм aquam: 
& ea, ut priùs, per canalem, рх in vas vx vacuum recepta, 
aérem ibi detentum per canalem. ZK in vas 5т fugabit; aër 
cum aquain vafecontenta incompoflibilis, liquorem per fipho- 
nem NM .expellet; qui recidensin labrum рм, per cana- 
lem px denuo in priftinum vas vx relabetur. Fluxu itaque 
peracto, fi claufis foraminibus, ut priüs egeris, inverfa clepfy- 
dra horam incipiet faliendo metiri; durabitque hzc yiciflitu- 
doperpetuo,fi perpecuó clepfydra poft aqua effluxum vertatur: 
iAANNOTATIO. oi: 
S! dias conditiones fervaveris omues , infallibiliter e fectus feque- 
tur: fi vel unam omiferis,fiufiraeum fperabis. ... Principium por- 
vo hujus Machina ійетеђ ac praecedentis , vis fcilicet comprefiiva aë- 
xis eaque. Рита buc (pectantia invenies in Protheorys. Circa ca- 
nalium longitudinem ex iuter fe proportionem  fervanda funt qua. 
diximus Machina preced. Annot. 11. im Protheoria a: $. 4. ef ў. Po- 
tef hac Machina menfarum delicgs adhiberi inter convivandum. 


' MACHINA IIL 
Fons Heronts in Райх mediatis : item [typhus 
dryerfos ejiciens: liquores. 
H оо» fons, quem (ирга Machina prima defcripfimus, 
duobus conftat vafis fibi mutuó immediatis. Idem melio- 
b 3 rifuc» 
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ri (иссейи conftrui poteft in valis mediatis, & à (е invicem per 
interiectas columnulas difcriminatis, tali pacto. Е: 
Vide Ico-^ ita ‘Fiant ex cupro; ftanno, argento,aliavé materia folida, duo 
n "vafa dffabré elaborata FAH, & GLK; упа, duabus, pluribuf 
‘SY yè coluninulis innixa, & inter fe diftin&a; fitque inferius pau- 
lò majus вс altius quàm fuperius. Operculum до vafis ҒАН, 
Fons Hero. fit aliquantulüm concavum in parte exteriore inftar conchu- 
nis. læ, aut pelvis. Ex vafe-FAH; per operculum & fundum de 
ducatur canalis a e vtrique ápertus qui operculum inferio- 
ris vafis penetrans pertingat feré vfque ad fundum ejufdem , 
tantumque ab eo diftet, ut aqua commode effluere poffit. Ex 
vafe GLK, рег ejus operculum deducatur alius canalis рс, 
per fandum vafis ҒАН; qui definat paulo infra ejus operculum 
apud c, nec iplum attingat: "Ргафасашет vthic canalis fit 
paulo laxior'atque capacior.quàm prior АЕ, quoniam vafa 
pofüimus іп даа Па: quód fi equalia егіс vafa, ve in 1. Ма: 
china; vterque canalis poterit effe сапа! capacitatis. In me- 
dio vafis fuperioris fiat canaliculus BM, qui incipiat pauló fü. 
pra fündum ru, & tranfeat per operculum до, habeatque 
orificium minutiffimum м. ! 1396 tí Gras зада 
His factis, рег os a imple vas KG: aqua, non tamen 
penitus, fed quanta circiter capax eft vas fuperius FAH. De. 
mde inverteMachinam, vt aqua vafis GK per os p defluat 
іп уаз ҒАН. Tandem verte iterum Machinam , & operculo 
coheavo Ао infuüdeícyphum aqua; qua per. a influens, 
 & pet й effluensinvas СК, premetaérem ibi detentum,eum- 
que per:canalem <р c “ехреПес in vas. Fa Hs) ibique preffam 
адаатт ejicier per fitulam Вм. Itaque principium motivum 
hujus Machina idem eft cum pracedentibus in I. & 11. Machi- 
na. Poteítvas FAH impleri etiam per foramen o іп pelus 
Ao fa&um; quod deinde diligenter obturari debet. 


ANNOTATIO 1. 
Eliorem fücce]fum habet hec Machina, quam fuperior, quia pro- 


pter tabum АВ longiorem; С” aque Др velociorems vehe- 
к mentins 
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mentins premitur aer vafis inferioris, O° confequenter aqua vafis fu- 
perior; vnde altins faliet ex Ааа BM: gam 60 altitis aqua aften- 
dit vi aeri. prementis , quo profundius defcenderit illa sque premit; 
intellige [upra aque planum... Hinc patet, altius ferri aquam initio, 
quàm in medio, aut in fine temporis quo durat faltus aque per fifine 
lam BM; quia aqua qua premit initio , profundius defcendit y nempe «i 
ab A in xs qua autem premit circa (пет, defcendit folum v[que im. » 
г, aut minus, vtl notavimus etiam Machina I: Annot ПО ks 


ANNOTATION И, s d d 
E От: hactenus conftructus, пов nifi in laco humili delapfam ab, al- ee 
Hori сб modico vafe lympham exilire patitur ip altum. Quod “SY 


ft arrideat tibi, vt in fumma domus [alarta > aut conclavi eam , quam- 
ibi amplo vafè conclufam habes, aquam. (pectes falientem y effctes id rins tero- - 
boc modo. Vas in fontis aut montis formam elaboratum, colloca în nis in loco 
loco aliquo fuperioris folary, aut conclavis , vbi pavimentum aut per- alte. 
foratum eft, aut facile perforari poteft; fitque vas РАН, habenscra- 
terem AO recipienda aqua accommodatum. | Huic vaft infere tu- 
bum ejaculatorium BM, prope ad imum 646 fundum pertingen- 
tem , babentemque ad м orificium anguftum. “Deinde alium cana- 
lem CD prope a fupremo vafis operculo intrinfecus demitte per va- 
ffs fundam , & per conclavi pavimentum , vfque in inferiorem fub- 
jectum locum › vbi inferetur Juprema-operculo alterius tujufpiam aque 
capacis vafis GK, Tandem alium canalem АЕ deduc ex inferiori 
vafe per pavimentum , fundumque fuperior vafis , vfque ad exti- 
mam Crateris fuperficiem. Ни ita vite confiructis , per foramen ali- 
quod in cratere factum imple fuperius vas ҒАН; СР obturato bene 
oramine infunde aquam in craterem А.О; qua ut ante per canalem 
AE delapfa in vas inferius, expellet aerem per canalem DC: guire- 
ceptus in vas fuperius, nec exitum inventens, coget aquam profilire 
in altum per canalem BM; que cum recidat in craterem , defluet in 
imum vas, durabitque fontis ejaculatio, quàm diu durabit aqua va- 
fis fiperiorts. Fontem hic diverfi ex nofira directione conftruicu- 


rarunt. 
ANNO- 
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2 ANNOTATIO Ш. 
Scyphus diverfos ejiciens liquores, 


Vide Ico. [4 X ffruciura trium pracedentium Machinarum colligitur, qua vatto- 
nifmi V I. t seconffrui poffit Machinula quadam portatilis qua primo aerem, 


Fig. V I, 


deinde duos diverfos liquores fucceffive ejaculetur. Fiant ergo tria 
та иа feu receptacula, АВ, С D» BF, йа difpofita, vt feyphum re~ 
prafentent , prout in appofita figura apparet. Vafculum АВ fit fupe- 


Seyphus He vins apertum inflar feypht, veliqua duo fint vndique claufa. A fundo 


yontanws. 


vafculi АВ, vfque ad fundum vafculi EF, derivetur tubulus 1X, 
irimque apertus, qui vafculi EF fundum поп attingat, C fupra 
fundum vaftuli AB рашит emineat. Tubulus LM, vtrimque 
fimiliter apertus , incipiat paulo infra fundum vafculi AB, eb defi- 
“nat paulo poft ingre[Jum intra vafeulum ЕЕ. Tubulus denique сн, 
virimque etiam apertus incipiat paululim [upra fundum vafeuli cp, 
е" fuperius vbi H, definat in ofculum тай тия. Hu ita di- 
fpofitss » impleatur такт АВ нот liquore; V. g. aqua; qua 
per tubulum VK. paulatim delabetur intra vafculum БЕ, indeque» 
expellet acvem per tubulum ML intra vafculum C Ds indeque erum- 
et per tubulum сн cum рио. Poftquam tota aqua vafculi AB 
defcenderit intra vafculum EF, inverte totam Macbinulam & aqua 
valisti EF defluet per tübulum М1.) intra Vafculum cd. Quo 
fatto, iterum inverte Mathinulam, & reple vafculum АВ alto li- 
gore, v. g. Vino; quod per tubulum ік delabetar intra vafculum 
EF, indeque expellet acrem per sutulim ME intra vafculum c p, 
vbiaer premet aquam inclufam у ci per tubulum GH ejiciet. Hoc 
etiam facto, iterum inverte Machinulam ve vinum-va[euli EF de- 
Ума inira vaftulum Cv. Quod vbi factum fuerit ,vefliiue Machi- 5 
nulam in fitum fuum naturalem, e7 imple та ulum АВ alio liquore, 
v.g. latte; guod delapfum per tubulum ік expellet aérem ё vafculo 
EF, C vinum e vafculo CD, vt antea dictum fuit. Similia eve- 
nient, quoties айо liquore repleveris vafcula modo dicto. Hune 
feyphim nonnemo hic nuper confiruxit ex nofira infiructione | сит 

аррігији, 
M A- 
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MACHINA IV. ~ 
Fons Novus Polyfiphonius. 


Uos hactenus dedimus Fontes,non nifi exiguo tempore fub- 
miniftrare poflunt aquas; ni forte ampliflima adhibeantur 
vafa: quem nunc proferimus longiflimo tempore ab initio ac- 
ceptum vafis nonadmodum ampiis reddet liquorem , ob fiftu- 
larum feu fiphonum artificiofam multiplicationem; qua де cau- 
fa & polyfiphonium appellare placuit fontem, Proponamnu- 
dum ac rude artificium, ingeniofus Le&or ornatum addet, & 
fi quid deerit , (upplebit 
Fiatitaque vas politum, in prefentem , aut fimilem me- Vide Ico- 
liorem figuram elaboratum , diftin&um per diaphragmata in nifmi VII. 
quotquot volueris receptacula 1,2,3,4, habens binos in fum- Fig. V IT. 
mitate crateres AA,BB. А concava fuperficie crateris BB dedu- Fons Polyfi- 
canturperomnia vafis diaphragmata víque ad infimum recepta- phonins. 
culum, bini fiphones Bc, utrimque aperti. Reliqui fiphones 
DE, Ес, HI, KL, difponantur prout figura monftrat ; eritque 
fons polyfyrinx conítru&us. 
Vius hic eft. Imple crateres aqua; quz defcendet per fiftu- 
las Bc in imum receptaculum , ibique detentum aérem ex- 
pellet per fiftulam ре in fecundum receptaculum; mox ve- 
то vbi orificium opertum fuerit aqua, premetur refiduus 
aër a fubfequente crateris aqua, preflufque vrgebit aquam per 
eandem fiftulam pe 1n fecundum receptaculum; vbi primo 
авг, deinde aqua ргейа afcendet per fiftulam Ес in tertium 
. receptaculum; ex hoc tam aër, quàm aqua per fiftulam Hr in 
quartum ; & ex hoc tandem aqua per fiftulam кі. afcendet 
íummo impetu, relabeturque in crateres, & ex crateribus per 
Ейшіав вс in primum feu infimum receptaculum , indeque 
afcendet in fecundum, tertium; & quartum , cyclica, вс ad 
longum tempus continuata itatione. Haud abfimilem huic 
fontem vidi híc apud Medicum quendam eximium Hydro- 
technitem, qui jucundiffimum preftabat effectum. 


Cc ANNO- 
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ANNOTATIO I. 


р: cyclica, 6" ad longum tempus continuata itatione: non enim 

-7 perpetua erit, vt aliquis perfuadere fibi poffet; quia cum plus aqua 
defcendere debeat per [iphones BC, quàm afcendere poffit per fipho- 
Hem DE in fecundum receptaculum , implebitur vel penitus infimum 
receptaculum , vel conftipatus aër prohibebit vlteriorem de[cenfum 
aque. St dicium infimum receptaculum evacuetur per epiflomium 
M , recurret cadem difficultas in fecundo, ac deinde in tertio, се quar- 
to receptaculo; que propterea per propria eptftomia evacuari fubindes 


debent. | | 
AWNOTATIO IK - 
V Afis pars infima feu prima capacior & altior effe debet quam fe- 


cunda , c hac capacior С altior quam tertia, reliqueque infe- 
riores fuperioribus, quoniam citins atque diutins aqua fluxum fufli- 
nere debent inferiores quàm fuperiores partes feu receptacula, Item 
longiores debent effe canales Вс, quam tubulus KL; qui tubulus 
KL, quà brevior erit, ед altins ех ей aqua: quare omitti poffet 
crater AA, non enim neceffitati, fed ornatui той. Poteft preter- 
ea receptaculum 4. dirimi ac feparari à receptaculo 3. columnis inter- 
politis, prout facium vides in precedenti Machina , vbi fuperius vas 
feparatum est ab inferiori: fic enim fret vt perpendiculum aqua ca- 
dentis per tubos. BC, multo frt longius, quam perpendiculum aque 
afcendentis per tubulum KL. Notandum etiam hoc eft, faltum aque 
ex tubulo KL, nondurare diutins quam lapfum aque per tubulos ВС 
in infimum vas; quare. boc vas oppido capax effe debet vel evacua- 
ri debet interim per diabetem, aut per ‘fiphonem recurvum тап. Pof- 
fant praterea fingula receptacula habere fua foramina per quaimplean- 
tur, e epiflomia „рег quedepleantur, ut fic citins fontis faltus exbibea- 
tur, C diutius perfeveret. Fontis principium efl vis compreffiva, few 
expulfiva, idem зитіғит quad pracedentium proxime. 


MA- 
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MACHINA V. 


Fons perennis , alto in loco aquam ё puteo pro- 
fundo fubminiftrans. 


Otiffimum eft artificium , quo ё puteis aut cifternis aqua 

in altum educiturantliàmanibusagitatà. Sed puteus tunc 
folàm tamdiu fubminiftrat aquam , quamdiu manu concita- 
tut antlia. Hic damus Machinam, quá antliarum ope edu- 
catur с puteo aqua in locum altum perenniter, ita ut fontem 
perpetuó fluentem efformet. Machinam defcribit alia occa- 
fione P. Kircherus lib. 2. Artis Magnet. part. 4. cap. 1. Pralufio- 
ne 2. Probl.5. & iterum lib.3. part. 2. cap. з. Experim:2. Si quid 
obícurius fuerit, intelligetur melitis ex Machina fequenti. 

Fiat ventilabrum Ав extra te&um eminens, ut flante Vide Ico- 
vento circumagi poflit; vel etiam intrate&tum in conclavi quo- И VII. 
dam, modo in horologijs aut verubus vfitato, vt rotarum ar- Fig. VIIL | 
tificio poffit gyrari. Hafta autem ventilabri tympano denta- 
to pc inftructa, vertat rotam dentatam EHF; manubrium 
vero tortum cH alligatum fit ferrez cuidam virge QF, me- 
diante ferro 1; huic vero ferrez virgz in г, anne&tatur hafta 
рен, cui embolus feu cylindrulus alligatus in x difponatur 
intra modiolum inverfum, in fundo habentem platifmatium; 
hoc eft, antlia (de qua fequenti Machina ) przparetur in ipfo 
puteo, aquis per iphonem LN м in vas мо fundendis арса; 
eritque inftrumentum praeparatum. Flante igitur vento, aut Fons 2 pu- 
rotis eircumactis, ventilabrum АВ circumgyratum, tympano го aquam 
fuo dentato, rotam alteram EHF dentatam, cui innectitur , 7" 
circumaget; hac circumactà , manubrium tortum сні, fer- 
ream virgulam FQ, сш alligatum eftper 1, nunc deprimet, · 
nunc attollet; ferrea vero virgula depreffione X elevatione fua 
piftillum feu trufillum PFH x fibi alligatum fimiliter nunc de- 
primet, nunc attollet; fietque ut embolus x elevatus aquam 
in antliam attrahat, depreflus vero attra&am per aflarium & 

Сс» fipho- 


са 
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fiphonem Lym denuó violenter іп vas мо expellat, idque 
perpetuó , quamdiu nimirum ventus flat, aut rotarum artifi- ~ 
cium movetur. Si igitur ё latere vafis Mo promineat cana- 
lis in concham fubje&am, fubminiftrabit is perpetuó aquam 
fontis inftar. Quod fi nolis effluere aquam è vafe Mo, fed 
velis eam aflervare domefticis vfibus; ordina fiphonem 1x, 
per quem fuperflua aqua exonerare fe poffit. Fit autem mo- 
tus aquz per hanc Machinam vi compreffiva feu difpulfiva, 
vt meliüs patebit ex tequenti Machina; vbi etiam dicetur, 
quid Е affarium , feu platifmatium, feu ve noftrates appellant, 
ventile. 


ANNOTATIO I 


pez aqua ex puteo, aut lacu elevari in vas Mo etiam per folles, 
гай ratione. Supra puteum , aut lacum , aut fluvium etiam, frat 
Polls Ав, è cujus fundo ducatur fiphon feu canals с du ipfam vf: 
que putealem, aut fluvialem aquam; fupra os vero canalis с intra fol- 
lem fit platifmatium feu affarinm , quad intus aperiri atque claudi pof- 
fif. E latere follis educatur fiphon DLNM, vfque im ipfum vas 
мо; qui quidem fiphon babeat [num plarifmatium in ту, quod ver- 
Jus follem intra fiphonem aperiri claudique poffit. Tandem hafta 
AQ alligetur folli im А» СР ferrea regule QF in Q His fati, , 
aperietur СУ claudetur follis volutata rota cum manubrio [во curvos 
€? apertus quidem attrabet aquam. per canalem с, claufus verb ех» 
pellet ipfim in vas per canalem. оі мм prius quidem, ratione va 
си? pofteris, ratione com рге fonts. 
ANNOTATIO: If, 
Ota ЕНЕ potef etiam verti à praterlabente fluvio, fi apponam- 
“tur alia rote, prout fit in molendini , alyfque fimilibus Machine, 
АКМОТАТЕО НЕ 
S! vna ай а non fuffciat ad fabminiflrandas та? МО aguas è 
? 


идео у aut fluvio extratias , fieri polfunt due , quarum vna dum: 
: eleva 
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Сайт 1. E 20: 
elevatur, altera deprimatur. . Modum induftria Artifici excogitan- 
dum relinquo, poteritque effè fimilis illi, quem infra.in organe hy- 
draulico adducam Claffe 3. Machina 1. Pragmat. 4. €. 4 x 
MACHINA VI. 
eAntlia , (eu Ctefibia Machina. 
Uid fitantlia ( quam Itali vocant Trombam , Germani& 
Galli Pompam,) & quomodo conftruatur, paffim conftat. 
Quia tamen non omnes forte eius cognitionem habent, aut. 
neíciunt modum conftruendi , illum paucis docendum duxi;. 
prefertim cim in fequentibus Machinis fæpè vfus ipfius inter- 
veniat, & in precedentietiam requiratur, ut vidimus. 5 
Intra aquam igitur, ubi preparanda eftantlia , fiat ex - Vide Ісо- 
gno duriffimo, aut ere, modiolus AB, benéintus күра nif. УШ.. 
in cuius fundo fit foramen , & fupra foramen fit aflarium Fig. 1X. 
feu platismatium F (Itali vocant Animellam , aut Cartellam, 
alij ventile) quod intra modiolum elevari ac deprimi, вс confe- 
quenter foramen occludere 8 recludere poffit. E latere mo- 22. 
dioli, ubi 1, fiataliud foramen, é quo educatur fiphon feu ca- умно, / 
nalis plumbeus (alteriusvé materiz) rw, ufque ad locum, | 
vbieffundendaeítaqua > intra canalem veróubi 1, few ante 
iplum foramen lateralemodiolifiat aliud affarium , quod extra. 
modiolum aperiri роби $ claudi. Fiat deinde fimiliter ex li. 
gno, aut ære, embolus feu cylindrulus cp, qui fit optime læ- 
vigatus, вс exactiffimérepleatmodiolum, ita tamen ut facile in- 
tra ipfum elevariac deprimi poflit. Emboloalligeturhafta сн,, 
ut fichafta cumemboloreferatpiftillumfeu trufillum. Haftz: 
accomodetur manubrium нік, mobile circa vertebram aut: 
clavum г, &eritprzeparataantlia. Sienim apud к depri- 
matur, &apudH elevewur manubrium, & extrahatur ex moc 
diolo embolus , elevabitur affarium r, & per foramen irrum- 
pet aqua , né vacuum deturintra modiolum. Si deprimatut: 
apud н, & elevetur apud к manubrium, вс embolus intru- - 


daturintramodiolum, comprimetur aqua antea intus recepta). 
Qc 5 & ex 
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& ex una parte claudeturaffarium ғ, exaltera vero parteape- 

rieturaffarium L, & magna violentia trudetur aqua intra ca- 
nalem LM; receptaveroaqua , dum refluere nitetur , claude- 
turaflarium г, donecrepetita emboliagitatione aperiaturite- 
rum, iterumque intrudaturaqua intra canalem, effluatque tan- 
demex м. Е ихиѕ уего durabit tamdiu, quam diuagitabitur 
antlia. Vide Vitruviumlib.10. сар.12. & ibidemDanielem Bar- 
barum,aliosque Commentatores, & Machinarum Scriptores, 
qui variJsalijs modis, facilioribus & (implicioribus, eandem Ma- 
chinamdeferibunt,& conftruunt ; Nobisea ratione,qua ad præ- 
ced. Mach. requiritur, ante oculosillam pofuiffe,fufficiat, Vi- 
de praterea que fcribimusinfrà Claffez. Machina уш. 


| АММОТАТІО I. 
М Orus porro aqua per Райс Machinam fit vi difpulfiva per aque 
compre fionem; айтай о vere agua intra modiolum fit vi attratti- 
qaobvacui metum. Infra modiolumferi poteft. cribrumferreum ‚ ne 
immundities aquarum ingrediatur per foramen, Machinam reddat 


inutilem. 
АККОТАТТО SP 


e A Sfavium feu Platifmatium aliqui vocant corium, quia aptatur eo fere 
"sb modo ,quocorium intra folles , quod aperit © claudit foramen ad 
fen Animel ventum recipiendum cy retinendum. Fieri potefl varijs modis prout Ar- 
Mt “ven срив placuerit. Vniverfaliter tamen [upra foramen, per quod aqua 
) tranfire debet , ot efl infigura в, & Ls afigi debet lamina qua ele- 
vari ac deprimiex una parte poffit, manente alterá аха. Aliqui af- 

farium vocant ventile. | 


ANNOTATIO HI. 


cpi Au M Aenainefl vis huic Macbinaadeducendas in altum aquas, Р. idi 
tra cannas ego bic Ramasantliam , cuius canalis erant canna arundines fibi 
arundine mutyoinnexe ad longitudinem 4o. palmorum ej incredibili facilitate 
сори aquaex locoinferiori ad domus tectum educebantur. . Poteff porro ant- ` 
lia fieri alijs modis, ut dixi prout defacto vary Artifices varie ipfam 
aptant sfubflantiatamen femper manet eadem. Solet 
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Solet etiam duplicari ,triplicari ,aut. quadruplicari antlia,ut ma- 
jorem aqua copiam fuppeditare poffit. Merfennus ай, hoc Organum 
vix До. hexapedarum altitudinem fuperare poffe fifolam impulfionem 
adhibeamus, licet aque cylindrus , cutus altitudo 40. bexapedarum , 
_ & bafispollex , non fuperet pondus librarum 7. cum dimidia. Poteft 
etiam hoc inftrumento attolliaquafola attrattiones fed tunc ex Hydra- 
gogorum obfervationibus , Galileo с Ga[fendo teflibus , aquanon afcen- 
dit ultra 18. brachia , feu 32. pedes circiter. Cur vero im arundines 
canalibus aquamulto altitis afir gat, quam in plumbeis , buius Phe- 
nomenihanc rationem damus , quodinternodia arundinum qua angu- 
Мот тя foraminibus conflant, aquam , nè nimium premat з quodam- 
modofuftineat,ac proinde facile afubfequentiinferins aqua moles levin- 
Хай fuperpofitain internodys aque прегат poffitsquodin plumber , fi- 
milibusque canalibus non contingit зїп quibus moles afupremoufquead 
infimum aqualiter femper premit. А тан 7 4 
Hattenus de[cripfimus ап Шат hydraulicam feu aquaticam pro 
aquis attrahendws y infra in Appendice Operis damus etiam.antham 
pnevmaticam feu firitalem ad extrabendum aerem. — Aliaautliarum 
genera dabimusin Magia Mechanica, | | 


\ 


і (3 


MACHIN & УРЕ! om 
Speculator Cornu inflans. 


p Асфесщащ, eamque divide in duas partes, veluti duo vafa, Vide Ico- 
vndiqueclaufa, ABCD, & ЕЕСВ) atquea vafisinferioris ni VII. 
operculo Ен, ufque ad alterius fundum вс, deriva Прво. Fe X- 
` nem нс, inftrudum epiftomio verfatili C. Facprztereaali- 
um fiphonem KL, qui incipiat ab operculo vafis inferioris, & 
tranfeatper medium vafis fuperioris, perque corpus Speculato- 
ris, pertingensufque ad os ipfius; ibidemque adferruminetur 
cornu , aut tübz ori {peculatoris applicata, . Vas fuperius ге. 
pleatur aqua , & bene claudatur ; vas vero inferius (it vacuum. 
Si jam aperias epiftomium с, defcendetaqua vafis fuperioris 
in vas inferiusibique premens аёгеп expelletipfum per fiphonë 
KL, & cornu, tubamyein fonumanimabit. 


Speculutur 
exvicen, 


ANNO. 


^ 
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ANNOTATIO. 
P Otefl etiam loco (peculatoris apponi Avicula , prout in fimili machi- 
- nulafecit Р. Kircherus in fuo Мико. Vismotiva Machine eff com- 
preffio aéris, Vt porto artificium fuccedat in Machina majori requiri- 
tur major lapfus aqua ad ventum excitandum > prout dicetur. in 
Machina 7. Capitis fequentis, & infra Claffe 3. ubt agemus de Ca- 
meris Aeolijs. 4 ; " 


MACHINA VIIL 


Fonticulus compre[fione aquam [pargens in altum : 
Baculus item viatorius Aquiyomus y Cr Catellus 


қ | mingens. 
ho bep [N vafealiquo cupreo, aut ftanneo, alteriusvé materia folida, 
Fig Xia fiatcanalis лв, qui fundum non attingat, ( aut fi attingit, ha- 


77" beatab vtroque latere prope fundum duo foramina , per que 
Fons com. aê X aquaingrediatqueegrediqueant) & per operculum va- 
prefione fistranfiensdefinatin ofculum А Йі: тит , habeatquee- 
om piftomium в. Ineiusdem vafis operculo fiat foramen с, quod 

T7 A interiüs habeat platismatium ex corio , aut lamina aliqua, illi 
fimile ,quodintra follesfit. His factisimpleatur ope Syringe DF 
vasaqua primüm ufquead medietatem circiter per foramen с; 
deinde vento feu аёге , eadem Syringa violenter intermiffo. Si 
jam aperiatur epiftomium E, exfiliet vi maxima per canalem 
BA aqua Animatur Machina vicomprefliva ; aér enim com- 
preflus, вс aqua violenter incumbens,expellit ipfam,quodalior- 
fum non poteft , per fiftulam Ba, р 


ANNONTATIO 1. 
Aliter eundem fonticulum confiruere.. 


Vide Fi Vndem fonticulum aliter fic artificiose confirues. Spharam com- 
. EN 

XI. b.Ico- ^4 peneconcavam «пеат, flanneam , argenteamve, C NBK , eam- 

nif УШ. que trajice tubo ABC, cujus ofculum a fit minutilfimum, ofculum 

x 

vera 
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vero B. parus differ à fundo, aut fi fun- 
dum attingit , babeat prope В utrimque 
с duoparva forantinass Sitantemtubi pars ` 
A E, qua деи in acumen , parti relique 
EB fic conjuncta (per helicem videlicet 
femininam c mafculinam) vit auferri 
poflit, atque reponi pro libitu. Pars quo- 
que ЕВ babeat claviculam verfatilem a, 
quiae viam aquae diri per tubum modo ape- 
riat , modo obftruat. Confiructa bacratio- 
ne ррата, fi eam onerare defideras aqua 
cp aére tolle tubulum А Е, € aperto tubo 
EB fer clavicule convolutionem, immit- 
"te fyringe DE ope aquam, donec vltrame- Syringa fi- 
- dietatem impleatur [phara,v. т. "v[quead guram vi- | 
KN. жо facto, eadem fyringa immitte violenter tantum aris , EM an 
quantum absque ruptionis periculo pateris , vertendo atque claudehdo Fig, XI, a.. 
poft fingulas immi ffionesċlaviculam с. Sijam appofito rurfum tubu- 
lo А Е, versa claviculå G, aperueris tubum EB, fiet Utaér KCN ve- 
hementer compre[[us atque conden fatus fummaviaquam per tubum BA 
ejaculetur in altum. Poteft autem aque (а ия ИВ, clavicule convolu- 
tione, quoties libuerit. — Potefl hac Machinula adhiberi in convivifs у 
аана manibus у e oculis recreandy convivarum. °` Extat apud 
Schuventeruns in Delicys fuis , 6” paffim apud alios. Si manibus la- 
vandisinfervire debet y potefl pars AE ttaaptari,vt ad latus inclinari 
ad libitum queat : aut certe ad latera ipfius fieri deberent parva e 
crebra foramina. | Epiflomium quoque с rite muniatur, lino circum- 
pofito , орив fuerit , ne a£ri aut aqua exitum per latera prebeat. Dum 
Syringa intruditur aqua intra CMacbinam ,magno impetu, (magna 
celeritate intrudatur > fic enim fortius comprimitur aér intra Machi- 
nam, > minis aque refilit per Syringam. — Proderit etiamfi glans em- 
boli fyringa contegatur lino Со corio witulino, vt melius Syringe inter- 
nam cavitatem impleat, С aquam refilire hon permittat. Hunc fon- 


ticulum apud те habeo.” 7 


RURE S 


Dd ANNO. 


Vide Ico. P 
nifmi 1X. 


Fig. X11, 


Baculum a- 
quivemmu. 


^io | Pars 1]. 
| ANNGTATIO IL. 
Baculum viatorium Aquivomum fabricari, 


) Recedens Machina innumeris Machine, fèu ludicris, feu fer gs fabri- 
* candis viam aperit uti fuse deducit Lipfforpius par.5-Specim. Philo]. 
Cartes: сар 3. quas inter efl ea qua fequitur. Fiat tubus anes А B 
longitudine quatuor circiter pedum, cum clavicila feu epiflomio с, ск 
operculo DE, babenteincapite ofculum flrichiffimum. Hic tubusim- 
ponatur alterituboeneo FG laxiori , ita vt nec fundum , nec latera 


-contingat s aut fi contingit fundum , babeat tubus AB prope в vtrim- 


que duo aut plura foramina, prope F vero ita adglutinetur tubo ЕС, 
vi nec aque , nec aeri tranfitus inter utrumque pateat. Vterque tu- 
busimponatur baculo viatorio ні intus cavo ,qui operculo exemptili 
HK claudi atqueoperiripro libitu poffit. Ни аба , habebis baculum 
viaterium _Aguivomum praeparatum; quem ita onerabis aqua. 
Exime cavo baculo totum tuborum fyflema > СР fublato operculo 0 Е, 
apertaque clavicula С, immittepero[culum A magnoimpetuaquam 
opefyringe DE fuperius defcripta , in Icontifmo viii inter Figuras хі. 
C poll fingulasimmiffiones claude diligenter claviculam С. Aqua 
гита comprimet acremintratubum AB contentum , eumque fuga- 
bis per ofculum aut foramina B intra tubum ЕС, ibidemque fecuta 
rediget іп intollerabiles anguftias, comnullum efugiendi locum babeat. 
Oneratis hacratione tubis claude diligentifjimeeptffominm с, Ore- 
poneoperculum DE fupra Пит a ita, ut nulla violentia avelli 
polis (quem in finem elaborari debet convexa tubi operculum ingre- 
dientis pars in helicem mafeulinam concava vero operculs fuperficies in 
belicem femininam ) totamque Machinamab[conde intra cavum ba- 
culum ,smpofito operculo HK, 5; jam Amicis ребастит exbibere 
defideras, inter deambulandum refize occultó operculum НК, (f di- 
recto verfus vultum alicuius baculo aperi claviculam c; flatimque 


fiima vi erumpet aqua ex ofculooperculi DE, quam сте poteris pro 


libitu, iterumque emittere, apertá Ө- clau[a clavicula pradiéta С, quo- 
ties & quamdiu volueris; donec tota aquaeruperit, Nota hic, opercu- 


dum ик ро effe planum,relicte fülum foramine correfpondente fo- 


rami- 


Tconismus. 1жре: 2,10. 
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raminioperculi DE, Poterit praterea à latere baculi excavati relinqui 
foramen exiguum , ve[pondens clavicula су vt per ipfum immiffe 
vncinulo aperiri poffit С claudi dicta clavicula c. 

е 2 АММОТАТТО ІП. 
D eundem modum confirui jubet Lipfforpius fictitinm Cafeum , ас Cafes a- 
| Pyrum y aliaque fimilia , vt menfis impofita atque occulte referata, Ve 
convivis jocumfactant. Annulumitem , qui оно tmpofitus , С” ab mingens. 
Amicis infpectus , fpargat in eorum faciem odoriferam. | dtque bac 
rationc confirucium fuiffe creda catellum quem alicubi vidi, qui è vere- 
tillo aquam odoriferam [hargebat in faciem contra fe antium. Рог 
denique hac arte conftrui vas pro lavandis convivarum manibus. 
MACHINA IX. 
Phiala vitrea, compreffione aquam pro- 
сету in altum. | Fad vs 
¢ Imilem effectum videbis , fi phialam Vide Fig. 
vitream conftruas,qualem figuramon- ү үү. 
Ёга intra quam fit fiftula itidem vitrea \ 
qua fundum поп contingat , & pertin- 
gat víque ad os phiale , quod ftri&iffi- Phiala s- 
mo collofitinftrucum. Si enim collum 1 ^? 
oriinferas, & fpiritu immiffo aérem in." ^^ 
tra phialam comprimas ; exilietvi maxi- 
maaquain phiala contenta. Habet hujuf- 
modi phialas P. Kircherus in Mufeo fuo: 


ANNOTATIO. 


] М? etiam fi nullus fiat tubulus intra phialam, idem effectus habebitur, 
licet non ad longum tempus. Et hac arte Barbitonfores fpargunt a- 
ques ederiferas in aliquibus locis. Vis motivaex fe patet. 


MACHINA X. 
Fufundibulum pnevmatico - bydraulicum, aquam 
in determinatam altitudinem attollens. 


pens capite precedente Machina7. qua ratione in quam. 
А-2 vis altitudinem attolli poffit aqua vi Attractiva. Compret- 


1 fione 


202. vol TT | 
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fione fimile quippiam effici poteft fequenti artificio: ; quod 
etiam indicat Merfennusin Hydraulicis Propofit, 39. vbi tamén 
figura eft mendofa, & fi juxta ipfam fieret Machina, impoflibi- 
le eft, ус effe&us fequeretur. - | 
Sit infundibulum (feu concha) с, per quod ex fluvio, 
aut fonteaqua fluat in adjunctum vas рс, & per fiftulam Lı 
in fubje&um receptorium Ar: ex quo vafe AF expuilfus aër 
per tubulum. FD, іп vas рс, coget aquam уай рс in vas. 
H, per tubulum єн afcendere, inde per epiftomium x de. 
promendam. Нас ratione aqua ex fluvio, aut fonte, aut va- 
fe, altius afcendere poteft, quàm fit afceadentis aqua origo; 
Vide Ico- Quandoquidem impleri nequit aqua vas a F, nifi inde expel- 
nimiis, latur aër per tubum Ер, сіт aliunde expelli non poffit; 
Fig. хш. cumque major fit aër quàm vt canaliculo Ер contineatur ,. 
expellit neceflatió aquam рс іп н. бі jam evacuetur vas 
, AF perepiftomium в, & vas н per epiftomium к; inftitui 
pee potent eadem operatio toties, quoties libuerit. Cavendum 
matico- hy- tamen, Пе vas н fic altiüs fupra vas ра, quàm vas АЕ infra. 
draslicum-jdem vas DG. | Cavendum praterea пе idem vas рс fit 
nimis elevatum fupra vas AF, tunc enim tanta eflet longitu- 
do tubi Ер, utaer vafis АЕ non fufficeret ad aquam elevan- 
dam ex DG in н: патадай іп vas АЕ defcendente, аёт ex: 
eodem рицаз condenfaretur intra tubum illum rp tam lon- 
gum, & vim eleyandi aquam vafis р с. perderet. 


ANNOTATIO. 


S! intra vas KE fere? phon inverfus, Сир erus longius promt- 
neret extra fundum , crus vero minus fundum intus non contin- 
geret; aut fi fieret. diabetes [piritalis , cujus interior tubus fimiliter 
promineret extra undum у exex ditto fiphone', aut diabete effiueret 
long? plus aqua ex ditio vafe , quam influeret per гита ат сто 
poffet aqua [altus Рита vas н perennart. SH vas, H abe[fet & 
ofculum н coarCfaretur , aut in alias formas effingeretur haberetur 
fons perpetud duraturus. Vide qua diximus Protheoria 4: 1 
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Tcontsmus X. MAE xm. 


САРЕ vo ЗЕМЕ: с 
Propofit. 9. € füprà Machina 4. capitis .— Interrumperetur tamen 
aqua аи in vtroque cafit eo tempere,quo vas AF evacuaretur per 
diabetem. ; ‘ 


| MACHINA ХЕ 
fofundibulum alterum pneumatico - hydraulicum i 
aquam in quamlibet altitudinem extollens. ` 


PRecedenti artificio aqua ех fonte с nonnifi in determi- | 

natam altitudinem elevari poteft. Caterum in quantam- Vide Ico ` 
cunque altitudinem elevari poffe videtur fequentiarte. ЕЌо nifi x. 
vtanté aqua вс infundibulum x, ejufque aqua elevanda vf- Fig. хау. 
que ad vas o. Difponantur infra x vafa vacua quotlibet, ~ 
A,B, с; вс alia in eodem plano Horizontali р,Е,Е, in que MO ng 
ex fonte x, per epiftomium r derivari poffit aqua: itemali- элге. 
ud vas H, tantum diftans fupra vas p, quantum diftat vas pseamari-- 
A infra idem vas p; praterea aliud м, diftans fupra vas E 4%” 
tantum, quantum diftat vas в infra vas н: tandem aliud 
vas o, diftans tantum fupra F, quantum diftat с infra м: 
& fic deinceps fi vlterits & altiüs procedere lubet. ıı Hac vas: | 
fa connecte inter fe tubis equalis capacitatis eo modo, quo 
figura docet, & imple vafa р, E, в. Quibus peractis, fi ex. 
fonte x cadataqua in vas А vacuum per tubum xv, expel- 
let aétem per tubum A p, in vas p; qui aër ibidem premet: 
aquam, eamque expellet per tubum сн, in vas H: inde ve- 
го cadet aqua per tubum QR intra vas в, expelletque aĉ- 
rem per tubum ВЕ intra vas Е, & premens aquam expellet. 
ipfam per tubum 1k intra vas M: inde iterum cadet per-tu- 
bum мг intra vas c, & expellet aerem per tubum cr in. 
vas F, indeque aquam per tubum No in vas o; ex quo tan-. 
dem deprometur in vfam concupitum. i 

ANNOTATIO. 

pecorandum diligenter ex песе[јағід hic вв, vt tubus. XY fit pau- 

0 longior quam сн; Софи QR paulo longior. quàm 1K: c 

Da 3 bus 
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tubus ML paulo longior quam NO, vt fervetur requifita proportio 
perpendiculorum ,juxta dicta Protheor. 1.§.V 1. СР feqq. 


MACHINA VIL. 
Fons eadem fiftula difcolores ejiciens 


liquores. 


И 


С Equens Machina, ус omnium quz in Mufeo noftro exhi- 
bentur , pulcherrima jucundiffimaque, ita explicatu difi- 


cillima eft, ob variam vaforum, receptaculorum, canalium, 
foraminum, epiftomiorum, obturamentorum fuppelle&tilem, 


Fonsdiverfi intricatamque поп minüs, quàm ingeniofam conftructionem. 


colors. — Conabor tamen qua potero claritate. Ledtoris animo atque 

oculis illam proponere; quam is percipiet faciliàs, qui Hero- 

nis, вс antecedentium fontium artificium meliüs intellexerit. 
Vide Ico- Duo funt vafa ampliora, мм fuperius, & мм inferius, 
nifmi х. quinis columellis interftin&a.  Inferius eft vndique claufum, 
Fig.xv. fuperius in capite apertum. Ех hujus fundo aflurgit cv'indrus 
Nota Le- COncavus LD, cui impofitum eft aliud vas mints amplum va- 
о, elin fe мм, in quatuor difcriminatum receptacula ,diligentiflimé 
и vndique claufa, ne аёг elabi vfpiam poflit; quorum tamen спа 
мм. tanthm in appofita figura funt integre ехргейа, {cenographi- 


ca arte id exigente. Quodlibet horum receptaculorum ha- 
bet in capite fuum foramen, & obturamentum А; intus ve- 
го binos fiphuneulos certa ratione difpofitos, vt mox dicetur. 
Inter receptaculorum quatuor latera, quibus inter fefe coa- , 
ementantur, inditum eft epiftomium кв intus concavum, 
excepto fundo x, quod obturatum eft, ejufque loco aper- 
tumefít in latere foramen rotundum o, (quod tamen in Figura 
non eft expreflum chalcographi errore) ad aquam recipien- 
dam, perque epiftomium, & рег infixum ipfi fiphunculum vi- 
treum KP inhelicem figuratum rranfmittendam. Epiftomium 
KR vertitur intra thecam feu tubulum, inter quatuor recepta- 
culorum contigua latera infectum, veluct intra matricem. Per 
columellam єт deducitur ё fuperiosi vafe ad inferius fiphon, 

qui 
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qui fuperioris fundum & inferioris operculum penetrat, fed à 
neutro longiüs difcedit. Epiftomium н aqua tranfitum è 
fuperiori in inferius vas tribuit, vetatque. Per mediam colu- 
mellam ос deducitur alius fiphon сол, habens clavtculam 
Q; qui fiphon intra vas NN, pauloque infra operculum c in- 
cipit, tranfitque per fundum fuperioris, perque cylindrum r.p; 
indeque fupremi quadripartiti vafis fundum penetrans, di- 
uaricatur in quatuor fiphunculos, veluti totidem ramos, 1E, 
quorum fingulı vfque ad fingulorum quatuor receptaculorum 
opercula pertingunt, nec са tamen attingunt, fed tantum dic 
ftant, quantum aéri efflando fatiseft. АП) quatuor fiphuncu- 
li во derivantur 6 fundo quatuor receptaculorum (quod tae 
men non contingunt) víque ad epiftomij кк thecamfeu ma- 
tricem, quam & penetrant, ita vt foramen o epiftomij, (dum 
vertitur intra fuam thecam) poffit obverti fingulorum fiphun- 
culorum orificio. Clavicula q aperta concedit tranfitum 
аёгі è vafe NN, intra quatuor füperiora vaícula , vt dicetur. 
Clavicula x aperta emittit aquam è vafe NN, pleno. 

Atque hzc eft fabrica Machina: nunc ad vfum ipfiustranf- 
eamus. Vas NN manet vacuum, clauditurque epiftomium 
x, & clavicula а Vas мм repletur aqua communi, clau- 
sa priüs clavicula н. Quatuor fupremi vafis receptacula re- 
plentur per foramina a quatuor diverfis liquoribus, puta aquá, 
vino albo, vino rubro, alioque quocunque & cujufcunque co- 
loris liquore; diligenterque obturantur, пе aër penetrare pof- 
fit, Deinde laxatur clavicula n, & defcendens aqua in vas 
fubje&um N N, premit ibidem aérem; qui aperta claviculá Q, 
penetrat per fiphonem 01, вс fiphuuculos ТЕ, in recepta- 
cula fupremi valis. Si itaque defideres, vt heliceus tubulus 
P ejiciat aquam, verte foramen laterale о epiftomij KR, 
verfus receptaculum aqua; fi vinum ејісеге defideras, verte 
idem foramen ad receptaculum vini; fi alium liquorem, ver- 
te ad alius liquoris receptaculum. 


Quia vero, dum epiftomium ка ab vno receptaculo ad 
alte- 


Selopetum 
AEoliumm. 


Vide Ico- 
nifmi X. 
Fig. XVI. 
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alterum divertitur , remanet in helice р liquor præcedens; 
vt is defcendatantequam vertatur, & non mifceatur cum fub- 
fequenti, inferi poteft operculo unius receptaculi aliud epifto-- 
mium. Si enim aperietur illud, ftatim receptaculorum aër 
egredietur, & helicis liquor in receptaculum fuum defcendet, 
vtpote non ampliüs ab aere impulfus. 

Aqua qua è fuperiori vafe M M defcendit intra vas мч, - 
depletur per epiftomium x, & eft aqua communis, vt diximus, 


MACHINA XIII. 
Sclopetum Lolium feu Pnevmaticum, 


[venta eft non ita pridem ratio, inquit Kircherus nofter, 
lib. 3. Artis Magnet. part. >. cap.3. Experim. 3. ед violentia com- 
primendi intra canalem aéris, vt in multis majorem effectum 
preftet, quàm vel ipfi fclopi, quas Mufquetas vulgo vocant. 
Quz res cùm fingularem fufcitet "in intuentibus admiratio. 
nem, nolui ejus hoc loco conftructionem praeterire, Ita au- 
tem canalis predictus, quem ZEolium fclopum feu fclopetum 
appellare lubet, conficitur. — — 

Fiat ех cupro, ferro, aliave materia folida canalis, in 
tres partes feu loculamenta divifüs , nempe гл, АУ; VD: 
quorum primum L A fervit onerando fclopo aére; alterum 
Av conftituit cameram feu receptaculum compreffi aéris; 
tertium ур fiftulam ad globos, aliaque projectilia excutien- 
da. Trufillum, five vt Artiftz vocant, piulcus LK 1, quo авг 
intra cameram АУ coardcatur, ita conftruetur. Manubrio 
five ferreoftylo Lx circumdeturcylindracea glans къ exfer- 
ro aut ligno, corio tecta; quz canali L A ita quadret, ut ei 
intruía, omnem aéris elabendi aditum intercludat. Habeat 
autem hoc trufillum in fundo 1, platifmation five affarium, 
exttorfum verfus. А aperibile, cujus meatus ex 1, tranfeat in 
к: hocenim Айо continget, vt dum trufilli glans kT in ar- 
um canalem LA violenter intruditür , af[arium 1 clauda- 
tur, 
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tur, аёгеех A in 1 refiliente; dum увго extrahitur, idem af- 
- farium 1 aperiatur, & per meatum x1 novum aérem extrin- 
Íecüs advenientem admittat, né intra fpatium мг, vacuum 
concedatur. 

Porro fecundum receptaculum five camera aéris A v, in 
fundo у aliudhabeataffarium : quod ita ei aptetur , vt dum 
trufillum г кі canali fuo La violenter intruditur, illud ape- 
riatur; dum vero extrahitur , ar&tatointra cameram Ау аёге, 
denuó claudatur. Iterum in Camera ду inferatur aliud af- 
farium ко v, eû forma, quam tibi figura. rxv demonttrat. 
Inferaturautem przdictz Camerz aéris av, inloco FOV, ей 
ratione, vtmoxac F trufillum (cuiinfigura ухт соггероп- 
det trüfillum vx) forinfecus premitur verfus interiorem par- 
tem ,айагц partem. o feu т aperiat, & viaminclufointra Ca- 
meram ду аегі patefaciat per canalem vp. Itaigitur infe- 
rendum ей predictumaflarium rov, vtaérinclufus, ar&atul- 
que intra Av Cameram, elabi per canalem ур non poffit; 
nifiaperto aflario predicto. | Hisitaconftru&is, habebisinftru- 
mentum ZEolium preparatum; quo ita vtéris. - 

Pila plumbea, immifla per canalem pv, contusacharta 
coar&etur. Deinde piulci five trufilli KLI opera aérem intra 
cameram Av coges, eaferé ratione , quà intraluforiaspilas, 
aut intra Machinami viu. fuprà defcriptam hoc cap. & intra 
Machinam п. infra cap. 4. defcribendam , aër confliparifolet. 
Quo facto, fi к trufillum forinfecus premas, ecce affarium o 
apertum con(lipato аёгі locum prebebit, qui & canali vp 
illapfus pilam tanta vi ехреПес, quanta vix fclopus ordinarius 
poffit, prout multis conftat experimentis. 


MACHINA ХІУ. 


"Aliud (clopetum Pnevmaticum. 
A Liud pnevmaticum tubi genus affert doctiffimus Marinus , , 
; ; қ MPs Per 
Merfennus in fuis Phenomenis pnevmaticis Propofit. 32. жойит 
quod brevioribus verbis atque ordinatis itadefcribi poteft. йн. 
Ee Fiant 


Vide Ico- 
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Fiantduefiftuleenes с р, ЕР. Orificium c, fiftule c p, 


nifmi X I, fit intus elaboratum in cochleam feemininam , ad recipiendam 
Fig. XVIifyringis, de qua mox; cochleamaliam mafculinam. | Orificium 


р habeatplatifmatium extrorfum verfus E aperibile. Aliud 
plati{matium habeat orificium в, fiftule ЕЕ, quoditidem ex- 
trorfum verfus р aperiri poffit. Fiatdeinde fimiliter ex ære 
tubus АВ, intra quem fiftulz predictz ita compaginentur, 
tamque ar&é apud A & B ferruminentur, ut integra machi- 
nula ex tubo & fiftulis compacta vnicum corpus continuum ef- 
fe videatur. Fiat praterea theca то, feu lignea; feu coria- 


cea, cui imponatur Machina ед ratione, quá figura monftrat; 


& apud н fiat elatorium( vc Merfennus appellat ) quo videli- 
cet per preflionem (tyli НЕ aperiaturplatifmatium Е. Tan- 
dem fiat fyringe к o, ad Machinam vento feu aére oneran- 
dam, tali arte. Tubulus Lk fiat cx ære, lamina plana егей 
in cylindrum concavum contorta, & glutine argenteo com- 
paginata, vel potiüs cylindro xneo folido terebra excavate. 
Orificium x oblongum habeat helices сопуехаѕ, quz con- 
cavis helicibus interioribus orifici) c, fiftule ср, congru- 
ant, вс mafculinam cochleam reprafentent. Huic tubuloin- ' 
feratur embolus om, cujus manubrium ferreum infertas ha- 
beat duas glandes, M& N, ex corio & linteis fuperpofitis com- 
pofitas, vt inter illas oleo vel aqua priùs madefactas aër exte- 
rior per ofculum: т. ingreffüs, vehementiüs рег к expellatur. 
Machinz fic conftru&z hic eft vfus. Fiftulz ЕЕ immit- 
titur globulus plumbeus в, aut fagitta кв; deinde fyringis 
ofculum x inferitur cochleatim orificio с, fiftule со; & re-. 
petitis vicibus concitato embolo ом, intruditur violenter 
aër per fiftulam c p, intra tubum AB; qui tunc bené infla- 
tuserit, quando embolus om concitari ampliüs , nifi gré 
admodum , nequiverit." [nflato tubo, А в digito premitur 
elaterium нв; & aperto platifmatio E, ingreditur maximo 
impetu aér intra filtulam ЕЕ, fummáque violentia explodit 
globulum в, aut fagittam Br, non fine fragore MEE Mer- 
ennus 
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fennus ait, fe fepius tantam hujus fclopi violentiam expertum, 
vt à 20 hexapedis plumbeus globus explofus, & lapidem of- 
fendens, in laminam fatis tenuem converfus fit. 


; ANNOTATIO І 
IN Qm hic , quo velociùs agitatur fyringis manubrium О, ей 
perfectius arem à glandibus M e? N intercipi, © introtrudi, 
nulla тей 4 elabendi mora; quo vero tardius impellitur , eò facilins 
aerem effugere , redeundo verfus orificium L vnde venerat. 


ANNOTATIO HI, 


pae etiam opera foret, vt tubus AB divideretur in duas par- 

tes арий QR limeam, eaque multis belicibus coagmentarentur ins 
ter fe, vt nulla particula inclufi ср condenfati aéris exire poffet: fic 
enim affaria D & E, fi forte detrimentum aliquod раја effent , repa- 
vari facile poffent. Aliud [clopeti pnevmatici genus vide apud Mer- 
fennum loc. cit. Propofit.33. Aliud praterea nuper vidi Norimberge 
apud infignem quendam artificem , prorfus in modum aliorum fclope - 
torum ordinartorum efformatum , artificio tamen à predictis деко, 
nec multumi abfimile illi, quod in Baculo Viatorio Aquivomo ded? fu- 
praMachina8. Annot.rz. Aliud defcribit Lipflorpius part.3. Specim. 


Philof- Cartef. cap. 3. prope finem: & alia duo loannes Caramuel in 
Mat befi audaci part. 2. pag. 8t. | 


MACHINA XV. 
Sedes Aquivoma. 


TyBessbulábamus nuper P. Kircherus & egoper campos Ro- 

manos ad captandam auram, incidebamu(que in villam 

_ füburbanam, cujus fronti fciathericum horolabium eleganter 
clàboratum erat adpictum. Quod dum infpicimus сопоййз, 

invitamur à Nobili Gallo ad ædes & hortum penitiüs intro- 

Ífpiciendum. Ingredimur, ac primo offendimus viridarium 

amceniffimum, floribusac fructibusrefertum, ftatuifque omnis 

generis exornatum. Subimus deinde ædes elegantiffimas, pi- 


Ee 2 curis, 
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&uris, emblematis, epigrammatis , atque epigraphis latine; 
grace, arabice exaratis ornatas; ftatuis infuper plurimis, machi- 
nifque artificiofis probé inftru&as, eâ elegantiá, vt vel ipfe Pon- 
tifex Maximus Innocentius X. cüm per eofdem campos ani- 
mi gratia deportaretur, ædes ac hortum predi&um fubire, 
Sedes Agui- uaque praefentia cohoneftarenon recufaverit. Villa eft D. Jo- 
voma. annis Laborne Galli Presbyteri, & dicti Pontificis Cruciferi. 
Inter coetera autem, quibus ego delectabar maxime, erat fe- 
des, quam ab effectu hydaticam feu aquivomam appellare lu- 
bet. 
Vide Ico- Sedes erat lignea Авс, ejus forme, quam {chema ap- 
- nimi. хт. pofitum reprafentat, quaque paffim in Italia utuntur , difpo- 
Hig хуш. fita inter alias ejufdem forme in aula lufui deftinata, nec quid- 
quam ab alijs diverfum monftrabat; cui camen fi quisinfidebas,. 
ejaculabaturilla copiofiffimam ex гесіпасогіу A B^ fammitate 
vbi a, aquam, quz fedentis caput fupervolans іппохіё, ante 
pedes effundebatur ejufdem fedentis, ignari originis, & fruftra 
diu inquirentis inter adftantium cachinnos. Occultatus erat 
intra reclinacorium tubulus cupreus AB, apud a nonnihil 
incurvatus ac prominens; fed leonino atque exemptili capite 
tectus; apud в vero definebat intra folles (ub fedili ре ab- 
fconditos intra cavitatem св. Sedile fibulis n p- annexum 
erat reclinatorio. Sublato leonino capite infundebatur per 
ofculum 4 aqua,& replebantur folles св, ipfufque tubulus. 
BA, & reponebatur caput. | Infidebat invitatus oblate fedi,. 
А & deprimebat pondere fuo iedile pz, comprimebatque fol- 
les, & рег B4. tubulum-ejaculabatur aquam, vt diximus. 


MACHINA XVI. 

Некопи vafa quavinum proaqua трија reddunt > 
feollydrie Cane Galilea. ! 

(Сме przcedenti Machinaro. conftruximus bina vafa, quo- 


rum vni й aqua infundatur „alterum. reddit vinum, Ejun- 
dem. 
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dem effectum рге апе bina vala Heronis Alexandrini, qu de- 

fcribit ipfe in Libello fuo de fpirital. cap. 23. in hunc fenfum.. 

Fiat bafis inflar с ва лв; (ирга quam collocentur duo vafa videTco- 

со, вс EF, quz ofcula obftru&a habeant diaphragmatibus nifmi XI. 

сн, &KL, Per vtraque vafa, perque bafin, impellatur tubus Fig. XIX.. 

MNxQ,cujusofcula M& à diaphragmatibus parum diftent. ER 

In vafe ЕЕ fiat inflexus fiphon рк, curvitatem R habens /4/4 Mew. 

infra diaphragma vafis, вс alterum ipfius crus extra vas proMl- aqua vint 

neatapud s, inftar canalis. Per diaphragma сн demitta. reddunt: 
-turcanalis rv, cujus pars fuperior coarétetur & adferrumi- 

netur diaphragmati, inferior veró parum diftet à fundo vafis. 

His conftru&is, infundatur vinum in vas EF per foramen ¥ 

in diaphragmate factum; quod poft infufionem diligenter ob- 

turetur, itaque fi per collum вс canalem ту in vas cD 1n- 

fundamus aquam, continget aérem, qui eft in ipfo, expulíum. 

procedere in vas EF per tubum мнхо; вс ob id extrudere 

vinum quod eft in eo vafe. Atque hoc fiet toties, quoties. 

aquam infuderimus уай C.D. | | 


ANNOTATIO. 


МЫ Eceffe off, vt perpendiculum TY, à Y ufque ad fupremam fuper: 
ficiem aque А ср, femper fit longius quam perpendiculum. . 

RR à fuprema fuperficie vini vfque ad R: quare tubus TY debet 
effe longior, quam crus РК fiphonis P Rs, alioquin non expelletur 
totum inum. Idem hac artificium exhiberi potefl unico vafe, vt 
con fideranti patebit , eaque ratione poteft exhiberi miraculum Chrifti 
Salvatoris nofiri patratum in Cana Galilee. Potef etiam in eundem 
finem vas utrumque includi intra vas aliud capacius , fundum ha- 
bens exemptilem. Vide Lipflerpium part. 3. Philofophia Cartefiana,. 
cap.3. Machina u, Merità ergo vafa hujufmodi vocari poterunt Metre 
14 Cane. Са ке; 4 
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MACHINA XVII. 
Hydracontifferium antiquum. 


Uc&or Recreationum Mathematicarum idiomate Gallico 
* ante aliquot annos confcriptarum (eft is P. Joannes Leure- 
chon е Societate JEsv) & ex ipfo Daniel Schvventerusin R e- 
creationibus fuis itidem Mathematicis part. 13. quaft. 8. & Ga- 
Hydraton- (рас Ens in Mathematico Thavmaturgo Probl. 93. num. 7. fa- 
А равна ciunt mentionem Machina cujufdam hydraulicz, quz, vt Kir- 
T" cherus mihi teftatur teftis oculatus, qui Moguntiz illam vidit, 
aquas ejaculatur in altum, ё fubje&o vafe, aut puteoattractam, 
tanta vehementia, vt meritó ab hoc effe&u, quem preftat, ap- 
pellari poffit Hydracontifterium, hoc eft, aquarum ejaculato- 
rium vas, derivato vocabulo ab 3g quod aqua, & дкоут иу, 
quod jaculari fignificat. 

Vide Ico- Machina duabus conftat rotis dentatis A,B, е materia 
nif. XII. duriffima fabricatis, вс ovali саріша ср, ex eadem materia 
Fig.XX. conftructz, inclufis tali induftria, vt dentes vnius rota denti- 
bus alterius adzquaté interferantur tam ar&é, vt necaéri, nec 
aqua tranfitus pateat vel inter vtramque rotam & ipfam ova- 
lem thecam, vel inter earundem rotarum ovalifque theca pla- 
nities. Vnius rotarum ахі extra thecam prominenti annexum 
eft manubrium BE, cujus officio rota, cui adheret, circum- 
a&a, oppofitam agitet rotam. Quo modo fit, vc aér tubo 
GH, qui fundo theca ovalis infertus eft, contentus, ac dein- 
de aqua fubfequens è vafe, aut puteo н, per vtrumque the- 
cæ latus, Gc, GD, elevata, cogatur ex tubo Е erumpere, вс 
inaltitudinem maximam profilire. Porró vt aqua verfus quam 
partem lubet, pellatur ¢ tubo, alijs mobilibus tubulis, ipfi Е 
impofitis, & in quamvis partem flexibilibus, vtendum eft, vt 

paflim fieri vidi in hortis Romanis. 


ANNOTATIO. 


No Lector, capfulam fen thecam, cni vote fint inclufe, ovalem 
habe- 
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babere figuram folum fecundum faperficiem rotarum dentes contin- 
gentem, atque ambientem , nempe fecundum fuperficiem CFD с: re- 
liqua enim fuperficies , qua rotarum planities contingunt , plane funt, 
€ rotarum fuperficiebus omnino contigue. Aquarum ejaculatio fit 
vi compre[[Fua. Figura exhibet thecam ovalem fectam per mediums 

. fecundum longitudinem ut rota intus difpofite appareant. 


MAGHINA ХУШ. 
Hydracontiflerium novum. 


PRecedens Machina videtur Bonaventura Cavallerio, infi- нуш в; 
gni Mathematico , & in Bononienfi Vniverfitate fuperiori- eiferius ` 

bus annis publico Lectori, valde imperfecta, Exercitatione 6. "^9. 
Geometrica, Propofit. 39. & vlt. ed quód confricati dentes faci- 
lè atterantur, ficque detur tranfitus & aéri , & aqua inter rotas 
& thecam, ideoque inutilis reddatur Machina: preterquam 
quód difficilis videatur ejus conflructio. Ipfe veró occafione 
hujusmachinz aliam excogitavit, quam ait effe ad conftruen- 
dum faciliorem, & confricatione potiüs perfici, quàm унап; 
$ przteréa majori violentia aquam projicere. Quz an ita fe 
habeant, perito Lectori judicandum relinquo.  Machinam 
ab ipfo Cavallerio conftru&am, forma non admodum magna, 
habet Reverendus Pater Urbanus Ordinis Jefuatorum infignis 
Mathematicus, вс dicti Patris Cavallerij olim Difcipulus, nunc 
Мопа егі) Sanctorum Joannis & Pauli prope: Clivum Scauri 
Rome Keligiofis;s vbiillam mihi monttravit, & pro fua huma- 
nitate etiam explanavit. Forma Machinz exterioreft, qualem 
oftendit Iconifmi XII. Figura X X IT. puteo fuperpofita: inte- 
riorem veró ichnographiam reprzfentatFigura XXI. Machinze 
fabricam propono ipfifmet Cavallerij verbis, vt fequitur; non- 
nullis interpofitis verbis proprijs. 

Hoc ergo vas ( fcilicet Hydracontifterium,feu aquarum eja- 
culatorium, vt ipfe appellat) debet fieri ex materia duriffima; С 
eff capfula rotunda intus, C foris , licet intus mon perfeéfo, vt тох 

pate- 
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patebit. Intra diclum vas duo funt Риба, feu partes principales, 
quorum vnum eft tympanum , feu cylindrus , vafe ita conclufus, vt fit 
fundo perpendicularis, eidemque excentricus, ac prominens extra 
operculum vafis; qui cylindrus habet fixuram per axem equali ductu, 
€ latitudine , in ipfo incifam à fuperficie interiori fundi vfque ad in- 
zeriorem opercult. Iuxta latitudinem (хиуа debet fieri tabella, ( & 
hzc eftalterum fruftum, feu pars intra capfam rotundam ) eju/- 
demque altitudinis; qua per ipfam fixuram, dum tympanum manu- 
brio convertitur > [пе deque continuo reciprocetur , abradens fuper- 
ficiem interiorem vafis, fundum, бу operculum. Hinc enimevenier, 
ut per quoddam foramen attratta aqua illaconftricta in auguflum lo- 
сат egrediatur per aliud foramen , fi modo vas fit vndique claufum, 
xe aër intus penetrare poffit. Sed hac claris ех {chemate ichno- 
graphico fundi ejufdem vafis intellicentur. 
Vide Ico- Sit ergo, ABCD, peripheria interior fundi predicti vafis, e 
nifmi ХП. фи 2a diameter CLA. Accepta autem circino parte LC, que re- 
Fig. ХХІ. идна? LA, parve quantitatis , prout nobis placebit , imveniatur 
BD, perpendicularis ipfi AC, e? equal Lc: quibus concurrenti- 
busin Ns centro N, intervallo NL, defcribatur circulus LUMK; 
qui quo minus excentricus erit, & major, eò minor erit labor in ope- 
rando. Similiter a рипйо в, vel ipfi vtcunque proximo, vt G, 
ducatur flexuofa linea, vt GL, que poterit effe peripheria circuli ca- 
vitatis > quam artifex meliorem judicaverit. Viterins ducts ОРМ, 
arahelis, ac centrum intercipientibus , ab eaque equaliter diflanti- 
bus, fiat LP CSL, que reprafentabit formam tabelle tranfeuntis per 
fixuram LQ MP , tympani LH MK, quod volvatur in circula LHMK, 
excavato intra fundum. Linea GL, oftendit fuperficiem vafis, 
fecundiim quam deviat a perfetta rotunditate. ALP eff locus dia- 
phragmate claudendus , nè aqua in parte, CGO сой ша» ef com- 
pre ; poffit tranfire ad partes D, Jed cogatur egredi per foramen, 
"wt E. Sic igitur conflituto ac, vt flet perpendicularis horizonti, 
fcilicet fundo Machinæ, facto foramine tractorio in Е, circa me- 
dium femicircali AEC; fi manubrio volvatur tympanum LHMK, 
ж cin (vr femper fupponimus fieri motum) tabella LC г 
: пр е- 
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vipheriam e fuperficiem interiorem vafis, incedens fecundum fimi- 
tam CBGL, confringenfque arem , 404 еуй іп parte CBG ОО, egre- 
di per foramen E. Vnde oportebit fuccedere aerem, С“ deinde aquam, 
per foramen в, ip[amque fimili ratione conftringi àtabella Lc, dum 
movebitur verfus B, ita vt idcirco velociffime ac violentiffime per 
foramen Е egrediatur aqua. Et quia tabella, fi conteratur in 5 Cs 
femper magis adharefcet faperfrciei vafis interioris , quam abradit; 
ideo dixi , in vfu hane Machinam perfectiorem fieri. Licet nec ipfa 
careat fuis difficultatibus. Non in longiorem fermonem banc йит. 
dimus doctrinam у quia peritus artifex, que deficiunt, fua induffria 
fupplere poterit, tam circa diaphragma ALP, quam fuperficiem GI 
c> cetera qua |е ав ad ipfam Machinam exquifite laborandam. 
Hoc autem folum moneo, confiderandum effe , tympanum egredi ех 
operculo , e? ideo in egreffa poffe collum fieri in ipfo operculo , e im 
parte exteriori, vt circa ipfum colum circumduci ро и corium filo 
conftringens ci collum , СР partem tympani extantem extra vas, ne 
detur aeri ingreffus, | Hactenus Cavalerius. 
Porro ipfam Machinam actu operantem in fecunda figura ( fci- Vide Ico- 
licet xxii.) videre potes; quam ni [atis explicavi, equi bonique соп- niii XII, 
РА Fig. XXII. 


‘ANNO TAT LO. 


И сийет, fateor, ex hac defcriptione , е ex alia quacungue, Ma- 
chine решта eb vfus intelligi poteft, mifi ipfa Machina oculis 
infpiciatur.  Pracedens Machina eft, meo judicio, longe facilior ad 
confiruendum nec minorem praflat effectum quam hac, Kirchero te- 
fle, qui vtramque vidit. Hac etiam pofterior valde expofita eff ru- 
ptura periculo,fi tympani eccentricitas major fiat quam pareft. Quan- 
ta autem pracise effe debeat dicta eccentricitas , non pote praferibi 
regula certa & vniver[alss dependet enim à vafis majori vel minos 
yi diametro, a meliori partium compattione, à duritie materia, ef 
fimilibus. Experientia autem reperire dicam exceutricitatem, fum- 
mi eft laboris. Quod etiam Machina vfu е? tricatione perficiatur , 
induci non pofum vt eredam. Erit quidem ед miner labor in cir- 
Р cume- 


Machine 
qua fiunt 


rarefactione 
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cumducendo tympana , quo magis attrita fuerit tabelle pars CS; at 
minori etiam impetu ejicietur aqua per foramen Е, quia plus aqua 
inter ditam tabellam С «vafis latera intevcipietur. * Caterum inge- 
жа ряа eft Machina, & fi peritum fortiatur artificem , mirabilem 
praftat effectum. Nec dubito quin fimilem , licet minorem , praftet 
effectum , fi dictum tympanum LHQMK fiat concentricum rotundo 
fado cap[es dummodo tabella РС 51. tympano infixa , exatti[fime 
radat interiora latera capfa. 


oA PUTIN, 
De Machinis quz fiunt Rarefactione. | 


d 
р 


Arefactione inquam, non condenfatione: 
<< nam quz condenfatione fiunt, pertinent ad 
RANG primum caput, vtpote metu vacui inflitutz; 

vnde Machinula V. fequens Mixtum habet principium, 

вс ad Caput V. fpectat. Prater allatas porró hoc capi- 


„те Machinas, rarefactione fiunt etiam Machinz 3 4. г. 
82 6. Claffis fecunda fequentis. 


Азы MRA Ет өте Ud ior b SEN d | 
Pyrobolus Fons писа сепия per rnem aeris 
vi aquam expellens. hog 


Fons Pyro- PYrebelum fontem appello hanc Machinam , quia ignis vi 


Jobictus. 


rarefactus aër in altum expellit aquam. . Conftructionem 
docet P. Kircherus lib.5. Artis Magnet. part.2.eap. 5. Experim. т. 
& affertClariffimus Harftorfferus in Delicijs t.2-part.8.queft.22. 


Vide Ico- Fiat itaque ex ære, ferro, aliavé materia refiftente igni, 
nifmixrit. yas quodpiam АВС inftar candelabri, aliamve in fotmam ela- 


Fig. 1. 


boratum; eique imponatur, optimeque adferruminetur aliud 
| | үаѕ 
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} 
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vas c E claufum operculo fuo рм, & agri prorfus impervium. 
Toti huic vaforum fy(temati indatur fiphon ABD, ita ei fer- 
ruminatus, vt vafa aéri fint impervia. Qui quidem fiphon 
porrigatur viquead operculum м тайз Ер, fed operculum 
non attingat, Deindeexloco Е vafis сЕ alius infra apertus 
fiphon ЕЕ per fuperiorem partem vafis in altum protendatur, 
definens in anguftum orificium, & fundum vafis non attingens. 
His peractis, vas ED per foramen M liquorerepleatur,aquá 
videlicet pura, aut odorifera; & пе refpirare poffit, ar&é clau- 
datur. Vas etiam Ав aqua, aliove liquore aliquoufque tan- 
tüm repleatur, пе fcilicet ofculum a liquori immergatur. His 
etiam præftitis, fi Amicis fpectaculum prabere defideras fon- 
tis, virtute ignis aquam eJaculantis, fuperimpone Machinam 
igni, aut fornaci calidz hypocaufti alicujus; aérque ac vapor 
valis AB ex nimia raritate dilatatus, & majus quazrens fpa- 
cium, cum nullum effugiendi locum, nifi per fiphonem AB» 
reperiat, per eum vielenter diffufus, in vas ED fe exonerare 
tentabit. Verùm alio jam liquore ftationem vafis Ер occu- 
pante, in intolerabiles anguftias redactus, aliifque identidem га. 
refactis partibusaccedentibus audior fubtiliorque factus, gra- 
vem inibit cum aqua vafis Ер luam. Aut igitur vas rum- 
patur, aut aqua cedat, necefle ей. Sed quia hoc facilius, aqua 
tandem violento rarefacti aéris imperio cedens, per fiphonem 
EF magno impetu in altum profufa, jucundum intuentibus 
cxhibebit fpectaculum. 


ANNOTATIO. 


‘Oncitatur fons hic in [altum vivarefactiva,cy violentia aéris com- Draco ignë 

preffione. Fi ide Mer[eunum in Pnevmat. propofit.so. Poffet fie. e ore vo- 
ri Machina in formam volucris , alteriufu? animalis erecti in pedes, e mens. 
aquamex ore ex/puentis. Eidem Machina exhiberipoteft draco ignem 
ex ore vomens , fi vas ED repleatur. liquore dactylorum marinarum , 
qui in guttas ра ejectionem è tubulo emifforio refolutus exhibebit no- 
uant in tenebys,igneas feintillas. 

ЕГ» МА. 
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MACHINA. IT 
Fons alius pyrobolus , projectum liquorem corr- 
t ; Vertens in acrem, aut ignem. 
ons ф) ҡо» 2 à Ё x : 

bolic? alim. | | oftenderet P. Kircherus miram elementarium rerum vir- 
tutem , fontem aliquando conftruxit, cujus liquor in ak 
tum profiliens, deorfum non revertebatur, fed in aérem lubitò 
converfus inanes evanefcebat in auras. Cujus rei fpectaculo 
cùm multi attoniti hzrerent, nec ejufdem caufam {cirent; ins 
ftanter follicitarunt predictum P. Kircherum, vt Machina ra- 
tiones aperiret. Quod ipfe tandem рге сігіп Arte Magnet: 
lib. з. part. 2. cap. з. Experimento 4. Ex quo illam affert Do- 
&itfimus Norimbergen(i Patricius fepe nominatus in fuis De: 

licijs, parte 1. quæft: 5. Sic autem сопйгшгиг. - 
Vide Ico- Fiant duo vafa folida ftannea, геа, cuprea, alteriufvé 
nifmixur. metalli, 1 & с, vndique claufa, difcriminata columna con- 
Fig... жауа м; intra quam lateat fiphon cr, ductus & vafe с per 
fundum vafis 1, & paulo infra operculum s definensin vtro- 
que vafe, үйіп figura apparet. Vas vero 1 fiphonem: 4F ha- 
beat, qui operculo s adglutinatus non attingat fundum vafis, 
& per operculum in к deducatur. Sit autem hujufmodi ca- 
nalis AF canale 1с multó fuübtilior, atque in’ ғ foramen ha- 
beat quàm fieri poterit (аьше: Quo facto, repleta tertia par- 
te vafis c aqua, aut quovis alio liquore, 14 ita obturetur, vt 
aéri fit impervium; vas autem 1 fpiritu vini ter rectificato re- 
plebis, obturabifque di&a ratione. ` Hanc itaque Machinam: 
loco apto, fcilicet fervido аёгі expones, vel in fole, vel іп ca- 
lido hypocaufto; vafique с fuppones ignem aut lampadem: 
Aqua igitur vafis с cum абге inclufo vehementer rarefacta,, 
amplioremque locum quzrens, aérem ejufdem vafis vapidum- 
attenuatumque perfiphonem cı in vas г propellet; hic pro- 
pulfus fpiritum vini in. hoc vafe inclufum offendens, cùm fimul. 
loco: confiftere non poffint, eum per fiphonem де in altum 


ad inflar fil fubriliffimi proyiciet; tenuis vero fpiritus, pue 
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ftantia, аёгет fervidum fentiens, ob proximam; quam habet 
ad aérem difpofitionem , in eum fübitó Че convertet; nec am- 
plitis defcendet. Boni М 
ANNOTATIO I , ; 
cWeteorologica imprefiones ignes: | 
Qnam pluviam, ignitas trabes » [ellas cadentes, aliafque Meteora: 


meteorologicas impre(fiones repre[entare defideress per [alientas са 
с tificialia. 


А 


fpiritus vini afperginem traduces titionem , aut ferrum candens, 
nitidus vapidu[que Ше aër fubito flammam concipiens , admirabile; 
[pectaculuma intuentibus prabebis, ; i 
YCVoY LE 
ANNOTATIO IL =- 

Ons hic projicit in altum liquorem inclufum , vt pracedems ,uempe Vas pro ша: 

per vimvarefattivam , & compre(fi aris violentiam.  Poteft bac pe 
arte efformari vas. lavandis convivarum manibus aptum , Руете г 


prafertim. | 
М POT PATA PER 00 
Thermof{copium ргогпо/исит. 


Hermofcopium, aut fi mavis, Thermometrum appellamus: 

inftrumentum ,. quo rarefactionis вс condenfationis vi in- 
tenfio ac remiflio caloris & frigoris loci alicujus explorantur 
in dies & horas fingulas. Defcribit illud P. AthanafiusKirchee. 
rus lib. 3. Artis Magnet. part. 2. cap.2. Marius Bettinus locoin- 
fra citando Annot. >. Marinus Merfennus in, Pheanomenis Hy- 
draulicis Propofit. 29. & alij. - Duobus autem modis сол не 
untur hujufmodi Thermofcopia, feu Thermometra; quorum: 
primus infervit hyemi, fecundus æltati.. 


T hermo[copium Hybernum. 
1 Vide Icos- 


P Rimus modus hic eft. Fiatvitreus iphon Ав, duorum. 
` triumve circiter palmorum longus, collo gracili rectus , vel: Fig, у; 
Ef; inmo. 
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in modum helicis tortus, aut alio , quo placuerit , modo effi- 
cus ; qui füperiüs in ventrem А ргосирегегаёгі prorfus im- 
pervium; qui venter quo fuerit сарастог , ед meliorem /иссе(- 
{fum habebit experimentum. | Hujufmodi fiphon coloratis cir- 
culis in partes octo æquales dividatur fecundümlongitudinem, 
Terga f. A dÍcriptis etiam numeris divifionum; vel certe tabelia,cui eneis 
pium byber- Citcellis fiphon affixus erit, dicta ratione dividatur, prout figu- 
num. ^" ramonftrat. Hicfiphonalteriampulle в, aqua, feu aliofub- 
tili quodam, вс, fi placet, colorato humore priüs aliquoufque 
repletx in fundum vfque indatur, іса tamen , vt aqua ampul- 
læ ingredi in ipfum poffit; habebifque inftrumentum prepa. 
ratum. Proderit tamen multüm,fi aqua ampulle в fit ignis 
vi fublimata, perfectiffimeque defecata atque attenuata, tum 
vt levior fir, tum пе hyeme facile conglaciet. In hujus igitur 
Inftrumenti ventre А. protuberante rarefactus aër, cempefta- 
те calidâ, aquam elevatam verfus inferiores fiphonis partes pro- 
pellet; idem vero aër frigida tempeftate condenfatus, ex imo 
ampulla aquam poft fe verfus {uperiores fiphonis partes tra- 
het, tantoque magis defcendet , afcendetque aqua, quantó 
major fuerit caloris aut frigoris tempeties, ita vt etiam mini- 
mz аёгіѕ mutationes notari , vel claufo cubiculo, poffint atque 
predici; vt etiam inftantes pluviz, ferenitates, frigora, calo- 
res. Iraque caloris gradus in hujufmodi conftructione deor- 
fum, frigoris vero furfum in vitreo tubo fignati computari de- 


bent. 
l ANNOTATIO. 


Мон hic,ampullam в ро? effc conjunctam tubo, ficuti conjuntta 
spfiefl ampulla Аз dummodo in ea relinquatur [perius exiguum 
foramen pro aéris fpiraculo , vt fcilicet aqua afcendente , abr in am- 

ullam в ingredi; с44ет vero defcendente , aër egredi рой. Pra- 
flat etiam vt fuperior harala a fit grandinfeula, Ch major quàm 

harula в, vt dixi paulo ante. Hoc modo confiructum T hermofco- 
pium commodius eft pro hyeme ac tempore frigido, quam pro aflate 


e tem- 


а 


прат. 


"ТІНДЕ 


на: 
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e tempore calido : nam hyemali tempore facile a[cendit aqua, & ad 
notabile fpacium , aftivo verd tempore aut nibil omnino , aut valde 
modice afcendit. . | ; \ 


esses Whermo[copium Ж ғуит. 

С Ecundus modus, priori prorfus contrarius, с ей. Fiat vi- vide Ico- 
treus fiphon di&z magnitudinis, re&us, aut tortus ;.cujus nifini xiv. 

fuperior pars protuberans in globum. А» aperta. fit & acri Fig. ту. 

pervia; ampulla vero в, cui aquà ad Hiram еге partem ге- Thermo- 

pletz inditur fiphon, ita obturetur; út nulla prorfus aéri via opium 

detur; habebifque inftrumentum ‘preparatuth: ` Ін hot bat, “әу? 

qui in ampulla в includitur, rarefactus aquam per fiphoném 

in fuperiores pattes propellit; condenfatus veró candemaquam 

poft fe in imum attrahit. Itaque gradus caloris in hoc furfum, 

frigoris deorfum computantur. Hoc modo conftru&umTher- 

moícopium æltivo tempori. magis сопуепи, quam hyberno, 

quia æftate aër ampullz в rarefactus expellit furfum aquam, 

hyeme non item. 8 Vaso M. 


uni DI 


PARI. VIMY SR 


VENI OS 


1 "о MR 


Y TIC 


AN NOTAR Qi Joss ems 
Vod fi in utroque thermometra vtraque [pherula nemp” ® fa- 
erior,  B inferior, arcte, & fi placet , hermetic claudatur, 
eundem effectum videbimus quem in primo modo : nempe dum frizo- 
ve coudenfatur aer pharule a, afcendet aquas fed tunc neceffarto aer 

Ре в deber varefferi dum wero colore rarefft ағу | рати Ау dë - 
feendet aqua fed tume aer [pharule в debet tondenfari: | Кайо pri 
mi eft ne detur олот y ratio fecundi, не detur penetratio covborum › 

quorum vtrumque Natura abhorret: ` Nn cr ih 
ANNOTATIO I. 

Tuifio tubuli im ocfo partes, ( quarum fingula in alias minores fub- 
dividi poffunt ) ab ima ай fummum pro afcenfa aqua , ef à fum- 

mo ad imum pro defcenfu ejufdem, bipartita feri poteft, adJcriptis in 

4170446 Jatere numer ts, vt in figura apparet. | Fidetur tamens quód: 


раса: 


ыз” 


+ 
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(рагі divifionis non debeant efe aequalia, tum quia in primo mode 
facilius aqua afcendit per primum, quam per fecundum (pacium, pro- 
pier minorem conden[ati aeris reftflentiam im primo, quam in fecun- 
do fpacio: tum etiam quia quo majus fit perpendiculum aqua afcenden- 
25, co major eft difficultas ip attrahenda aqua. Vnde fi ех afcenfa 
aque per unum асите inferimus a£rem effe infrigidatum vt vnum, 


vv ex afcenfu ejufdem Aqua vfque ad fecundum facium equale, non de- 


bemus inferre detem efe infrigidatum [alum vt duo, fed magn. Ea- 
dem eff ratio in fecundo módo , ac cadem fer? caufa. | 
г 01911 Sl gite 


тік NUM Chl a ТІН, 


| Ur thermoféapium. primo modo conftructum райт effectum 


* fuum. prefet , debet tubus cum phiala (па A, priùs quam impo- 


natur aqua phiale в, calefteri , vt aër quam maxime rarefcat: fic 


enim fiet, vt dum aqua immeraitur tubus, €f aer Рас ac con- 
беліне, aqua flatim afcendaty | 


ANNOTATIO IV. 


P Marius Bettinus in [uis Appiarys Mathematicis Apiar. 8. Progym- 
• па за Scholio traducit Thermofcopiorure vfum ad rem Affro- 
nomicam,nimirum ad deprehendendas aéreasrefractiones. Lege ipfum, 
fiplacet.. Kircherus loc. cit. multas eórundem vtilitates innuit. с Ad- 
dit , fé bac arte confiruxiffe olim machinas argento vivo ex parte re- 

tas , Uf que omnes ventorum differentias prope verum cognofci po- 
tuiffe vti б” vim ac qualitatem elenentaremumiufcujufque ret juxta 
gradum fuum certa applicatione... Qua tamen omnia, ait idem Kir- 
cherus, perfectins, naturaliufque reprafentart poffunt in [pbaray cui in- 
cluf fint fpirales vitreà fiphones.. Vide etiam qua dicimus infra Cla[fe 2. . 
«Machina 14. Annot. 1. verfis finem y e qua habet Robertus. à Flu- 
ев ip fine Operis de Meteorologicss impre [frontbus. 


(а MACHINA IV. pi 
s J'affrumentum novum gradus ита 1 
ih Ж ficci, indicans. 


PRacedens inftrümentum indicat gradus caloris & frigoris, 
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ut vidimus; fequens humidi & ficci gradus oftendit. Vt veré 
res tota meliiis intelligatur, fciendum eft, Naturam ftupenda 
fxpe, penitusque abftrufa exhibere miracula in rebus etiam vi- 
тіз, que tamen minime cognofcuntur, nifi abiis,qui fagaci 
ingenio, & ad {crutandum nato empirofophiam, feu experien- 
tiam rerum magiftramconfulunt. Horumexnumerofuntres 
quadam etiam viliflimz, quz perpetui motus rationem ex pro- 
pria naturz fuz difpofitione fortiuntur, ita ut ad viciffitudinem 
ambientisaéris, mutationemq;temporis,ab ortuin occafum,& 
hincin ortum регѓе&ё per dilatationé quandam vel conftrictio- 
nem nature confentaneam fele accommodent. Talia funt 
omniailla, quz ad helicis five columnz fpiralisconftitutionem 
ànatura ordinata funt, quibus proprium eít,vtad minimam ех- 
trinfecitemporis mutationem fe dilatantia perhumiditatem in 
circulos agitentur, per ficcitatem verd in locum unde digrefla, 
reftituantur. Hujus rei efto fequens experimentum novum. 
Accipe ftipulam illam, quz in auena fylveftrigranum ave- 
na jam mature circumftat, cujusmodi in prefentifigurarepre- vide Ico: 
fentantftipule 4 в ilatere. Hujusmodi ftipulam fi ita ftylo nif X tv. 
alicui Ts accommodes,vt vnum extremum т ftyloinfigatur, Fig. V. 
altero veró extremo: 5 tranfverfum ex charta confe&um in- 
ftar magneticezacusindicem rs fuftineat,ftylusquefitad Ho- зил in 
rizomtem normalis,index уего ad eundem parallelus, ut figura £2». 
alteraalateredemonftrat: Videbis non fine admiratione, ap- 
plicato,feu leviter affufo humido indicem in gyros agitari,ad- 
moto vero calore eofdem gyros, quos fecerat,relegere. Cujus 
quidem rei ratio alia non eft, nifi quód humor сит dilatet fti- 
pulam, illa veró ex naturalifua conftitutione fpiraliter torta fit, 
neceffarió indicemimpofitum ех Ша dilatatione in gyros agitet. 
Si veró ignem aut calorem quemlibet admoveris, ftatim con- 
Ítri&a fefe contrahet, & in priftinum fitum contorquebit: quam 
contorfionem contraria priori circulatio fequetur. Cùm ve- 
rò hzc ftipula vel minimas etiam aéris mutationes fentiat , eas 
index perpetuó ad ambientis aéris perpetuam viciffitudinem 
р бо infalli- 


а 
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infallibiliter quoque demonftrabit. Eandem hanc proprieta- 
tem habent omnes Ша herbe & planta, qua incremento fuo 
in fpiras fefe naturaliter contorquent , cujusmodi funt omnia 
convolvuloram genera , ut bryonia,lupulus, lupinus, aliaque in- 


numera,quz vide apud Botanicos. His premiflis, ita inítru- 
mentum conficies. 
Videko- | Fiat Cylindraceum vas longitudine unius palmi, latitu- 
ni. XIV. dine dimidii; per cujus fundum axem ligneum a с tfajiciess 
PEV. in cujus extremo c ftipulam св infiges ; ftipula verd. fun- 
dum fuperiorem fupergrediens , in extremo fuo в "annexum 
~ habeatindicem, in forma pifcis, avis, lacerta aut alterius cujus- 
vis animalis. Sit praterea ambitus vafis fuperior in quotlibet 

gradus divifus; habebisqueinftrumentum przparatum. 
€ bvonome- Hocinftrumentum ita conftructum collocain cubiculum, 
trum bumi- & obfetva quem in margine gradum oftendat roftrum anima- 
yp lissquemdiligenternota. | Queties igitur mutatio aéris inftite- 
aftendens, Fit,toties mutabitindex locum fuum,aliumque gradum demon- 
ftrabit. Itaab ortuufquead occafumcentinuam quandam vi- 
ciffitudinem notabis in gradibus juxta calorisintenfionem,aut 
remiffionem. Si verê vno & eodem tempore hoc vas ppovduereoy 
in divería conclavia portaveris, videbis, ex mutationeftipulz, 
^ quotgradibusunumaltero humidius fit,aucficcius. Quz resdi- 
ci vix poteft, quantum вс, voluptatis infpicientibus, & utilitatis 
adferat. Vidi ego (ерте, cùm in Mufeo. Kircheriano fpe- 
ЯагопЬиз experientiam pradictam monfítrarera., eos.attoni- 
tos hxrere rei novitate, nec capere ullà ratione, qui fieret, ut 
chartacea avicula flipulzaffixa, айиза modiciflimaaqua, tot gy- 
ros,actam celeres efficeret. Remtotam defcribitfuse Kirche- 

nus lib.3, Art. Magnet. para.cap.3.Pragmat.i. 


ANNOTATIO І. 
Горит (рғапйит differentias cognofcere; 


угит: |Б Chem infirumento novo ventorum differentias explerare poteri» 
HEMO CNB: 


“. 
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cum enim diverfi uenti, diverfis humidi ficcique gradibus imbuti fnt пет depre- 
ejusmodi differentiam facil cognofces,fi rosa ventorum nautica fron-bendre- 
tem Cylindracei vafis circumdederis : fi enim rhombum venti actu 
fpirantis indici admo'weris , videbis non fine admiratione , ad mutatio- 

nem aeris ventig, & llipulam flationem [nam mutare, Cj [e ei gradui hu- 

midi vel ficci,quem ventus pra fe fert , accommodare. Пати proprio 

cubiculo etiam claufis feneftris, pixidem naturalem habebis anemodi- 


ticam , five ventorum demon[lrativam. Па Kircherus loco citato, 
Pragmat.z. Ж 


ANNOTATIO II. 


Senfibiles 65 contrarios motus eodem inftrumen- 
to novo exhibere. у 


S Ivers fpettatoribus fenfibiles contrarios motus fHipule exhibere velis, «шат 
infirumentum leviter cale[cat, et» ecce index veluti calore amimatus, tus contra: 
tres vel quatuor > pro qualitate caloris ,circuitus non fine admiratione rs exhi- 
intuentinm,peraget. Si vero flipulam in priftisum locum retorquere bens. 
defideras ,vas humido fuperaffufo adornabis: c ecce viam five circui- 
145,q005 fecerat,contrarta via mox refumet, donec in priftino flatucon- 

quiefcat. deo vero mobilis velad minimam alterationem efl index, 


ut fi vel manibus flringas cylindrum > flipulam in motum cancites. 
Kircherus loc.cit. Pragm.3. 


ANNOTATIO IIL 


Hac eadem verticaliter exhibere, 
(y fi predicta omnia verticaliter exhibere defideras nihil aliud 


—Sagendum eft .nifiut orbem graduum ; ай? rofam ventorum una cum 


` flipula, plano cuipiam vertical applices, С” enndem videbis effectum. 
Kircherus loc, cit.Pragm. дь 


Gg: ANNO. 
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ANNOTATIO. IV. 


deol fLatuam in varios motus eodem tnftru- 
mento concitare. - 


ZuAAu10- .. B $ А teer В 
4 bis ipfum in motus varios.fiftipule aliquid aqua affuderts : nam mox - 


ubi bumidum fenferit, una fecum impofitam fibi Acoli ашат tanquam 
proprio elemento gaudentts, non jucundo minus quàm inufitato /pecta- 
culo,circumaget. Kircher. loc.tit. Pragm.s. 


MACHINA V. 
Cabacus ejiciens,E9' retrahens eandem aquam. 


Acoli fia- С 1 vero flipule impofuerss ашат Acoli Delphino infidentis,concita- 


ТГ Атеш Бас Machinula non habeat multüm aut ingenii, aut 
dele&ationis; quiatamenillam fuo fini conducentem addu- 
cit P.Kircherus lib. 3. Artis Magnet. par. 2. сар.2. non сепішіо- 
mittendam. Sicergoprocede inipfa conftruenda. 
Vide Ico- Fiantduo vafa r.a exzre,2.B ex vitro, quz conjungantur 
nif. XIV.inflexo fiphone c, hac tamen lege,utvas A fiphonem fibi ferru- 
Fig.VI. minatum itarecipiat, utaërintrare nufquam poffit, nec fiphon 
Сасан: vafis fundum tangat. Quo facto , per foramen in operculo fa- 
‚е &um,liquorevas А aliquóusquerepleatur, claufoque forami- 
aquam, Пе fuppenatur ipfiigniss & fatim aër rarefa us, am pliorem- 
: que fibilocum дижгепз ,адиат perfiphonem с ejiciet, & ipfi 
aqua immixtus, atquein vas В vnacum aqua receptus, in bul- 
las abibit; temoto verd igne,aér vafis А paulatim craflefcens, 
-dum minorem осит petit,nec habet, quo aliud fibi corpus {ub- 
ftituat,exlaborantis Nature песе асе aquam vafis в violento 
motu per fiphonem c attrahet, Vismotiva machinz ut ex 
di&is patet, oritur ex rarefactione & condenfatione. LegeRo- 
bertum de Flu&ibusin fine operis Meteorologici. 
| : МА- 
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MAGHINA VL 
Pile Lolita. 

EX ære, aut cupro, aliové metallo forti , quod ignis violen- via. Теб. 

tiam fuftinere poffit , conficiatur pila intus сауа, qux ha- nifmixv. 
-beat collum vel curvum, vel re&um, perinde eft, quod in acu- Fig. VIL. 
tiffimum foramen terminetur , prout apparet in figura С, ЗС Aeolopila. 
p. Poteft etiam hujufmodi pila habere capitis humani figuram 
cum ore ftridiffimo , ut hic etiam reprafentatum vides. Hu- yi. Ico. 
jufmodi pilas imple aliquóufque aqua hac induftria. Fervetac nifini xvi. 
illas nonnihil igni inje&as, & fervefa&as сопіјсе in aquam fri- Fig, rx, 
gidam; & aër igne rarefactus intüs , in minorem locum reda- 
&us , cüm aliud corpus non habeat , quod in locum defertum 
fubftituere poffit , aquam per foramen illud ftri&iffimum ve- 
luti fu&u quodam ad fe attrahet , pilaque hac ratione liquore 
replebitur. Poteft etiam cochlea vas ZEolium , ad id replen- 
dumaquá,aperiri & claudi. Impletis ita aliquoufque aqua pi- 
lis, eas fupra carbones , aut ignem collocabis ; & ubi aër vapi- 
dus inclufus rarefieri inceperit , ingenti impetu ac fragore per 
апр Наз colli elapfus abibit inflatus ac ventos , tantumque Rotam cuns 
ventum fuppeditabunt pila, ut ad veru vertendum is fufficiat, ver” verre 
Vt autem poffit pati ignem pila ZEolia , debent ejus partes ( fi ^J" 
partibus conftat ) folidari argento. | 


ANNOTATIO І" 


Бо сит veru afixo , pilumque Acoliam confervamus in Mufeo 

К ircheriano, Machinam defcribit. PJKircberus lib. 3. Magnetice 
к?й рау. сар. 4. Experim.2. С йи Patricius Norimbergenfis 
an Delit 10.10. 2. par. 8. quafi Y6 e ante ipfos Daniel Schoventeruis im 
Delictis fuis, par.12. quafi. A. ex Wolfgango Hildebrandi tom. Ма- 
gia Naturalis fol.x76. Eo i { 


patie 


Gg 3 AN- 
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Acoliarum Фи ZEoliarum pilarum plurima Machine circumagi poffunt. Chy- 
oe. mico verd negotio, ant fabrili , boc inflrumeutum in carbonibus 
um вата egregium omnino е? pene песе Патінт vfum habet. Multa 
alia ope harum pilarum perf poffunt > vt animalium quorumvis vo- 
ces, tonitrua , fluxus maris , mottones invife. Si pila orificio horizon- 
taliter erecto fuperponatur tubus aut cylindrus concavus, e> tubo aut 
eylindro imponatur globus ligneus , aut metallicusintus cavus; Jfabfal- 
гари globus, ein aere hererevidebitur. Si pile impleantur odoriferis 
agnis, ағай тит reddentodorem. Si collumefformetur in cornu, in 
tubam , c fimilia Jonora infirumenta , reddent fanum talium inftra- 
mentorum. Plura ingeniofi excogitabunt. Machinam animat vis ra- 
.refatiiua. P. Theodorus Muretus vocat ipfam fontem aerenm in Pro- 
 blemate fuo de fontibus $. 9. aly ZEolopilam. Si poft impletam aqua, 
ce calefactam орат; inclines Шат ita ,vt aquaorificium eius tan- 
: gat ,erumpet aqua fili inflarin maximam altitudinem : fi vero aqua 
non attingat orificium, ef abit ea alim ventum. Мейоует porri effe- 
dtum habebit ZEolopilain eiaculanda aquatnftarfontis, fitubus ipft in- 
datur eo modo, quo apparet in Machina 9. сар. 2. tunc enim aér ravefa- 

us expellet aquam per tubum. | | ич 


MACHINA VIL 
Cifla Eolia: 


Lio modo artificialiter excitari poteft ventus per aquas & 

А aéris fortem compreflionem , eoque mediante multa ex- 
hiberiludicra, feria, hac,qua fequitur, ratione. 

Vide Ico- Sit aquaviva loco Ад. Hanc fluere permittes in canalem 

nifmi. ХУ. дв, conftructum exquatuorafleribus longis, quotlibetpedum 

Fig. vT, (qu) zamen longior fuerit canals , ед ventus excitabitur vehementior) 

„figura pyramidali , ut топтас бошга A в c. Inferiüs habeat 

vas five receptaculum ED, fabricatumad normam Cifte, cui 

inferatur canalis. - Ex altera parte inferiüs item fit aut epifto- 

i mium 
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mium, autfiphoninflexus. в, ad deplendamcontinuó aquam; 
ita ut tantum fere interea effluat, quantum influit., Superiüs in 
operculodifponatur Syftema organicum. v c, .cumepiftomio 
р. Adlatera canales vx, cum.epiftomio. у; & т, cum e-, 
piftomio T; & hic eranfeat per corpusaviculz, вс inflatusimi- 
tetur айсша vocem. His factis habebis Ciftam Aecoliam рга» 
paratam ad varios vfus. X í 1 

Si itaque ventos vehementes excitare velis intra ciftam, a- 
quam А їй canalem aB influere permitte ; hzc enim vehe- 
menti impetu in receptaculum Ер przcipitata , aérem. in-ipfo: 
violentia fumma per apertum epiftomium у canalis vx pro- 
trudet; nam aqua Е precipitata multam fecum aéris portio- 
nem devehit , & ipfa aqua ex vehementi commotione atque: 
collifione attrita diminutaque in aérem mutatur , ac proinde 
nunquam in receptaculo р Е deerit acrisingensagitatio, Ven- 
to hac ratione intra.ci(tam excitato , poteris per hanc Machi- 
nam, aperto epiftomio v, fufflare ignem; vertere rotas; Апре- 
lorum , Sanctorum, volucrum figuras ex levi materia е &а5,. 
globos chartaceos,ligneos, metallicos concavos, tubo, vitrezv& 
{phere vento perviz füperpofitos, aliaque corpora ad natura: 
exemplar in medio aére fufpendere; nullo alio , nifi fola аёгіѕ: 
commoti vehementiá fulcita. Aperto veró epiftomio T po- 
terisavicularum , tubarum , cornuum fonosacvocesedere. A- 
perto-deniqueepiftomio р, poteris hydraulicum perfonareor- 
ganum , admiflo vento intra anemothecam feu ventorum cis 
ftam, in quam fiftularum orificia definune, Innumeraalia Phy- 
fica, aut Mathematica éavuare Íeu. miracula, hac arte exhiberi: 
poffunt; quz omnia induftrij Artificis difpofitioni relinquimus», 


MACHINA VIII. 
А оу ventum efans: 


(gohan fac ferreum intus cayum , collum habentem in os Vide Ico» 
— Штит definens; quales fuprà defcri phus Aeolias pi: nifiai xyr. 
ў : las.Fig. Ix. 


Memnoni 
flatuaau- 
tiphona, 
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las. Hunc globum inijce in aquam frigidam, ut aérintuscen- 
tentus bene infrigidetur & condeníetur. Deinde abfconde i- 
pfam intra caput alicuius ЖоПа ftatux, itaut collum globi fta- 
tux ori correfpondeat, & fuppone globo lampadem, aut car- 
bonesacceníos; & die quafitoto exfufflabit ventum, tanto ve- 
hementiorem , quanto colli orificium fuerit ftri&tius , & calor 
fubjectus vehementior. Machina principium patet ex fe. 


MACHINA IX. 


с Cemmonia ftatua, Citbara, 69 humana vocis fo- 
num ad orientem [olem edens. 
M Ira funt quz de Memnonis ftatua apud Thebas Жрурназ 


olim celebrata tradunt Scriptores; Plinius dico , Philoftra- 

tus, Lucianus, Paufanias, Strabo, & alij. Adolefcentis impube- 
ris erat fimulacrum; Colofliinftar, ex nigrolapide(24/2/72) con- 
ftru&um, & inSerapidis delubro collocatum, fedentis ac furge- 
re volentis, ас quafi loqui geftientis habitu ; cujusos quampri- 
müm matutino tempore folis radijs percutiebatur, fonum ede- 
bat, Plinio, Philoftrato, Luciano, Strabone tefte; quemquidem 
fonum fimilem diruptz chordz in lyra vel cithara dicit Раша- 
nias; quanquam alij locutum perhibeant, ut referturin vita A- 
pollonij Thyanzi, & mobiles oculos ad folem convertifTe, Ple- 
rique Authores magicum opus fuifle exiftimant; quod вс Kır- 
cherus. putat in Mechanica ZEgyptiorum, tum antiquitate ope- 
ris,tum ftatua conditione perfuafus. Sienim, inquit,artificiofi quid 
Ге» chingeny induffriofa inventio , certe per millenos fer? e» cente- 
nos annos , quibus ab origine [йа vfque ad Apollonij T hyanaitempora 
рей ий, effectum fuum continuare non рош]. "T alifma itaque fuiffe, 
fi vera fum, que Authores paulo ante citati de ea commemorant , five 
Damonem [alitis conjurationibus intra dictam flatuam compactum, qui 
dictum effectum ederet., verifimilius ей. Nihilominus quomodo 
idem effe&us, ut videlicet fonum edat Citharz fimilem, indu- 
па Phyfico-Mathematica praftari poffit, tradit idem Kirche- 
| rus 
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rus Tomo. Оефр! Aegyptiaci par. 2. Claffe 8. de Mechanica 
Acgyptiorum cap.3. $.1. памет E ; 

Fiat bafis feu abacus ftatuz Memnoniz proportionatus Vide Teo. 
ABCD, diaphragmate ЕЕ diftinctus in duo receptacula ; latus пити жүт: 
vero вр dictiabaci fiatextabula metallica fubtiliflima, quz So- Fig. x. 
li orienti obverfa facile calorem concipiat. Іпір(о diaphra- 
gmate fiatforamen, per quod canalis к ducatur.Intra verd fu- Eius con 
репиз receptaculum A B EF,- rotaordinetur fubtilis, tenuis , ac йо. 
facilémobilis, axe vtrique receptaculi lateri inferto. Rota bec 
habeat intra exteriorem circumferentiam tabellas ligneas levif. 
fimas ceu fpatdulas quafdam , eidemin orbem infertas , & pen- 
neis cufpidibus inftru&as. -Huius гога fic adornata circumfe- 
rentiz , traníveríz;in circuitu fupertendantur chorda metalli- 
cæ, quotquot volueris,ad majorem harmoniz varietatem ,ma- 
gna вс parv craflitiei , que lateribus aut fundis receptaculi 
ABEF, alligentur; habebifque Machinam ad cithare fonum ex- 
hibendum accommodatam. 

Latusenimabaci р rr, ad orientemfolem converfüm,mox кш; уш, 
atquead prafentem {olem incaluerit ,aérem intuslatentem, ас 
no&u frigefadum condenfatumque, calore fuperveniente ra- 
refaciet; qui conftringi nefciens, percanalem к fugam рага- 
bitintra receptaculum ABEF, non fine impetu; Canalis veró 
admotusípatdulisrotz,in orbem eam vertet; rotá versá, раси. 
læ penneis fuis cufpidibus chordas fibi fuperextenfas vehemen- 
ter follicitabunt, tandemque adftantibus fonumillum lyre feu 
сага fimilem exhibebunt,nemine reconditam machinatio- 
пет percipiente. Vt tamen inclufus (onus à circumftantibus 
percipi meliùs poflit , foramina in fuperioriaut laterali recepta- 
culi ABEF parte, бегі poterunt; hocenim pacto fonus elapfus 
limpidiüs fe auríbusadftantium Шек. 

Si vero Кашат abaco fuperimpofitam motu oculortim, ку; fonts, 
& humana vocis fono animare уейв, aliuscanalis ordinandus j 
erit exfundoreceptaculi_ AB EF, feu ex diaphragmate perme- 
dium ítatuz occulcé ad os víquetradu&tus; ori vero ftatuz infe- 

Hh. renda 
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renda eft vna ex fitulis quasanthropogloffas, hoc eft, humanam 
vocem imitantes vocant ; oculi denique mobiles fieri debent. 
Per hunc enim canalem aérfummo impetu elapfus fiftulam ani- 
mabitin vocem humanam, oculofque in motum follicitabit; vn- 
de ftatua & fono & motu vitam mentietur. 


ANNOTATIO I. 


A Tque bec fücceffum fuum babere experientia docuit, (inquit Kit- 
cherus)n fimili machina ,quam conflrui curanis qua foli expofita 
limpidiffimam quandam harmoniam edidit , omnefque quos defcripf 
motus. | 
Mémnonis Alium modum Во ingeniofum eundem preftandi effe- 
fatus alia Фит , fimulque Memnona horrendétonantem exhibendi , tra- 
«оно. dit vir doctus P. Lauretus Laurus énoftra Societate, olimin Ro- 
mano noftro Collegio Mathefeos Profeffor, in chartis еа de re 
impreffis. Alios acmultó ingeniofiores habet Author nofter in 
fua Mufurgia lib. 9. de qdibusfuolocoin Magia noftra univerfali 
Natura вс Artis par.z.lib.3.Syntagm.3. 


ANNOTATIO П. 


Bros in Apuleium indicat , Memnonis рашат non fuiffe inte- 

gram, fed buftum tantum exhibuiffe Memnonis , qualis cernitur in 
Tabula Bembina or dine medio, Grammatifura vltimo dextimo fupra co- 
lumnamlotiferam. Beroaldi verba, Ө bufti Memnonis hieroghphicam 
fignificationem vide apud Kircherum іп explicatione T. abule Bembina 
Divifione I1I.Triade Serapea. 


MACHINA X. 


CMemnonia aves, voce 65 motu animata, 


Memnonis С de Memnoniis avibus Memnonis fepulchro in fupradi- 
am Фо Serapidis delubro affidentibus narrant Authores, non 
uno modonarrantur. Cremutiusapud R hodiginum refert, саз 

-ex Aethiopia quotannisadvolaffe; & ad Memnonis fepulchrum 

| e ; con- 
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eonflixiffe. Paufanias eafdem in Memnonis chlamyde вхргеййз 
compartuiffeafferit. Ovidius ex Memnonis cineribus natas fin- 
git. Quidam humana voce locutasaffirmant. Alij folo artificio- 
fo motu eas сест е, cum quadam motusatteftatione, ac veluti 
volatus fimulatione, autumant;quod mihi verifimilius videtur. : | 
Qua porró id ratione facdum fuerit, incompertum eft; nifi — — 
` quód pronum fit credere contigiffe artificio haud abfimili illi, 
quo ligneam columbam Architam poftmodum ad volandum 
ехсиайе narrat Aulus Gelliuslib.10. Noct. Attic. Quod Architas 
Pythagoricus feciffe traditur inquit, e? admirabile, & non vanum vi- 
deri іл : nam & plerique Grecorum nobilium ,  Phavorinus Philo- 
fophus memoriarum veterum exequentiffimus affirmatiffime fcripfe- 
runt , [rmulacrum columba è ligno ab Architaratione quadam cb difci- 
plina mechanica factum volaffe. Ita erat fcilicet libramentis fufpen- 
үст) б auri fpiritus inclusi , atque occluså concitum. Duotam pro- 
digiofi volatus principia indicat Gellius; inclufum aérem,& pare 
tiumlibramentum. Vttamen vtrumqueconferre,itaneutrum 
fufficere, optimé obfervarunt Mechanici: neque enim fola aeris 
denfatione,fedimpulfu valido folles tuforiy agitantur in fublime; 
necullum partium equilibrium innate contranititur gravitati, 
nè quod pondere prevalet, deprimatur deorfum, nedum ut fur- 
fum elevetur. Aliquid igiturulteriüs requiritur, quod ha&enus 
inexplicatum ab Authoribus fuifle plerique dolent & conque- 
runtur. 
Athanafius Kircherus, velut alter A rchitas, & prodigiofa- 
rum motionum Archite&usfeliciffimus, hunc fuggerit modum 
in /Egyptiorum Mechanica loce citato. Maneat abacus vt in Vide Ico- 
priori Pragmatia. Fiant itaque ex quacunque materia avicule, intra nifini xvr, 
quarum тойта Аше, quefonum volucrum imitentur , abfcondantur; Fig. хі. 
quibus canalis aérews AK Fst corpus animalium traductus connecta- warum cs. 
zur , canalifque fundo diaphragmatis inferatur : fietque vt foleoriente firuitio, fo». 
aer rarefactus latiora quarens [batia , fummo impetu per canalem lapfus, P^ Ch mo- 
sllidatur ffluleorificios vnde fonus avicule audietur. Motus autem ro- іші 
firi c cauda , alarumque hoc artificioinftituetur. Fiat intra diaphra- 
тан receptaculuusalia rofa XO, dentibus fui in circnituinflructa cui 


bai foris- 
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| forinfecus manubrium М. adaptetur , ecniuspuncto M. filum ferreum 
deducatur u[quead corpus avicile,alteri vertebra Yz, intraaviculam 
abfcondite, conmexum : rote ero хо! fabijciatur canalis aérews BIC: 
Rota itaque. Ox per canalem aéreum Вс circwmatta, dentibus ma- 
nubrium M elevabitshocdeprefum pondere fso, filum ferreum pariter 
deprimet; c eodemtemporevertebram yz; quain x voffrum wvicula 
aperiet,in 7 caudam vertebrainnitentem extollet улуп йе avicula vine- 
16 videbitur ,smoturoffri taude, &fono.| HzcKircherus. Simile 
Mem»- quidhabetSalomon Gaus. Duoalianonneminivenérein men- 
Зидтит й- (2009. Ма E а е e 
viumal, temprodigiofi volatus principia, alterum tenue & incertum, va- 
conftrndio, lidum alterum ac certum quidem,at non fecurum. Ovorumgal- 
linaceorum сей feucortices matutino rore repleti, & benéoc- 
clufi,fi Solis radiisexponantur , arcanis modisac nodisattollun- 
turinfüblime. Quod fiigiturhujufmodi cortices, aut majora o- 
lorumova, vel etiam folles tenuiffima pelle confuti replerentur 
rorepradicto (aut f gavis, nitro,puriffimo fulphure, hydrargyro,alits~ 
que huinfnodt, qua vi caloris facile ac vebementervarefiunt) Gt exte- 
riüs veftirentur in fpeciemaliquamavicularumtenuiffimá char- 
tå; volatumfortéaliquemfimularent. Hoc primum. Si ligneas 
& ponderofas velimusaviculas impelleread volandum, adhibe- 
amusignem. Sitimetur incendium, tenuiffima veftiantur lami- 
nametallina, cuprei inferanturtubi, utinnocenter ignisfovea- 
tur in finu. Ad impediendum (lridorem & expiramentum fa- 
villarum,pyriuspulvisauripigmento deliniatur, & butyro immi- 
nuaturhalinitrum , gutturformeturita , ut pro (tridore referat 
avicularum garritum,aut columbarum gemitum. 


MACC HI NOM LET 
era ас adornata n qua igne pofito fis 65 Ofi- 
vis vinum 69 lac facrificant, Ари vero fibi- 
lando applaudit: | 
Nat nt Hiftorici, Saiin Ægyptoin templo Minerve altare 


fuifle in quo accentoiguelíis & Ofiris;feuut Graci eosap- 
9 pellant, 


n ў miei 


Leonis mis. © EVI S Z^. 


TINY ШШ 


\ 2 


ШШ ШШШ ШШШ ШИ ШШ ПТ 1 


Claffis: 1. ay 


‘pellant, Dionyfius & Diana, lac & vinum fundebants Draco ve- тоор: 
го accipitriformis, quem А уободафиоуо Egy pti dicebant, fibilum /#rifican- 


edebat; applaudentis fpecie. Нос даа tatione factum fuerit, 
defcribit Hero Alexandrinus in пое fpiritalibus libello Pro- 
- респ. & пеш P. Kircherus loco cit. Oedipi. Pragm.2. Sic 
ergo fiebat. guess ie 

Abaco AB conavo fuperimponebaturarula со pariter 
concava,cui preeminebat Afpisilla celeberrima, quem А y$odaj- 
po vocatum dixi. ` His pofitis canalem feu fiphonem DE рег 
arulz interiora traducebantin inferius receptaculum ей forma, 
quam figura mon(ítrat. Exdi&oreceptaculo tres alii Прһопев 
egrediebantur : quorum prior ву Draconi deputabatur; re- 
liquidao ам & Nx perfacrificantium corpora:traduceban- 
tur. His duobus fiphonibus ini w;& x connectebantur duo 
afa їп quorum unolae,inalterovinuminfundebaturpet oper- 


res, 


Vide leo- 
nif. хуп. 
Fig. хи. 


culum;quodita poftea obítrui debebat;utaéri abeundi locus da-. 


retur nullus: efundoveró didtorumvafculorumin: н & s; duo 
alii (iphunculieducebantur,fuperiüsinflexi. нро вс s: v, qui 


inipfiusarulz crateremdefinebant;« "Tempore igitur facrificii, 1, 


fimulacignis accendebatur шагша ст) aër intra arulam ra- 


refactus,majoremquelocum quzrens; fugá fibi confulebat per ' 


fiphonem DE & hinc primó per Draconis fiphonem ву des 
latus; ibidem per appropriatam щат , in quam definebat, 
Draconem fibilarefaciebat; рег binds veró lacerales fiphones 
GM'& nx-delatusintravafculajom & 5 v; ibiquepremens 
humores; hicladeum, illic vineum,perfiphunculos: trudebatin 
craterem arulz unde Dionyfius & Diana ас с vinum fundere 
videbantur, Dracone velutiactionibus eorum fibilisapplauden- 
се. Quzrescümàplebeadítantenon perciperetur, nequeoc- 
cultz machinationis ratio cognofceretur; mirum noneftjeam 
Deorum beneficio id contigiffe exiftimaffe. Сага enim Ofiris 
five Diony(ius vitis & la&isimventorfuerit habitus, {fisverd Ni- 
lotice aque Genius, & Afpis Азододаи., (oláris , caufa omnium 
dictorum, ut Kircherus explicat; facrifcia yeró ad bezcticia o- 
h 3 mnibus 


n 
M 


Draco fibi- 
lans, 
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mnibus communiaimpetranda, Deosque placandos fierent; ea 
jamaccenfo facrificiiigne impetrata,tum la&is,vinique feu aqua 
fufione, tum fibilo Draconis, Dii ipfo fade demonftrare vide- 
bantur, facrificulorum impofturá. 


MACHINA XIL- 
Valva Sacelli fuccenfo Sacrifici igne [ponte aperibiles, 


69 extincto claufe. 


P Roponit hoc Machinamentum Hero libro de fpirital, cap. 
37.834. & ex ipfo Harstorfferus to.1. Deliciarum Mathem. 
раг. 15.9.6. & melits Kircherus loco citato Oedipi Pragmat. 3. 
eratqueadornatum ad Deorum adventum tempore facrificii fi- 
gnificandum,facerdotumaftutià; & fic fe habebat. 
Vide Ico- · Supraabacum intus cavum ABcr ponebatur ara Ер, ё 
mif. хуш. cujus regione porta conftituebatur valvis fuis inftructa. Inni- 
Fig. хи. tebantur autem valvulz binlsfcytalis feu cylindris « 8. 2, in- 
feriüsacuminato ferro intra matrices verfatilibus, X intra con- 
sacellivel-cavumAbaci АВСЕ itaabfconditis,utnihil eorum, quibus val- 
ue ponte yeaperiebantur,compareret. Intrahocconcavum ponebatur 
пе аЦийчаз ск, équoducebaturfiphon се in aram Ep fupra- 
pofitam,&aliusfiphon към exejusdem vafis ск fundo de> | 
rivabatur, qui definebat intra шат х м. Situla vero ansá 
{ua alligabatur fune duplici,quorum uterque fcytalis complica- 
batur; Scytalz vero alio duplicato funeinferiis complicaban- 
tur, quifuperrotulam v deducebatur, cui in fine pondus ad- 
nectebatur. Tandem fitule Nx alius fiphon inflexus vô in- 
debatur, fundo perforato adferruminatus; ipfique fitula aliud 
vas fubdebatur; вс Machinam habebant paratam. Tempore 
itaque facrificii ignefupraaram ЕО accenfo,aér intra conca- 
vumarcrarefactus,percanalem Ес defcendebat intra vas x, 
ultra dimidium priùs aquá repletum, per foramen P; quod fo- 
ramen poftea claudebatur, né aétribidem preflus difflueret. Aér 
itaque dilatatus, liquorem invafe cx preflum, рег canalem 
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Clafis 1. i 247 
към protrudebatin fitulam wx; fitulaaquapregravata,dum 
paulatim fubfidendo chordam trahebat, chorda tracta {cytalas 
vertebat; verfis fcytalis, valya quibus fcytalarum extremi axes 
conne&ebantur, aperiebantur : Пеша veró humore repleta, 
aquaperfiphonemtortum в» Пеша coagmentatum, paulatim 
fefe intra vas fübditum deonerabat;ac proinde levior reddita 
fitula furfum inlocum,unde venerat, pergebat: pondus veró fu- 
nis, qui fcytalas complicabat, deorfum contra vergens {cytalas 
vertebat, quarum verfatione porte claudebantur, adeoque fa- 
crificium,omnium adftantium ftupore,myfteriofa quadam ope- 
ratione peragi videbatur. ay 


MACHINA XII. 
cAra Deorumimagines tripudiantes exhibens, 


QY а rationeara conftruatur, in quafuccenfo igne compare- 
nt Deorum imagines ducentes choreas, & quafi tripudian- 
tes,docet Heroin Automatis feu {piritalibus cap.71. Sedin He- 
ronisexemplari Machina ita conftru&a proponitur, utimpof- 
fibile fit,eam przdi&um effe&um fortiri potuiffe, ut optimé ad- 
vertit Kircherusloc. cit. Oedipi.Pragmat.s. Quare paulo aliter 
eam ipfe ita exhibet. 


Araerat ср informam tympani extructasin cujus fupe- Vide Ico- 
riori loco alia quzpiam arula АВ conítruebatur, intus cava, пті xix, 
facrificiis ве igniaccendendo apta:infrà vero fubjectum erat vas Fig, xiv. 


feureceptaculum xy alteriustympaniinftar,quod diaphanum 
erat, faltem ab anteriori parte, ut quz intus gerebantur, à fpe- 


ctatoribus obfervaripoflent. Ех fundo arulæ Ав ducebatur re Deo 


fiphon те, in fundum tympani ср; & deinde alius Прһоп” 
ех tympano со ducebatur in vas inferius x v, fignatus his 
litteris ОКТ, coagmentatus in utroque fundo к & ү vafo- 
rum cp & кү, qui& in Y incurvabatur., Facta erat præ- 
tereaèlevi materia rota мсн, dentibusfeutabellisin circuitu 
inftructa,&in centro fuo fupraacuti(limum ftylum pofita , ut le- 

vifimo 


um tribue 


ділить 
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уй то flatu уе ан! poffet: inqua exponebantur Deorumima- 
ginesin varias figuras transformatæ.! Motus vero rota & ima- 
ginibus fuprapofitis tali ratione indebatur. ‘Tempore facro- 
rum peragendorum conflituto , & ignein агша лв ассепіо, 
авг intra arulam rarefactus, ас majorem locum quzrens, de- 
{cendebatpérfiphonem те; & hincperfiphonem о RY foras 
erumpebat: qui mox dentes, qui іп мсн rote exteriori cit- 
cumferentia difpofiti erant, impellens, ipfam Deorum imagini- 
bus adornatam'una verfabat; qua undulato motu Deorum, ob 
collata facrificia veluti tripudiantium;choreaseminüsfpecan- 
tibus exhibebat. dion | 

M ACHINA XIV. 


Hiydrologium horarum Affronomicarum 
feu aequalium. 


Vide Ico- Д Dducit hoc hydrologium Athanafius Kircherusin Oedipo 
nifimi xix, ^ ^ ZEgyptiacoto.parte2.Claffe 8.$.3.Pragmatiaz. Sicautem 
Fig. ху. conftruitur, _ Hero E ; 
Hydrobgit Supra Abacum tetraftylon rc plumbea, &rea , vel vitrea 
пе fphera a р fubtili folio elaborata,& horologii magnitudini pro- 
сит.  portionata ponatur, & ultra medietatem aquarepleatur. Ha- 
beat autem intus fiphonem reflexum Ер, cujus extremum p 
intrafpheram apertum,alterum fundo {phere coagmentatum, 
intra tetraftylondefinat. Intra quod vitreus cylindrus ponatur 
duodecim circulis inaequalis latitudinis, uti in Annotationedi- 
cemus,diftin&dus. Intra hunc cylindrum diabetes нт ordi- 
neturejufdem cum fiphone reflexo, qui intra fphzram colloca- 
- tus eft, capacitatis & longitudinis. Hic diabetes fundo уйге! 
cylindri exa&té coagmétatus definat orificio fuo к in vas M r,cui 
fuperponetur. Totum itaque hoc hydrologicum fyftema op- 
portuno loco expofitum,fphzra ultra medietatem, ut dixi,aquis 
repleta, & рег cochleam А priùs ехайе, neaér difilare poffit, 
conclusa, mox ac radiis folaribus percutietur,aéremin те 
rifphæ- 
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ri (phere regione ftabulantem rarefaciet ; hic rarefactus pre- 
metaquam; aqua ргейа cùm locum evadendi non habeat nifi 
per fiphonem reflexum,in eum per ofculum ‘р intrans fe ех- 
onerabit in.cylindrum vitreum , ibique horatim afcendendo 
tum extratum intra diabeté нт, ea proportione,qua ex fiphone 
dilabitur reflexo,id eft;duodecim horarüfpatiocrefcet:ubi veró 
ad duodecimz hore circulum perveneric, ibieodem temporis 
pun&o intrabit canalem sR, feque едет proportione pet 
orificium. R exonerabit in vas мг, id eft, horas nocturnas, 
ordinealio, intra circulos deíctiptas, demon(trabit. Et fic fin- 
gulis diebus oportebit ірһеғат denuó ad di&um terminum, 
aperta cochlea А replere;ad novam horarum demonftratio- 
mem. Sitamenexvaíc e perennem aquam continente deri- 
vesinphialam fiphonem ‘оро, poteritevacuata phialarepleri 
per dictum fiphonem, уасш metu. 


ANNOTATIO. 


| N hoc horologio [Dacia horaria tam diurna,quamnocturua,debent ТА 
“fe inaequalia, hoc, eft, diurna (hacia, qua furfum afcendunt, debent effe 
majorainferits quam [uperitis » notturna vero, qua deorfum defcendunt, 
majora fuperiusquaminferins. Ratio patebit ex dicendus cap.fequen- 
ti Machina 4. е? ex dictis Protheoria a-cap.3. Meotamenjudiciohac 
Machina nullum poterit babere ит, quoniam aérisin phiala alteratio, 
e confequenter aqua ex fiphonereflexoeffuxio,diebus,imohones [ingin 
lis mutatur ac proinde [pacia horaria tn cylindronotataqueuni dieifer- 
viebant, alteri fervire non poterunt , nifi per accidens contin gat dierum 
duorum aut plurium eandem effe aris temperiem. 

MACHINA XV. 

Fonticulus horarius, 


p AthanafiusKircherus ло. de Lumine & Vmbta part.3.fol 
7 "886. Machinam conftruit, quead datam quamlibet horam 
ignem in ara excitet, & candelas accendat, fimulque fontem 
efficiasquiignem fuccenfum extinguat. Qua Machina firité 


i | 11 .  €on« 
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-conftruatur, proat ibiprzcipitur, non dubium eft, quin effe- 
Gum fit habitura. - Tametfi vero difficulter ignem &-candelas 
7 accenfura fit, non tamen difficile erit, ut fonticulum exhibeat, 
Fonticulu qui (15 horarum fingularum initia fluere incipiat, & poft breve 
boris fingu- tempus iterum сейес; unde & horarius fonticulus appellari 


Ж. potefl. Sicautemconftruitur. 


а-ә Fiat primo bafis quadrata AB ср, ex ære, cupro, Пепо, 
nifX X. aut alia quavis materia folida, & lineis cp AB per medium di- 
Fig.X V I. vidatur,utfigura monftrat; quarum ср reprafentet lineam 
meridianamin plane horizontali, АВ veróreprafentet com- 
munem fectionem zquatoris & ejusdem plani herizontalis. 

Fiat deinde ex xre, aliave materia folida ,limbusalicujus femi- 
circuli, & ad angulos re&os erigaturfupralineam meridianam 

со, & firmetur ita, ut loco moveri non poffit; cujusmodilim- 

bum reprefentat in prafenti figura arcus скр, fiintelligatur 
p erectus fupra didam lineam cp. Hic lim- 

us dividatur in duos quadrantes ск & DK, & quilibet 
quadrans dividatur in до. equales gradus, initio divifionis ac 
 numerationis factoac verfus р. Fiat tandem ex eadem folida 
materia alius limbus femicirculi в M А, divifus in duedecim 
zquales partes, velut in i2, horaszquino&tiales,itaut hora duo- 
decimafitin medioubi м; horaveró 6. matutina incipiatà в, 

quam deinde fequatur7 8.9. & reliqux confequenter. Debet 
hicfemicirculi limbus fupra lineam As, quadrati A Bc p, ita 
coaptari vertebris apud a & B, utcirca illas velut januacirca 
cardines verti,& fupra femicirculum скор pro libitu nunc 
elevari,nunc deprimi poffit; & in quocunque przdidi femicir- 

culi gradu firmari: queminfinemcochleolisapud А & B in- 

ftrur debet. Refert hic femicirculus B M A, equatorem, & 
cateros Solis parallelos, ideoque verfatilis effe debet ia verte- 

bris fupra meridianum скр; ut cuicunque regioni applicari 

poffit, вс uniuscujusq; paralleli folaris altitudinem meridianam 
füfcipere. Huicporró femicirculozquinoctialiioferes 12.fphae- 

rulas feu pilas cryftallinas in punctis 12. horarum ita üt Рев 

ora- 
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horarum ipfi centto pilarum refpondeant. Singulas vero pi- 
las charta fubtiliita obduces,ut nunc Шаѕ tegere, nunc detegere: 
pro libitu роз. Fiant quoque predicti duo femicirculi ea 
proportione ad vitreas pilas, ut locus uftionis centro dictorum - 
femicirculorum perfecte refpondeat. \ 

Omnibus hifce preparatis; elevetur femicirculus жаш- 
no&ialis verfatilis ad illum gradum declinationis Solis in qua- 
drante DK meridiani CK p,quemeodieSoloccupat, quofpe- 
&aculumexhibere vis; & cochleis fuisfirmetur,ut moveriam- 
pliüs circa meridianum non poffit ; totaque Machina ope ma- 
gneticz pixidis collocetur aftronomicé,itautlinea ср refpon- 
deatmeridianoloci,& pundum с refpiciatBoream,puncdtum 
p Auftrum. Deinde pofito fomite in centro didi femicirculi 
zquinoctialis apple fila fulpburata candelis circumpofitis,& 
себе fingulas fpharulas charta, preter illam,qua horam, qua 
fpe&aculumexhibere vis, refert : fietque, ut fimul ac Soldatam 
horam attigerit, focus pile uftoriz in centro materiem combu- ` 
flibilem accenfam in flammam excitet,{ulphurata filaaccendat, 
relinquaque omnia contingat, ficut predictum fuerat. 

Fontem autem horarium fic efficies. Accipe phialam 
vitream хсн, labrofuo сн inítru&am,& perėjus collum ad 
fundum ufque inde canaliculum x ғ, qui tamen fandum поп 
attingat, fed tantum ab Шо di(tet, ut aqua intrare in canalicu- 
lum poffit. Orificium autem phialz hujus ita obturetur circa 
canaliculum, ut nihil aéris autaquz exire, aut intrare poflit in 
phialam, nifi per canaliculum. Hanc Machinulam repleaquá 
ad tertiam circiter partem, & colloca in centro femicirculi æ- 
quatoris,ita ut venter phialz refpondeatipficentro. His 85, 
dum Solis radii ad datam horam percutiunt fphaerulam dete- 
Фат, v refractipercutient phiale x ventrem, & mox inclu- 
fus in ea aér rarefactus expellet, & inaltum projicietaquam per 
canaliculum xr; диг decidens in labrum, & per labriforami- 
nafeutubulos in fubjectam flammam, illam extinguet. ` 
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S Volum fonticulum confiruere vis, Facilins e [йит fortietur effetum,. 
^ wt initio dicebam. Sinon vela vem tot pilis inflruere ,unicá uti po. 
жаты ita illam femicirculo equatoris BM A aptaveris ut in puncte: 

‚ cujuslibet bora centraliter eam conflituere ро». 8 


ANNOTA THO Н. 1 зи йе 


ХЕ vero fingulshoris phialam xF amovere, cr nova aqua tnfIrn-. 
Gam reponere cogarisshac arte uti poteris Infra phiale x Efandum, 
infraque байт фат ABCD, abfcondaturvas,aquá plenum, ch un- 
dique claufum,intra quod ex phiale fundo per Барт perforatam derive- 
tur tubus fundo phiale coagmttatus,cujus o[culum fuperius intra aquam 
phialeterminetur babeata, platismatium аре саита ghialum yofcu- 
lum verb тетін definatineravafis abfconditi aquam. ° Hacemim ra- 
tione fiet ut dum fonticuli fluxus се (а ср аа reflex vadis nonam- 
pliuspercuffa refrigefcit 5 condenfetur аб phialainclufus, c locum mi- 
norem ори. trabat inlocuma fe relictam aquam per apertum pla- 
zifgatium? va[eabfcondito. Si tamen phiala Soli expofita refrigera- 
v1 non poterit , omnino removeri debet, & impleri nova aqua, atque 


reponi, | | 
МАСНІМА XVI. 
Preco borarius frogulis boris cornuinflans. m 


Нео etiam Machinamreperiesapud Kircherum libro.deci- 
mo Lum. & V mb. fol.889. 
Videlco- Explumbo, ftanno, cupro, aliave materiafiatvas ABCD, 
nf XX. inftarcifte, undique claufum quàm optime coutra omnem aéris 
Fig. xv11. tranfpirationem. Heccilta dirimatur diaphragmate ‚ЕЕ, atque 
Precofin- imduodiftinguaturreceptacula. Diaphragmat perforato apud 
жез hos w igdatürfiphoninflexus GNH, cujuscrus GN fit intra unum, 
fians. ”- a& crus NH intraalterumreceptaculum; foramen yeró Nn dia- 
phragmatis obturetur, ne авг ex uno inalterum receptaculum 
com- 
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commeare poffit. Supra receptaculum Mitius Ев Ер colloce- 
tur ftatua, ori infertam habens cornus per medium yero cor 
ftatua.,fimulque pet.receptaculi.operculum perforatumtrans 
~ eatcanalis. P. quiintraipfum cornuori infertumdefinat, oper; 
. culo verê (it adferruminatus contra aéris tranfpirationem.: Su- 
pra operculum majorisreceptaculi a ECF fiatforamen rotun- 
dum rw, eiquejmponatur »duigentiflimequ dferrumine- 
tur hemifphaerium concayum Lo M; ех vitro, au ubtilifimå 
laminà&neáconfecum. Реге) дет receptaculi majoris fun- 
dumetranfeat canalis’ ix} qbifupraofculum/ x. раб 8 от 
intra receptaculum aperibile, ofculum veró inferius definat in- 
tra адат. Tandem minori receptaculo indatur epifto- 
mum «522601228000 NSO 3625010 G (А) 
' ::Hifce przparatis;implemajus receptaculumaliquóülque, 
nempead tertiamcirciter partem, aqua, & expone; Aachinam, 
Soli; quiubi calefecerit vel latus, vel hemifphzrium concavum 
Machina ; rarefiet vehementer аёг intra majus receptaculum 
Кесе, majorem lotum querensy necüllibiexitum inveniens; 
- comprimetvchementeraquam inelufam,eamquepropelletper 
fiphonem,; с мн’ intra minus, receptaculum p&p; ubi pre- 
metviciffim aérem inclufum, eumque magno impeti expeller 
percanaleth р definentem intra cornu; unde fequetur fonus 
inflati cornu. Si itaque hanc Machinam collocaverisfupraba- 
fim.precedentis Масһіһа itacut herfpheritim.concavum 
гом fit inlocophialz ХЕ, fiet htfingulishorishemifpherium 
calefiat à radiis repercuffis à fphaerulis; & cornuinfletur à ftatua 
velutà precone horario.  Refrigerata -porr Machina, & aqua 
minorisreceptaculi perepiftomium Qv exemptà, trahevür,per 
apertum affarium-1, canalis. Каа aqua jihtrarecepraculuny 
majus éfubjecto vales2.:2£q c dilancitibeein A оц: ОЕМ ғұ 
: 9 АММО T ATI (ра: ERN Ld ohio guide 
S Toculi flatwafiant mobiles. dlinscanalis ex minori receptaculo per 
~ fatua corpus ad oculosvfque derivetur s movebuntur фратефетеп- ~~’ 


Xi flatu concitatz. 
Ti 5 , ANNGO- 
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125 effectus fine aqua baberi potest: Nam]icaleffat vel latus , vel hes’ 
mifpberiumtoncevum to M majoris veceptaculi asce, varefatfus: 
ddr irrumpei per fiphonem GNH intra minus receptaculum, indeque per 
сіпшіет intra praeconis соғин. | не 


De Machinis, quz fiunt naturali aqux 
n оын | lapfu, 
мани: ӨЛСЕ D hoc caput pertinent omnes fontes, Machi- 
апа font ҚОЗА а neque, ‘que vifuntur in Principum Viridariis 
naturale RG ZW 31 еге тіге. З , 515 Е 
Y Romanis, Tufculanis, Tiburtinis, aliorumque 
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lapfu адна, YE SE ; 
locorum amoeniflimis, de quibus aliquid dicemus infra 
in conclufione primz Claffis. Prater Machinas porró 
quas hoccapiterefero, fpectant huc etiam Machinz 1, 2, 
1012. & 15, Claffis fecunda,& tota poene Claflis tertia. 


er MACHINA 1. 
(Серрака Kircheriana; quafontis жағ ejaculatur 


әсет Aquam , ез“ inverfa iterum fuit. 
Cia и eft fequens Machinula, асШипедие parabilis; at 
“multis viam aperit inventionibus. Habetur inter aliasin ce- 
léberrimo А thanafij Kircheri Mufeo, eamque ego in nupera no- 
va Magneticz Artis editionelib.3.par.2.cap.3: in Appendice Ну- 
draulicorum Machinamentorum Machinamento т. his defcri- 
pfi verbis. | 
Vide Ico-  Fiant ex cupro, ftanno, aut quavis alia materia e refi- 
ў | ente; 
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Clafis 1. | 2% 
Kente, duo vafa feu receptacula cujufcunque figure ‚АВ; CD» nif. XXI. 
quatuor, aut pluribus paucioribusvé colurnellis fuftentata, quo- Fig. I. 
rum opercula рм & FE fint nonnihil concava inftar. pelvis. 
Per columellas во, вс ca, diducantur bini fiphones feu cana- 
les HGF, KLN, quiintraprzdiéta vafa recurventur; ubi свет, & 
emineantaliquantulum extra vaforum opercula in locis. F &. М, 
habeantque ofcula feu orificia r, N, quàm ftri&iffima. Per v- се 
trumque operculum јат memoratum infinuentur alij duo gar "^^"^ 
naliculi Er, Po, qui inferiüs feu prope fundumapud. 1 & 0,2- 
perti fint, nec fundum contingant. Hisfactis,impleatur aqua 
alterutrum vas,nempe AB, (invertendo primum totam machinam) 
per foramen P canaliculi ро; quod vas Ав, ubi impletum 
fuerit,{tatuatur iterum machina in eum бешт, диет е, 
ra; defcendetqueaqua perfiphonem. н с, вс peranguftum ori- 
ficium в magnoex(iliens impetu, relabetur fupra operculum 
concavum vaíisinferioris єр, infinuansfefeperforamen £ in- 
travasinferius ср, tam diuque fluet, donec tota defcenderit 
aqua. Vbieffluxerit, vertatur clepfydra, вс aqua intra vas cD 
jam recepta defcendet per canalem“ XL, & per orificiumangu- 
ftum x exfiliens, infinuabit fe per foramen р intraprius vas 
as. Siigiturà principio tantum aquz infuderis, quantum intra 
Бога fpatium defcendere poteft per canales;habebis clepfydram 
horariam.Poteft etiam addi жанынан ; quo fe ipsa vertatur, ubi 
femeleffluxerit, Machinam hic nuper conftruicurayimus. 
ANNOTATIO. 
N hac Machina aqueevibratio, atque in altum ejaculatio fitpropter ах Aqusiapfo 
qua lapfum naturalem è vafe fuperiore in vas inferius; efique hac M coer j 
auium artifictalium fimplici рта aquas evebendzratta, c vel ideo na- naturales 
tura proxima, qua alia non utitur ratione in fontibus producendu non C artifi- 
zanitonin vallibus , autcamporum aquoribus , verum etiam in 772 Зан 
montium cacumitibus , vt fafifimè доби тефивехрисиви R itha < 
natus Kircherusin feto quem jam molitur, Mundo fabterranes , Opere, fi 
quod aliud, erudito, curio[oy uario, Haceádem аттера тех fummo a- 
| | dificior um. 
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dificiorum aut:turtium faftigio diducunt:Artifices latenter canalem in 
г fubjectam plateamsantforum,vt delabentem ex alto liquorem icu aqua 
is fic feu што) га amo bjáculetur egrediens Ссопсфа medio angu[Hor 
-fubulussquitamtn nec ite fIricfus effe debet ut minorem faciat exitum; 
ийт fapcrincumbentis canals altitudo atqueamplitudo requirit; nec 
jtalaxus t pondere fua defluat à prime [lati exitu liquor ,nifiad.late- 
та fuliris дива) дата пребит. Hac дотдиевтетат тата тт Principum 


H dartiselabóratufant Machinamentahydraulica,quorum рез Romana, 
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ERa ita ZEgyptiorum ingenio comparatum, inquit Kirche- 
*—tusto.2.Oedipi /Egyptiaci. par.2. Clatle8.cap.5. Pragmatia т. 
utnontantüm aras templa, ftatuas, туќіса & exotica quadam 
metamorphofitransformatasadornarent, fed.ut multüm quo- 
quexum ad reverentiam,tumad admirationem facris concilianz 
dam conferrerebantur,(tatuis motum ad pantamorpheNature 
fimilitudmem indere, ut homines myfteriorum ignari, faltem 
ex motu, geltis, & actionibus Deorum( verízs Demonum) volun- 
tatem cognofeerent), Mirum fané ад. саса mortalium pectorà 
pervertendafacerdotuminventum. Machinarum autem variz 
fpecies erant, Quxdam àd'introitum templi, nonnullz in aris 


` reprafentabantur.Quxe quidem tanto ingenio concinnabantur, 


utnon plebscantüm divinum quiddam ijs inefle putaret, fed & 
quotquocde illismentionem fecerunt Authores , arte quadam 
humano ingenio fuperiori confectas cenfuerint. Inter reliquas 
magna Deorum mater Multimammia fpectabatur arz impofi- 
ta, quz moxaccandelz accendebantur, uberibus copiofum lac 
fundebat... Multi hoc preftigiatorum ac Demonum arte con» 
айша opus fuifle putant: fed P. Kircherusapertéfacerdotum 

dolofam 
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dolofam machinationem fuifle oftendit citato loco Pragmatia 
т, fabricatá etiam in huncfinem machinula, quam in fuo Мшсо 
oftendit. -Sicergo procedebant. | 

Fabrica ивскг fiebat, columnis fuis в x, rc, &c.inftructa, Vide Ico- 

сшиз &tholus asc hemifpharicus,& bafis «M cylindrica, in-nifmi xxr. 
tus erant сауа. Bafiimpofitaeratarula мм, concava; fupra Fig. 11. 
arulam crater сн; (ирга craterem idolum mammis protube- pee 
rantibus effigiatum fundebatur. Columnz ВК,с г, brachia f 
habebant mobilia s & т, qux furfum deorfumque moveri 
poterant, candelabris, feulampadibus Ep inftru&a. Aperiebatur 
вс claudebatur tholus 4 вс per cochleam loco А infertam. 
Ex tholo deducebatur fiphon хвкг, per fundum vafis KL; 
ufqueinfupremumlocum r arule мм. Ex fundo vero aru- 
lzaliusfiphon мм intrafítatuam porre&us erat, atqueinloco ғ, 
ubi mamm2, in multos canaliculos pro multitudine mamma- 
rum divifüs. Tempore itaque facrificiiarulam M N lacte re- 
plebant, & candelis feu lampadibus в & » 'accenfis,tholi fun- 
. duscalefiebat, latentemque intràaérem rarefaciebat; hic rare- 
fa&us dum locum evadendinon reperiebat, cochlea obftru&o 
tholo,percanalem xB кт, abitum parans; dum arulz interiora 
jam lactis humore repleta reperiebat, illum impetu fuo рег ca- 
nalem мм inubera(ítatuz protru Бас; que ftatua largifluum 
humorem foras, non fineadmiratione infpe&tantis populi,fingu- 
lari Deorum beneficio conceffum putantis,intra arule craterem 
сн difpergebat,durabatque folimtacrificij tempore. ' 


MA CHIN A ПІ. 


Rota ver{atilis , aquam luftrationi necefariam 
fundens, | j 
HE Alexandrinus libro de Pneumaticis cap. 31. & Clemens 
Alexandrinus lib.6.Stromat.referunt,in facris ZEgyptiorum 
ad porticusrotas zreas yerfatiles fuiffe,qua: dum ingrediebantur 
alij; convertebantur, вс aquam luftrationi necefTariam funde- 
Kk | 


bant. 
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-bant,. Artificium defcribit Hero loco citato , & Kircherus loco 


item citato ex Oedipo Pragmat.4. Sic autem procedebantía- 
cerdotesrotarüm Architecti. 


Videlco- Poft porticum, fiveintra parietem porticusfiebat amplum 
nifmi xxr. VAS. AL; diaphragmate нв difcriminatum,quodin с habe. 


Fig. 1ш. 


Rota ver- 
fatilis, 


bat foramen, ex quo deducebatur canalis ср inparteminfe- 
riorem vafis , qui in р 2nez matrici perforate G.erat coa. 
gmentatus; per matricem verd alius canalis ме traducebatur 
in modum axis, qui in е & м tanquam polis infertus verfatilis 
eratintra matricem с, & intra polos ғ & m, Habebatautem 
hiccanalis rx foramenapud c, quod orificio canalis ср in- 
tra matricem еха е refpondebat. Idem canalis еме habebat 
in E myfticam rotam Ns infertam , in cuius centro orificium 
canalis definebat in caputLeoninum. Hisita conftitutis, firota 
abingredientibus vertebatur,axis E w reideminfertus, & intra 
matricem с circumacus,vertebat foramen fuum foramini ma- 
tricis, & canaliculo pc, ficqueaqua vafis Ав pereundemcana- 
liculum cp intra canalem zr fe infinuans, magno impetu 
per Е, & os Leonis Когаз erumpebat,utluftrationibusinfervirer; 
versa veró ulteriüs rota, aut eareversa, fiebatut foramen przdi- 
дот axis non congrueretampliüs foramini matricis, & canali- 
culo cp, ficque obftruebatur, & aqua fluxus ceflabat. Totum 
itaque artificium fimile erat epiftomio, quo hodierna die utimur 
quàm familiariffimé in omnibus fere doliis , canalibufque fon- 
tium tum claudendis , tumaperiendis ; differentia folim in ео 
confiftebat, quodillud arcano вс myftico, ut putabatur, modo 
fiebat. Inmuebant autem per rotam (inquit Kircherus rerum Æ- 
gyptiarum expertiflimus) /upernas Intelligentias, quas Iyngas voca- 
bant , fupremi Numini minifivas , cuius influxu Momphta humide na- 
tura Prefes aquam fuppeditabat facram feu Niloticam tum rebus omnibus 
producendis, tum luftrationibus comprimis nece[Jariam. Principium 
motivum machinz eft naturalis motus ac lapfus aque. 
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Claffis І. m, 
MACHINA IV. 
Cynocephalus Ægyptins ex veretillo aquam fundens, 
` qua horas equimotttales in fubjetto vafe monftrat. 


Hos Apollo inSelectis Hieroglyphicis lib.r. cap. 16. ait, Æ- С 
E я : В EDU ynoceph a= 
gyptioszquinodia fignificare volentes pinxifle Cynocepha- yj, жуу. ` 
lum fedentem, eó quód duobus anni zquinodiis duodecies іп privi miw- 
die & duodecies in пойе, per fingulas nimirum horas, urinam 5°" 
reddat. Zrde non immerito (tub yun git) fus hydrologii Aegypty Cy- 
wocephalum fedentem infculpunt , è cuius membra aqua defluat. Qua : 
porró rationeatque induftria conftruxerint hujufmodi hydro- 
logia,qux equinoctiales ‚Босе, equales horas indicarent, de- 
cet Kircherus in fuo Oedipo ZEgyptiaco Tom. г. par.2. С1айе 8, 
cap.3.§.3.Pragmat.1-his verbis. а 
Ex хге faciebant Cynocephalum fedentem intus сопса- Vide Ico- 
vun, cujufmodi hodie in Regio Mufeo montis Pinciani à Fran- nif. хіт. 
cifco Gualdo Equite Ariminenfi ( viro antiquitatum ftudiofiffi. Fig. tv. 
` mo,expertiffimoque,& mihi etiam noto) oftenditur. Huncpo- 
nebantfupra Abacum AB tetraftylon, five quatuor columnis 
innixum ; infra quem ponebatur vitreus cylindrus c p, cujus 
bafis claudebatur,in fuperiori parte apertus. Intra hunc vitreum 
cylindrum diabetes EF ordinabatur, cujus interiorcanalis ік 
bafi cylindri perfecté coagmentatus, in vasfuppoditum сн de- 
finebat. In cylindri vitrei, veletiamin ipfius diabetis circumfe- 
rentiahorz duodecim intra duodecimcirculos defcribebantur, 
utfiguradocet. Hocperacto, perorificium M Cynocephalus 
aqua Niloticá,cuiustymbolum erat,replebatur; qua per veretil- 
lum Cynocephaliin cylindrum vitreum deplebatur.Ét quoniam 
veretilli canalis еа induftria erat conftru&us , ut per illud aqua 
fpatio duodecim horarum exacte depleretur ( quod ad fciathe- 
ricum exacté factum explorabant) ideo diabetes quoque EF, u- 
па cumcylindrovitreo,eá proportione difpofiti erant; ut fpatio 
duodecim horarum & Cylindrus impleretur, & diabetes deple- 
retur,utjam dicemus. Aqua i. 4 уеге Шо Cynocephali in- 


2 tra су- 
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tracylindrumvitreum со lapfa, fefe paulatim intra diabetem 
EF infinuans, fpatio duodecim horarumcrefcebat ufque ad в, 
& illiacpet orificium 1 diabetis lapfain vas сн, per orificium 
к fele aliis duodecim horis деопегабас; fiebatque ut in cy- 
lindri vitrei duodecim circulisaqua primüm crefcendo duode- 
cimhoras diürnasintra cylindrilatera demonftraret; & intra ea- 
dem, aqua per diabetemfefe exonerans, decrelcepdo horas no- 
&urnas monftraret. Die vero naturali elapfo , cynocephalo ad 
herologij continuationem nova aqua affüiidebatur , exempta 
priàsaquávafis сн percanalem т. ! 9T 


КАМА О. TAFE ONL 


Vando Cynocephalus erat plenus > plus aqua prima hora effluelar, 
~quam fecunda , С plus fecunda, quam tertia, ec: quoniam eo magis 
premebatur aqua fupra orificium interius veretilli qua major in Cynoce- 
phaloerat aqua copia. Fine circuli feu. boraria [patiain су тағ fuperft- 
cie notata non poterant effe equalta , fed latius erat [atium prima hore 
(acylindri bafi incipiendo, & furfum afcendendo) quam [atium fecunde 
horas c fimiliter fubfequentium horarum [patia ,ufquead [ummitatem 
cylindri, hoc eff ufque ad duodecimam „femper decrefcebant. Hinc pra- 
tereacylindri divifioin duodecim boraria [patia diurna non poterat fer- 
vire pro divifione duodecim borariorum {patiorum notturnorum , qua 
defignabat defcenfus aqua delabentis per fiphonem diabetis у quia plus 
aqua trahebatur ab orificio diabetis , pleno exiftente cylindre , quam non 
- ео: nam quo plenior erat cyliudrus > eo majori violentia premebatur 
aqua, C intra diabetem fefe infinuabat velocius ac proinde majori cum - 
facilitate trahebatur ab orificio 1. : 


ANNOTATIO ІІ. 


С Giendum etiam, Cynocephalum continere debere aquam pra duode- 
cim hovistantim , eamque pofi viginti quatuor horas effe vefunden- 
dau. né. 


MACHI- 
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- Hiydrologium horarum. antiquarum y fen => 
pO SUD inequalium. > n met 
М Gnomonicis paffim docetur, toram fere Antiquitatem u, Ey4relorii 
fam fuifle horis inzqualibus, dividendo videlicet quamlibet Е 
totius апр! дієт, five longa ea eflet, five brevis,in duodecim ho- ж. 
ras; fimiliter &.no tem: unde fiebat, ut ficuti diverf dies no- 
&esque anni erant inter feinzquales, ita etiam diverfarum die- 
rum ac noctium hore effent inzquales; licet ejusdem dieiaut 
пой hora iater fe inzquales fuerint. . Atque hujufmodi hor 
rz inzquales vocantur Antiquz,ed quód. Antiqui iis fuerintufi. 
Vidimusquaratione fieri poffint horologia horarum жапа шта, 
nunc videndumquo modo inzqualium hydrologia fieri poffint. 
Quz quidem res multo eft difficilior & ingeniofior,non tamen 
fupra eximium Асрапайи Kircheri ingenium,qui ita procedi jus 
betin Oedipo Aigyptiaco to.2.parte;2.claffe 8. $.3. Pragmat.3. 
(Mutavi camen nonnihil ordinem,majoris claritatis gratia.)... © 
„Machina conttituatur loco opportune,ubi.perpetuz aqua Vide Tco- 
fuppeditatio.exiftat s (itque caput v.g leoninum five Momphta;nif. xxir. 
quod intra receptaculum..& c. aquam effundat; & né exuberet Fig. v. 
.di&umvas,percapalem ту exoneretur. Habeatautem vas 
Bc intusfiphonemreflexum p, perquem aquafeexoneret in 
vas vitreum, quod ponetur intra tetraftylon- G c #1, cujus Cos 
luinnisinfiftitreceptaculum вс. Tetra(tylon hoc infiftat alte- 
rireceptaculo нї KLintraquodperdiabetem EF aqua intra, 
cylindrum vitreumex fiphone э vafis вс dilapfafeexoneret, 
Atque hxc eft fabrica Machina; fequitur horaruminaqualium 
in cylindro vitreo delineandarum modus, 
Ut itaque totius anni decurfa aqua intra vitreum cylin- 
drum predictum inzqualeshoras exa&é demonttret,fic progre- 
егіз. Imple caput leoninum aqua currente , & dum defluit in- 
traceceptaculum вс, éfiluitqueperfiphonemreflexum р,іа- 
Kk 3 tra. 


262 Pars 11. 


tracylindrum, ita cempera ipfius orificium claviculá aliquá ver- 
fatili.ut fpatio 24.herarum præcisè impleat totum cylindrum. - 
Cümautemcaput leoninum propter aquam perpetuó.curren- 

tem fit femper plenum, fitut fingulis horis equalis aquz quan- 

titas influat in cylindrum. Deinde accipe chartam altitudi- 

| ni cylindri үйге! qualem , latitudinis verd tante , quz to- 
VideIco- tum cylindrnm circumplectatur , fitque parallelogrammum 
nif XXII, chartaceum A Bc D: "Hujus paralellogrammi latera АВСр, 
Fig. VL. dividein fexzqualiafpatia,ductisàfronte as adbafim ср li- 
| neis rectis parallelis; & cuilibet {patio,tam in fronte quàm in ba- 
fi,adfcribefuafigna,utfiguramonftrat. ‘Intra idem parallelo- 
rammum lineas horarias ficdepinges. Vide loci,in quo hy- 
она conftituendum eft, maximam & minimam dieilon. 
itudinem ; fitque v.g.quatuordecim, & decem horarum. De- 

inde duo parallelogrammilitera A c & & p, divide in 24. equales 
partes; & inlatere Ас, inferiüs incipiendo, numera decem ex 
di&is24.zqualibusfpatiisufquead в, in latere verd BD qua. 
tuordecim,ufquead ғ, вс pertetminos duclineam rectam ЕЕ, 
Hocfac&o,fpatium. Ec, uti & fpatium во, divide in duode- 

cim zqales partes, & per divifionum puncta correfpondentia 

duc lineas rectas traníverfales ,ut vides fa&um in figura. Ea- 

dem ratione fpatium EA,& FB partieris in duodecim zquales 
partes; quod fiet, fifpatialinee ғр traducasinlineam ЕА, & 

fpatia Іпеж Ес inlineam ЕВ, & ducas lineas transverfas. 
Totum parallelogrammum fic divifum depinges fupra vitreicy- 
lindrifüperficiem,& habebis totum negotium confectum. Aquá 
enimexonerante fe per fiphonemreflexum р іп cylindrum vi- 
treum,earatione, ut aqua fpacio z4.horarum cylindrum przci- 

52 impleat ufque ad лв, ut fupponimus ex antea conftitutis; 
fietneceffarió,utaquainlatere a'c, dum percurritex c in £, 
quantitatem dieiminimi decem horarum per duodecim hora. 

rum fpacía, in qua divifaeftlinea c E, metiatur: in v verd 
duodecim horas equino&ii,in в denique quantititatem diei 
maximi quatuordecim horarum per duodecim fpatia, in сін 
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divifa eft pars рғ, еха&ё demonftret ; & fic in reliquis lineis 
fignorum confequenterfieri judicabis. Poft Er veróincipiet 
aqua paulatim crefcens monftrarehorasnodurnas. Ubi yeró 
aqua ad ultimam lineam pervenerit, incipiet ingredi diabetem 
EF ( & tunc fifti debet fluxus fiphonis inflexi ) atque per eum 
eadem proportione motis, ( inquit Kircherus) quo intra vitre» 
um cylindrumcreverat,fefe evacuabitin vasfuppofitum H IK L; 
hactamen cautione,utaqua, qua horas fole in capricorno exi- 
ftente demonfítraveratin fpatio CE 4. , crefcendo,eafdem in fpa- 
По вер decrefcendo demonftret: pari ра&о aqua qua fole 
in cancro exiftente, horasdemonftraverat in {patio D FB сге- 
Ícendo, eafdem decrefcendo demonítret in A Ec fpatio, uti 
numeri adícriptiluculenter monítrant. | Eadem eítratio dere- 
liquis fignorumlineis;itaut femper aqua decrefcente, linea op- 


pofita illius linex, per quam creverat, accipienda fit, uti chara- 


cteres шь inbafimonttrant.. vl SARIE 
otum itaque artificium сопе in fiphonis reflexi, & 


diabetis conftrudtione, quorum uterque Ка temperari debet, 
ut aqua receptaculi вс, per fiphonem р, fpatio4. horarum: 
cylindrum ст pracisé impleat; & eodem prorfus tempore ea- 


dem per diabetem EF їв vas нткг, fédepleat. Quod qui- 
dem haberi nen poteft, nifi per obfervationem ad dicti tempo- 
ris fpatium. Deinde vaforum proportionis fumma cura te- 


nenda ей. | Verürn сіт perpetuo fluenteaquá, femper quo- 
que cylindrus plenus foret, hinc os leonis habeat epiftomium, © 
ut quando aqua cylindrus vitreus fuerit plenus, claudatur, do- 
nec tota aqua fpatio 24. horarum fe depleverit, vt diximus; &: 


deinde pro nova horarum demonftratione poftero die refera- 


‘tur; atqueadeo femperalternis diebus naturalibus claudatur at-- 


quereferaturepiftomium. Meliùs tarnen fuerit, fispfe fiphon. 
reflexus perfeparatum epiftomium claudatur ac referetur ; quia: 
non ftatim ac osleonis fluereceflat,celatetiam phon. ^ Poftu- 
lavimus autem perpetuó fluentem aquam hac de caufa , quia: 
quàm diu receptaculum вс plenum fuerit aqua, confequen- 

| ter 
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teraqua cum equali prorfus impetu perfiphonemlapfa, zquale 


intra vitreum cylindrum incrementum caufabit; quod non fie- 
ret,fiaquain vafe вс paulatim deficeret, uti demonftravimus 
in Protheoría 4.cap.5. S ОШИ 

.., Siitaqueex hoc horologio quovistempore veliscognofce- 
rehoram,quzrelineam figni, imo вс gradus figni, вс vide ubi di- 
Фат lineam aqua vafis interfecet:linea enim horaria, quam ibi- 
dem tangit, eft hora inzqualis quefita. Et aqua quidem cre: 
{Centeintra vas vitreum, accipefignainfronte Ав notata; eâ- 
dem vero decrefcente, accipienda funtfigna in bafi ср deferit 
pta, ut jamantea diximus, | 


ANNOTATIO. 


Ieádem velocitate ac tarditate aqua delaberetur pev diabetem, quá 
“Шарт per fiphonem,eadem divifio parallelogrammi ferviret pro 
aqua crefcente acdecrefcente. At quoniam hoc tmpoffibile est ,ut ex 
dictis fupra Protheoria 4.cap.3. patet alia divifio tnflituenda est pro 
aqua decrefcente y que quidem divifio notari poffet im tubo vitreo 


у лыны eR AE FG Св 
зо МВА СН A: МА. 
; «Hydrologium Bettintanum, E1 


Hydvologit (CyPerefioris ореге atque impepta eft i & ufustot vafo- 

Вит. — ^7 rumin precedentibus hydrologiis neceffariorum, nec wa 

rent fallaciis atque incommodis : quibus ut eamus Mapa u- 

bet huc apponere conftrudionem alterius hydrologii ai imi; 

ut putatur,&facillimé parabilis,ex Р.Мапо Bettino, Viro ocie- 

tatis noftre dodtiffimo , quod defcribit A piario8. Progymnaf3. 
Propof3 hifce YOUR кесше 1 RA IS cape эз sh 

"Vide чар, „Ево vas ligneum velalterius materia, A | > cujus lateris an 

nif. xxii. produita in longum fit, AC tubulas unde aqua y poffit, ү, и « 

Fig, V II.B T virga ferrea yvel linea Aiii КҮЛ, nos кы. ы Gt 

infixainfupparoubi ту cancellus fivaar | Пе 
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fe ¢am virgam ita wt evagari nequeat extra latitudinem lateris five 
afferculi ac.  Infundatur ergoaquain vas АВ, СР dum aperto tu- 
bulo в, incipiunt tamaquaeffiueye quàm virga DE defcendere, fi- 
ent druiftomes horarum exactifimain AC, v.g.horarum faltem mi- 
ximi arcus femidiurni in earegione, in qua bujufce horologii ufus futu. 
тис . HactenusBettinus. < t 


ANNOTATIO I 


Сали tamen foret ,notare 24.horaruns divifionesinaffercula А С, 
Jî vas fit capax tante aqua ant tubulus В tam ftrittus, ut fluxui 1.4. 
horarum fufficiat. Prima hora divifio fit vbi E, ultima ші А, 
Si boris utarus A[lronomiciqueincipiunt à meridie implendum est vas 
quotidie nova aqua in meridie : Si Italicis, quain occafu Solisincipiunt,. 
utaris implendum est vas ad Solis occafum : Si Babylonicis, qua inci- 
piunt ab ortu Solu ,ad ortum ejusdem implendum ей vae. — Siutara 
heri quarum duodecim numerantur ameridie ad mediam nottem, б 
duodecim àmedia notte ad meridiem y horarum [pacii adfcribes bis dus- 
denos numeros,à capite ad calcem tabula procedendo. 


ANNOTATIO 1I, 


Q7 oniam,ut ex dicta Protheoria 4.patet,plas aque effluit ètubulo в 
prima hora,quam fecunda, & plus fecunda quam tertia Gc. divifie~ 
num [Dacia afferculi AC neceffaria inmequalia erunt. Divifio роти? 
орите fit abfervatione,quamuss etiam fieri poffet alia ratione , ut in 
Protheoria 4.cap.3. diximus propofit.r 4. 
= ANNOTATIO IIL 

А hoc, neque ullum aliud bydrologium tam fidum effe poteff, ut 

Bettinws promittit, quoniam alia menfurasaliave velecitate ac tat» 
ditate effluit aqua ctubulo в, dum frigida сй aura, quàm dum cit te- 


pida, aut calida, | 
MAGHINA VIt. 
Hercules clava Draconem percutiens, 
ae E L] AA loannes 
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2 
] Oannes Baptifta Aleottus Italus, Heronis Alexandrini fpirita- 
Наа Federico Commandino latine edita, Italico Idiomate de- 
ditinlucem Bononiz Anno 1647, cumappendice quatuor Pro- 
blematum ( Theoremataipfe appellat) Hydropneumaticorum, 
modique clevandiaquam ad Turrium fummitates; ex quo de- 
Hercules fumpíimus prefentem machinam, quxhifce verbis (Italicé ta- 
E men) ab iplo Aleotto proponitur. Efficere сит Dracone aureo- 
cutiens. Тит pomorum cuftodia deputato pugnet Hercules clavá s quam dum ele- 
wat, Draco fibilet c dumcapiti impingit , Draco ejaculetur aquam in 
faciempercutientis. Artificium ex eodem; paucis mutatis,aut ad- 
ditis, confiftitin Бос: А 38555 - 
Sitbafis feu abacus. AB co; inftar сМ fabricatus ; cuius 
una;par$.C D.EFGHK fitundique claufa diligentiffimé, пе quid 
Vide 1со-2615 elabi polit: Huic parti feu receptaculo fuperemineat ca- 
nif. xxii, Malis 5, aquam fundens intra infundibulum т v; quod infundi- 
Fig. yar bulum fitinditum receptaculo predicto ita, ut eius collum coni- 
forme v fundum nonattingat, fedab ipfo tantum diftet, quan- 
tum fufficit ейихигадог. Eiufdemreceptaculi fundo afferru- 
minentur duo fiphonesinflexi, x & у, quorum crura longio- 
rafintextra, brevioraintra teceptaculum , X fundum nonattin- 
gant,fedab eo diftent, utdeinfundibulo dictum. Debetautern 
fiphon v efle longè fubtilioratque gracilior , quàm x. Vbi P, 
«collocetur ftatua Herculisintus cava;tenentis manu-clavam Qi 
ubi Ls. [Dracointusetiam avus. : -Hisfactis; receptaculi præ- 
didilateri ЕЕСН  indaturcanalis мо, quiin o incurvetur,& 
pertingatufquead os Draconis; ubiita accommodetur ,ut fibi- 
lumedat. Quod fiet,fiapertocanali s defcendetaqua per in- 
fundibulum т v;:in-receptaculum. срвЕСНК, ibique, de- 
tentum aérem premensexpelleeper fiphonem мо. Idem fibi- 
lus edetur, quando repleto receptaculo aliqudusque aqua, са 
effluet per fiphonem v, & per jam di&um canalem ом ас- 
srahetnovumaéremiéx Dracohisore; , 
‘His etiam factis, regula oblonga сс, рр,, affigatur clavo 
tereti оо» ut circajpfum canquam cirea ахет verti, elevari, ^ 
ойде! = ac de- 
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ac deprimi ройк, Infra extremum cc regulz plantetur co- 
nus excavatus R R, intus perfecte lzvigatus ; intra quem ac- 
commodeturaliusconusfolidus вв, quiprioriscavitatem per- 
Ғе: те implere poilit,habeatque ло вв annulum „со! infer- 
tusfunis alligetur extremitati сс Regulz,ita tamen , ut & co- 
nus folidus вв quieícatintraconum vacuum RR, & Regula 
сс, DD, fitumhabeat Horizonti parallelum. Alteri Regula 
extremo рр appendatur vas coniforme 2, quod. vacuum fit 
multó levius quam conus folidus вв. Debetautem przdicta 
Regula cum fuis vafis appenfisita difpofitaeffejutvas z pende- 
atinfra crus extrinfecum feu longius inflexifiphonis x. Manu- 
brio vafis z alligetur funis, qui tranfeat per alterutrum crus 
Herculis, pertingatque ufquead brachiorum vertebras. Intra 
Herculis corpus cavum, ubi brachia humeris per vertebras con- 
nectuntur ; accommodata fit clavis ferrea ejusformz quam re- 
prefentatlatinum т majufculum, feu figura2.; 4.hicappofita; 
qua quidem clavis fit ita difpofita inter utrumque brachium 
ac humerum ,utalterirefpondeac z.alteri з flylusvero 4. ver- 
tatur circainfixum axiculum , eique alligatus fit prædi&us funis; 
ut monftrat figura. . | | 

Praterea infra crus externum fiphonisinflexi y colloce- 
turvas AA claufum,cujus operculoindatur & afferruminetur 
crusfiphonis. E latere hujusvafis АА prope fundum educa: 
turcanalis TT, quiingrediaturperforatum conum concavum . 
RR apud т, intusque habeat aflarium,intra ipfum conumape- 
ribile. Exoppofitoconi hujuslatere, ubi 4 egrediatur alius ca- 
nalis оо, pertingens ufque ad os Draconis. 

Machina fic rite przparatà , aperiatur canalis s, & aqua 
defluens in infundibulum r v, defcendet intra receptaculum 
CDEFGHK, fugabitque aérempercanalem Mo, & fibilumin 
Draconis ore excitabit; eadem veró aqua, ubi pervenerit, 
ad fummitatem fiphonum x $ v, е иес ё receptaculo per 
dictosfiphones intrafübje&avafa z & aa, attrahenfqueex- 
trinfecumaérem per os Draconis, & per canalem мо, excita- 


Liz bit 
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bit majorem adhuc fibilum quàm antea,ut fi pra etiam diximus. 
Dum autem per fiphonem x defcenditaquaintravas z, præ- 
gravatum vas paulatim fubfidit,fecumque trahens alligatum fu- 
nem elevatbrachia вс clavem Herculis hinc, inde vero conum 
folidum вв, Interim aqua vafis АА рег canalem TT infi- 
nuatfefeintraconumconcavum кк, & cùminde effluere non 
poffit ( claufus enim eft, utpoíteà dicetur ) infinuat fefe intra ca- 
nalem QQ, zquilibrium affe&ans originis fuz , que eft in in- 
fundibulo rv. eodemquetempore vas z replebiturpenitus: 
& cùm erectum ftare non poflit,ob fundum acuminatum, incli- 
natum effundet aquam ; qua effusá, cum fit longè levius quàm 
conus folidys в B, defcendet із magnoimpetu intra conum con- 
cavum RR aqua plenum, elevabitque vas z: quod dum fit, 
decidit clava Q fupra Draconis caput , eodemque tempore 
Dracoex hiante ridu exfpuetaquam contra Herculem. Nam 
cùm infundibuli aqua; & Draconis os,fint feré in eodem hori- 
zontali plano,erit aqua canalis оо ineodem zquilibrio cum 
aqua ipfius infundibuli, ac prope os Draconis. Unde cadente 
conofolido вв intraconcavum RR aqua plenum,ibique re- 
pertam aquam premente, сїт aqua non poflit retrocedere per 
canalem тт, prohibente id affario 1, cogetur fugere per са- 
nalem QQ, ubi premetatque expellet detentam aquam peros 
Draconis. | 


ANNOTATIO І. 


N E aqua intra concavum conum RR recepta, defcendente cono fo- 
lide вв, tranfcendens concavilabra effinat, fed pellatur intra са- 
nalen QQ, fiat conus coriaceus, qui adequet [uperficiem concavam 
(feu interiorem concavi, ej comvexam feuextertorem [olidi cont, cujus 
vertex fit affixus vertici coni folidi, labrum vero labro coni conca : 
Үс enim fet, ut elevato folido elevetur е? coriaceus, & locum pràbeat 
aque ingredienti y defcendente vero eodem folido десен ет & coria- 
сене d aqua probibebit exitum per labra coni. 


ANNO- 
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Ommodius tamen erit, filoco comorum fiat antlia, eujus embolus fit 
alligatus extremitati сс Regale. Vt etiamvas 1 facilihs in- 
clinetur , fundum debet effe ponderofum. 


MACHINA VIII. 
Aguila Horodtctica, 


M Achinam prafentem,non tamen fub Aquilz {chemate,con- 
fervamusin Mufeo Kircheriano,conftru@ama P, Kirchero 
inhunc modum. 

Tubuseítcupreus Ав, fuperiisad a definens in vafcu- Vide Ico- 
lum c, inferiis ad B, primüm in duosramostubiformes, B D, ni XXIII, 
BE; deinde in Байт cavam ін. Epiftomia aptata func illis lo. Fig. X. 
cis, que figura monftrat, Bina brachia. BD; BE binos fuften- ,,,,;,. 
tanttubosvitreos DF, EG, divifosin duodecim horaria {patia,& redidica. 
ita brachiisinfertos, ut continuatos cum ipfis tubos conítituant. 
Уакшшт c tants ad minimum capacitatisaquz сйе debet,ut 
implere poffittubum АВ, utrumque brachium , & utrumque 
vitreum tubum. Eiufdem capacitatisfit bafis ін. Debent pra- 
aerea vitrer cubi effealicubiapud ғ & с paululum aperti, ad aë- 
rem ex{pirandum, iofpirandumque. Hujus Machina ufus hic 
ей. Aperiaturepiftomium в, itaquetemperetur fluxus feude“ 
{cenfus aque per ipfum exvafculo c, & tubo АВ, ut afcenden- 
do per tubos vitreos horatim tranfcendat divifiones dodecamo- 
rias jam antea ex obfervationefignatasinalterutro , v. e. in DF. 
Apertatur deinde epiftomium 1 (Сашо рийз epiftomio в) itá- 
quetemperetur aque refluxus per ipfum ex vitreis tubis, utde- 
fcendendo horatim tranfgrediatur divifiones eafdem dedeca- 
morias, atcontrario ordine notatasintubo св. Сейдис foxu 
exemptam € bafi н aquam refunde intravafculum С, 22 redibit 
gadem operatio. 


Ll 5 ANNO- 


Chorea fer- 
pentum, 


Vide Ico- 
pi x xiv. 
Fig. x. 
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ANNOTATIO. 
р dodecamoria in neutro tubo poffunteffe equales , fed infe- 


riores tubi DE majores quam fuperiores, econtrario vero ifspertores 

tubi с Е majores quam inferiores. Vide qua-diximus fipra (Machina 

гу. @ in Protheoria 4.. cap.3. BafiscavaVH debet іп operculo babere 
jfpiraculum, vt aqua delabente intra ipfam ex/piret айу. 


MACHINA IX. 
Chorea Serpentum Aquivomorum, 


Vcundiffimum przbet fpe&aculum przfens Machina, quam 

quiatubi inferpentum formam funt effidti, & in gyrum vertun- 
turcontinuó, dumaguam fundunt, ferpentum choream appel- 
lareplacuit. Affervaturin Mufeo Kircheriano, eamque Кота: 
apud alios etiam vidi , non {inê voluptate. Conftruitur hac ra- 
tione, 

Ex a, bafi folida erigatur perpendiculariter cylindrus AB; - 
cuiapud в infigaturitem perpendiculariter virgaferrea & infle- 
xibilis Bc D, fuperiisapud p acuminata. Fiatdeinde vas dode- 
caédrum, aut icofaédrum СЕК cupreum, alteriusvé materia 
quàm fieri poteft leviflimum ; ё cujus quaternis hedris fuperiori- 
bus в,к &c.egrediantur quatuor tubi ferpentiformes EL, км &c 
varie jaflexi, capita habentes modicé incurvata, & intus cylin- 
drum verfus convería. Ori vafis СЕК adglutinetur margo FG, 
coronam referens Cafaream, {uperits apertam; é cuiusinternis 
lateribus educantur terna quaternavé ferrea fila Fp, GD, &c 
conjunctaapud р, & complectentia vitri cavifragmentum exi- 
guum, converíam habens cavitatem deorfum. Pervafisdode. 
caédri fundum tranfigatur tubulus c Ек, fundo vafisapud c ó- 
prime adferruminatus, nê aqua ex vale efluat. Vasitaconftru- 
ctum imponatur cylindroacferrez virga A Bc D, itautpredida 
virga BD traofeat per tubulum cEK, perquè coronam Ес, & 
attingatacumine {uo cavitatem vitreifragmenti p. Ideo autem 


apud 


ОЕЕО) 


| 


AS 
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apud р vitrum cavum conftitui debet, acuminivirge ср in- 
nıxum, nédum machina gyratur fupra przdi&tam virgam, facile 
ab ejüs acumine atteratur,ac perforetur. 

Hisita conftitutis, fi Machina ftatuatur infra aquam fon- 
tanam quz influat intra coronam Ес, repletovafe c EK сЕ 
fluetaqua pertubosferpentiformes EL, км, ёс. ӛсіп ipforum 
curvitatibus varié fracta circumaget vas dodecaédrum cum tu- 
bis fuis,ferpentumque choreas agentium,& aquas exfpuentium, 
fpectaculum præbebit. ; 


| ANNOTATIO L 


1Cylindro А.В. circumdetur rotaverfatilis cuprea HI, qua plano fue 

Aquam defluentem excipiat,e per epiflamium H eijciat;potertt aqua» - 
conversa rota, ad varias horti alicuius partes derivari, ко е) cochlea 
ad firmandamrotam in dato fitu. 5 


ANNOTATIO IL 


рог! рға apicem D corona в с collocari айла dodecatdrum , fuis 

tubulis ferpentiformibus, aut aliter effigiatss inflrucfum, atque intra 
ipfum devivari aqua tanta copia, vt redundans ef fluat fuperius,ac per la- 
tera exterioradecurrens га нат in fuppofitum dodecacdrum. Sic enim 
fet vi vtrumque ingyrum agatur © quidem contrariis motibus хай. 
dexteram vaum у ad finiflram alterum. Танге Machina quam Rome. 
alicubi vidi. оқыл 


MA OES RMA ee 


Coluber volitans. 


Lamina tenui & leviffimaconfla tubumfpiralem, in helicem vide Ico- 
«> *gonvolucum,ita ut referat colubrum intortum hafta circum- nif.xxrv. 
plicatum,cujusorificium в fit caputcolubri, orificium vero al- Fig. xr. 
terum сараа. Hac caudadefinatinplanumconcavum A, CU: Coluber 
ojugtundo exterioriinfertum fit fpeculifeu vitri fragmentum, ut vols. 

dicum. 


Eiufdem 
alia cont- 
ПОДА 


Vide Ico- 
nif XXIV 
Fig. X11. 
Nauta Ну- 
Aro Horo- 
logus, 
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di&um is Machina precedente. His factis, è vafis fundo erige 
ferreamhaftam,acuminatamin a, eiufque acumini A impo- 
ne vitri fragmentum cum concavo plano A, caudz ferpentis 
adnexo; & evolvetfe coluber, accirca haftam pendebit, ut in fi- 
guraapparet. : 
-Si jam fupra planum А hujus Machinz derives aquam è 
canali c, defcendeteapertortuofüm colubrum & in {piris va- 
пе fracta convertet ipfum in gyrum; vnde volitare videbitur, 
formidabili in expertis fpecie. Semper etiam afcendere tenta- 
bit,imóaícendereputabitur,nunquam loco motus. 


ANNOTATIO. I. 


I fundo vafis imponas lucernam, vapor се fumus eius a|cendens , б» 

per explicati colubripiras tranfiens,eundem praftabit die „44 
bunc tamen effectum confequendum non eft neceffe colubrum in tubus 
elaborare , fufficit fimplex darin colere С [ptrisin colubrum effitta, б” 
ex baffayut dictum,fufpen[a. 


ANNOTATIO II. 


I machinam alterntro modo conftrudtam exponas feneftra , aut fora- 
mini cuicunque per quod ventus,aut agitatus aèr perrumpit cundene 
experieris effecium. 


MACHINA ХІ. 
Nauta Ftydro-Horologus, 


Ccipe vas aliquod feu cretaceum, feu ligneum,feu meliüs cu- 

À preum,longiufculum, Ав ср, іп eiufque vel funde, vel la- 
tere prope fundum, fae foramen exiguum , cum obturamento, 
autepiftomio с. Imple deinde vas totum aqualimpidiffima, & 
audito horologi] alicujus campanariy pulfu , aucarenariá unius 
horz clepfydrà, quam vocant, fluere incipiente, aperi foramen 
autepiftomium с; & tranfacaunahora, figna in interiori vafis 
latere lineam fecundüm defignationem à fuprema aque E 
ае 
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^ ficiefa&am. Idemfactran(a&á fecunda hora, idem tranfa&á 
tertiâ idem quarta, вс reliquis deinceps, víquedum duodecim; 
autviginti quatuor hac ratione horaria fpatia defignaveris ; ha- 
bebifque hydraulicum horologium perfectum, Quoties.enim 
vas aqua repleveris, & fluere per foramen permiferisaquam , хі» 
debis fubfidéte aqua quot ab impletione aut fluxu incepto trans- 
iverinthore. Ufus te pluradocebit. Solimadverte,f{patia hora-- 
ria (quod locis etiam fuprà citatis jam{æpiùs notavi) non effe æ- 
qualia, fed fuperiora eflelatiora quàm inferiora, ob rationes dis 
&asin Protheoria гу. cap.3. үү, 


s ANNOTATIO L 


Ivafís lateri affigas tabulam AE perpendiculariter erectam Cintra 
naviculam F erigas [latuam tenentem manu virgam erectam , tabu- 
leque AE planum radentem; poteris horaria (файда notarein tabula , ea- 
que offendet tibi fatua virga fuá: nam effluente per epiflomium G aqua 
fibfidit paulatim navicula feu afferculascum fatua & virgaextenta, vt 
figura mon|trat. Poteft prafens horologium accommodari pro boris aftra- 
котки, Italics," Babylonicisimon tamen pro antiquis. ; 
ANNOTATO HI 
E Orologio propofito baud multùm abfimile е), quod dat Toannes Ba- Hydrologitt 
priha Portae affert Mathematicus Thaumaturgus Probl.xc. п.З. aliud. 
Pofito enim vafe aqua pleno,vtpote cacabo,aut altero fimili,alind deinde- 
vitreum vasqualibus melones cooperirs folent , everfum aque imponit, 
factoin eius funds; e circaeius partem fuperioremexiguo foramine, vt 
per illud aqua ingredi › per hoc aêr egredi poffit. Dum enim vtrumque 
contingit, vitreum vas paulatim in aquam cacabi immergitur. Quoties 
igitur fore [patio immer (um fuerit ,circularts linea in vafis vitrei ambi- 
tunotatur ,babeturque vas hboredicticum paratum. Deberet tamen vas 
vitreum habere in fursmitate cochleglam, vt evacuari facile Рр Ге» e 
iterum ad novas horas monfirandas parari. 


ANNOTATIO III. 


G Арак Ensin Mathematico T baumaturgodoco citato ait. faciliès cer- Hydroligit 
tinsquenegotium abfolutum iri, ff aqua guttatim ex салай exiguo “іні, 
Мт х incy- 
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incylindrum vitreum dimittatur : fiquidem difinis in cylindri exte- 
Fiori uperficie hovarum intervalli , incidens aqua numerum borarium 
longè melins > quam in communibus arena cy quadrantes, c> dimidias 


_ horas offenderet , chm aqua promptiffime (non ficarena)aquetur. Нос. 


an verum fit ipfe viderisyumhi hac praxis minus probatur. 


MACHINA ХИ., 


Libra bydraulica horodittica. | 


Libra hy- Emini me, cùm Panormi in Sicilia Mathematicam doce- 

аши: rem , Difcipulismeis propofuifle fabricandam libram hy- 

draulicam hoerodidicam,quam deinde apud Clarifs. Harstorffe- 

rum invenitomo 1. Deliciarum Mathem.par.8.q.13. Src autem 

cenftruitur. г : 

Vide Ico- | Scapusfit Bc, fufpenfüséforamine А velutégravitatiscen- 

nif, xxiv. tro, èquo erigitur perpendiculariter Index 4 р. Appenditurfca- 

Еі. хіт. po hinc cylindricum vas F aquáplenum, indelanx с cumpon- 

dereimpofito zquiponderante aque ғ. In vafiscylindrici fun- 

do fit foramen exiguum ; équo dum effluitaqua, fenfim defcen- 

ditlanx cum pondere, & indicisápex Е progrediturab Е ver- 

баз с. Si igitur elapfis horis fingulis notaveris fingulas in arcu 

EC lineolas, & numeros appofueris; habebis libram hydrauli- 

cam horodi&ticam paratam. Quotiesenimcylindrum в aqua 

` inapleveris, & fluxum per foramen fundi permiteris ; toties poa- 

dus с defcendenspromovebitindicem AE adlineashorarias 
inarcunotatas. | | 

ANNOTATIO. I. 

Ndex AE adeo levis effe debet , ut in quamcunque partem libra incli- 

netur , eius gravitas nullum addat fenfibile momentum gravitatis ad 

illam partem з alioquin Райт ac equilibrium tollitur , multum adderes 

momentiad partes. EC. Divifio praterea borarum non potefl effe aqua- 

lis, quia momenta funt valde inaqualta pro diuerfa ар inclinatione, 

cum maxim etiam aquainequaliter fluatex vafe Fe. Ideo dixidivifio- 


gem faciendam ebfervationte . 
4 ANNO- 


Cliffs. В г — Ши, 
ANNOTATIO 1, 


Ihorarum numerum ac notationem ab indice factam incipere velis 
apuncto D verfus С, efficiesid,fiminueru pondus с, donec cylindrus 
aqua plenus deprimat indicem AE "v[guein p. | 


MACHINA XIII. 


Hydraulicum horolabium facillimum. 


7" Арісе 1. Machina 8. dedimus hydraulicum horologium O- 
“4 rontianum. Geminum Orontiano eft, quod fequitur horo- 
labium hydraulicum, illo tamenlongé facilius ,8с minimis fam- 


ptibusà quolibet parabile. Differt folàmab Orontianoin hoc, Hydrologit 
quod horariaintervallain circulo notata non funt zqualia ut in айна pro 


illo,propterinaqualemaque fluxum. Spe&abaturid olim in P. 
Kircheri Mufeo, вс cùm fimpliciffimumeflet;rapiebat camen in- 
tuentesinadmirationem. Sic ergo conftruitur. 


horis 4 то - 
nomicis, 


Fiat vasoblongum двск feucylindraceum, feu angulare VideIco- 
quotlibetangulorum,dividaturque diaphragmate c DF E in duo nif.. xxiv. 


receptacula ,utfuperiusfit ABCD FE, & inferiusreliquumquadFi 


fupereft. In fundo inferioris fiacepiftomium с аа deplendam 
aquam. In d aA e fiat tubulus в optimé eidem coar- 
&atus,qui clavi volu 
libitu. In fuperioris receptaculi vertice fiat cylinder feutympa- 
numcumaxe AB, cuius extremitas A extra prominensanne- 
xum habeat indicem horarium , qui circumvolutus percurrat 
fpatia horaria in aflererotundo, & ab axisextremitate A pe- 
netrato notata. Cylindro circumducatur funiculus, cuius ex- 
tremitati alligetur orbis metallicus т intus concavus, ut Huitare 
poffit, & nèn hanc velillam partemnutet, plumbo fuffartus са 
tamen induftria, nè pregravatus fubfidat. Paratis hifce, reple- 
atur receptaculum fuperius aqua , cujus fuprema fuperficiei ime 
ponatur orbis r, & circumducto cylindro convolvatur funis, 
donecaborbe appeníz , вс aqua fuperficiei extremz innixz ex- 
tenfus maneat; $ index horarius colloceturfuper Бога: duode- 
Mm 2 cima 


ili в forinfecùs aperiri & claudi poffit pro 


g. XIV. 


Item pro 
boris itali- 
. €f. 


Vide Ico- 
nif. xxiv. 


Fig. xy. 
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cima fignandz pundum. Aperi deindetubulum ғ, convolutá 
claviculà в; &aquápaulatim efluente , atque in inferius rece- 
taculum delabente, fequeturorbis 1, fecumquetrahet funem 
fibi alligatüm ; funis vero convolvet cylindrum, & hicaxem лв 
cum indice horario. Poft quamcunque igitur elaplam horam 
nota in aflere circulari punctum aut lineolam indicis apici re- 
fpondentem, & habebishorariaintervalla diftributa , totumque 
horologium przparatum. Nam quoties impleveris aqua rece- 
ptaculum füperius ; fufpenderis Е fune cylindro circumvoluto 
orbem т ita;utfuperficieiaquz incumbat; promoverisindicem 
horarium fupra duodecima hore pun&um ; aperto tubulo Е 
permiferis defluere aquam in receptaculum inferius ; toties fi- 
gnabit tibi index horarius heras duodecim fibi mutuó confe- 
quentes. | 11510 


-"ANNOTATIO T. 


Iaccommuadare defideras horologium pro horis Italicis preparare mo- 

do ditto illud debes vefperi ad Solis occafum : Si pro horis Babylo- 
nicis mane ad Solis ortum: Si pro А | romoricis meridie. Post elapfas 
autem duodecim horasinfiruere illud Лепид debes. Si fluxus aque per 
tubulum г duraret horis 14. c intervalla Роғатіа 2 a.effent notata in 
a[ferculo s commediorem ufum iftiusmodiborologiumhaberet. Aqua 
delapfa femel in receptaculum inferius, eximenda eit aperto epiftomio 
с, iterumque infundendain receptaculum [uperius, 


: ANNOTATIO IL 
R Eceptaculum inferius debet habere alicubi fub diaphragmate [ріға- 
culum L, ut aer elabi poffit dum aqua decidit , alioquin non de- 
[cenfara. 


MA CHINA XIV. 
Incubus Hydro- horologus, 


М Machinula Һа еп de(cripta circulus horaria intervalla 


complectensaffixus eft plano verticali. Idem plano cern 
: - тай 


7 
ү 


- 
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tali бс accommodari facillime poterit. Fiat ut antea vas ob- rest bo- 
longumex ftanno, plumbo, cupro , aliavé materia aquis refiften- rolg% 
te, undique diligentiffimé claufum, вс diaphragmate in duo re- 
ptacula difcriminatum ,fuoque tubulo, {piraculo, epiftomio, вс 

orbe metallico concavo inftrudum. — Poteft etiam loco orbis 
matallici fieriex ftanno aut plumbo ¢apfula 1, Саша undique 
axactiffime,tanta que magnitudinis ,ut vafis oblongi latera non 
radat, fed aliquantulum (раси inter ipfa вс capfulc latera rema- 

neat. Hanc capfulam P. Kircherus in Arte Magnetica lib.z. 
par.3.cap.3.probl.r.appellatincubumaquaticum,eó quód aqua 
fluenti ferperincumbat. Huiusenimincubiannuloin medio 

apud г extantifialligeturfunis,isque circumducatur trochleo- 

lis a B, & cylindro к perpendiculariter fuper abacum clepfy- 
dram intra fe abícondentem erecto, & in fuperiori tabula axi 
eylindriaffigatur index horarius,& circa eum defcribatur circu- 

lus, dividaturque in horaria fpatia ut antea; habebis intentum. 
Ingeniofusartifex multa alia addere ornatus causa poterit, 


MACHINA XV. 
Hydrologium Magneticums, 


А 92 & Magnetis beneficio horologium conftrues tam ju- 


cundum vifu,quam ad preparandum facile, һосраФо. 

Fac in formam columnz quadrangule receptaculum Vide Ico- 
concavum ср exligno,ftanno,orichalco,aut quavisalia mates nif. x «v. 
ria, excepto ferro & chalybe, optime munitü ac ferruminaturn, Fig- vvi. 
wtaquam continerevaleat, Та hujus columna facie anteriori Hydro /ogité 
infere laminam оос тпа A E exebanoautare feu orichal- "7 
У қ ү г е > қ Бета ry ЖР E сат» 
co со е ат, &induodecim partes divifam, ad{criptis eriam , 
numeris,utifigurarmonftrat,. In fundo columnz fac foramen 
exiguum cum epiftomio fuo,utaqua columnz infula effluere, & 
intra Байт вс defcendere poffit fpatio borazum duodecim, 
aut viginti quatuor; ita utaquz fuprema füperficiesccanferedia- 
tur horis fingulis unum horarium jusecealiaum,in-anteriot! сос 
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lumnæ facie notatum. His factis,repletotam columnam aqua, 
& fupra aquam colloca corticem aut afferculum нї, qui co- 
lumnz latera interiera non tangat, fed tantumab illis diftec, ut 
aqua defcendente & ipfe defcendere (ine impedimento poflit. 
Supra hunc afferculum colloca magnetis validi fruftum ea ra- 
tione,ut axis magneticus fithorizonti feu columna bafi paralle- 
lus, & polus a, qui ferrum trahit, refpiciat dire&é laminam 
fubtilem infertam 4 E. Denique ex charta leviffima effinge 
lacertulam,autanimalculum quodvisaliud,aut manum cum ex- 
tento indice , eique infige acum ferream aut chalybeam, priüs 
magnete Шат, qua tamen forinfecüs non appareat. 51 jam 
epiftomium in fundo columnz laxaveris, defluet aqua inter ba- 
Am, fimulque cum aqua defcendetpaulatim aflerculus cum ma- 


. gnetefuperpofito, & fecum trahetlacertulam aut manum; qua 


Machine 


que habent КОМ, 
principium N 2%. 


mixtum. 


cùm lamincnon fit affixa, & abftrahiab illa pro libitu, reponi- 
que poffit,mirum eft quam delectetintuences, praefertim fi arti- 
ficium ка abfcondatur , ut nulla poflit cfle fufpicio defluentis 
aqua, вс magnetis abfconditi. ; 
ANNOTA T Т.О 
> Imilem machinam, fed fine aqua, exbibet P. Kircherus in [uo Mufeo, 
eam, defcribit in lib.Yo. de Lum. e Утта раға.са. релт 
Arte Magnet. ДЖУ part.4.Probl7. Divifio borarum in lamina nece[fa- 
rio erit in partes inaquales, ideoque obfervatione fieri debet y mifi velis 
uti artificio geometrico, de quo par. Protbeor. 4. Propof. 2.4, cap. 3 


ovk oli ke ТГ 


De Machinis qux habent principium 
mixtum. - 


| Onunicum principium,fedex duobustribuf- 
ка ) vémixtum habent fequentes Machinz, quas 


Ni propterea abaliis feparandas putavi , & ad pe- 
. culiare 
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culiare hoc caput revocandas; ad quod etiam pertinet 
Machina 3. capitis 1, & Machina f, capitis 2, & Machina 
Protheoriz 2.5.6, ! 
MACHINA + 
з NE А 
eAvis exputam a Serpente aquam forbens 
е cratere. | 
С Ervatur hzc Machinain Mufeo P.Kircheri, eamque ego fic 

defcripfi in fepe citata Appendice Hydraulicorum Machina- 
mentorum Editionis nove Magnetice Artis lib.3. par.2. cap.3. 
Machinam.2. 

Fiant ex materia quacunque folida,duo vafa, feu aquarum Vide Ico- 
receptacula, Ks, вс тт, columnis fuis interítincta: quorum nif. xxv. 
fuperius Rs habeatin medio diaphragma feu infterftitium,quo Fig. 1. 
totum vas in duo diftinguatur receptacula қ $ s; & horum u- 
numquotq: habeat fuperiüs in operculis Югатеп,% obturam€. serpens az 

m м & o, ut impleri aquáatqueobturari poffit. Fiatpra- quam ex: 
ereafiphon с Е, cum epiítomio feu clave verfatili в; cujus ^^ - 
orificium с incipiat immediate fupra fundum vafis s, infra 
vero terminetur ferê ufque ad fundum vafis TE. Fiat item 
aliusfiphanculus HK, quitranfeatper crura,corpus,& roftrum 
alicuius fictitiz volucris, alteriusvéanimalis. Tandem fiatter- 
tiusfiphon cp, cujuspars c pertingat feré ufquead opercu- 
lum,ubi в; &alusfiphunculus ова, cujuspars Bo pertin- 
gatferéufquead fundum, ubi о, habeatquein в epiflomium. 

Vas inferius тв habeat fimiliter epiftomium. г, ad deplen- 
damaquam. Hisitaprzparatis.claudeepiflomia. ғ, & г. & 
B,&implepenitusvaía R, s, per foramina N & o, eaque di- Awis ex: 
ligenter obtura,appofito cratere M aqua pleno;cuialiquóufque 2+” 2 
immeríum fit roftrum K; vas verê TE maneat vacuum. 51/720774 
jam. exh!beré vis Amicis fpectaculum avis craterem ebibentis, forbens: 
laxa ер опит: F, & aqua vafis. s defcendet per Giphonem 
св invasvacuum Tx; in cjusverólocum,ad vitandum vaci- 

UMIR: 


А е 
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um in vafe s, fübfequetur aqua crateris M per fiphunculum 
кн. Néveródeficiataquacrateris м, laxaepiftomium в; вс 
aqua defcendens per fiphonem с Е in vacuum vas T E, pre- 
meníque aérem ibidem contentum , expellet ipfum per fipho- 
nem DC іпуаѕ к; qui aër comptimens aquam ibidem con- 
tentam,urgebitipfam perfiphunculum ова, in craterem м, 
ficquefietut quantum forbetavisé cratere, tantundem ferpens 
refundat, nec deficiat forbitio atque refufio, donec tota aqua 
уайв s defcenderit. Machinam hic nuperfieri curavit non- 
nemo, вс magno applaufufepe exhibuit. 


АММОТАТІО |. 


Еге in hac Machina vis attractiva,c@compreffiva. Defluente 
enim? vafculo s aquáin [ubjettumvas TE, nullique acrt,alteri- 
ve corpori patente via; attrahitur per fiphonem HK ё cratere мафия, 
Рио deinde atre vafis TE percanalem DC intravafculum к, ibi- 
que comprimente aquam > cogitur hac per Аршат ова erumpere. - 
Perpendiculum er E debet effe longius quam perpendiculum ab aqua 
crater M ufque ad curvaturam Ks e fimiliter quam perpendi- 
culum ОВА. 2 


А NNOTAT OSDI 


с! "folam vem bibulam exhibere defideras.füffcit dimidia pars Machi- 
najfcilicet va[culum s, recipiens Y E, fiphon с Е E, fiphuaculus НІК. 
Sirectpiens TE,cum fiphone GFE ејб, folumquevafculum 8 cune 
Јво fiphuncule HIK ade[fet s defideratus non /дистегит effectus, quia 
aquaèvafiulo s per fundum perforatum aut minime defiueret , ob de- 
fectum perpendicali majoris faltem aliquantulum , perpendiculo ңі к; 
aut [i deflueret fubingrederetur аёт, ceffaret metus vacui. Nec dicas, 
féfficere y ut altitudo cylindri aqueia с ufg,ad H incumbentis fora- 
mini fit major altitudine abaquacrateris M ufqueadcurvaturam К; 
пат à К ad н aqua fponte fua defcendit. Ne hoc dicas, inquam, 
quia tantum abeft ut hoc fufficiat, ut vel aqua non effluatex с; vel fi 
effluat fuccedat aër ut dixi. Et hoc patet experientiá quotidianå. 


ANNO. 


: .. Claffis 1. m 
"ANN OTATIO IIL ! 
` Jucundius fpectaculum dabis, fi loco avise ferpentis effingas Ta- 
vem viuum rubrum haurientem,c Ganymedem aquam mifcentem. . 
Efficies hoc ficraterem repleas vino rubro, fabjecfum [erpenti feu Gang- 
medi vas К. aqua. ы - 


MACHINA IL 


coo Йя hydro- pneomaticum omnts generis 
l jocos exhibens. 


pus defcribitur hec Machina à P. Kirchero lib. з. Artis Ма. 

gnet. par. 2.сар.з Experim.3. eamque refert in Deliciis fuis 

ClariffimusHarftorfferus to.2.par.3.quæft.25. Pulcherrima eft 

Machina, at minimé fimplex, {ed multas alias in fe complicatas 
continet; ideo paulo enucleatiüs eam cenfuidepingendam. 

Fiat igitur vasquodpiam ор excupro, ftanno, aut fimili Vide Ico. 
materia,ita coagmentatum,ut aéri fit omnino impervium. Ex nif xxv. 
hujus vafis опао: с ducatur fiphon c г per fuperius vafis la- Fig. 11. 
brumfeu operculum, qui&in 1 epi(tomium habeat, laxandæ 
aut ftringendz Machinzaccommodatum. Fiant pratereadi- |, 
verfifiphunculi,v.g. кв, & VT, peravicularum N & т pecia) 
poratranfeuntes, ita accommodati, ut diverfarum avicularum сил vas, 
voces feu garritus edere poflint aére animati. Vasetiam op DM е 
habeat alicubi verfus fundum, clavem verfatilem feu epiftomi- die 
um v: & fimiliter canaliculi кк, ут, habeant fuas clavicu. exhibens. 
las verfatiles н & v; quarumhzcextravas prominens habeat. * 
manubriolum;ut aperiri вс claudifacilépoffit. | Fiat deinde ant- 
liataliartificio. Laterivafis xe, five extra five intra, adgluti- 
netutcanaliséforti materia 24е, piftillo, feu trufillo, aut pi- 
шісойшо 412%, &inverfomodiolo dc, тіге inftrudtus: 6 late- 
re vero canalisin vas diducaturcanaliculus ер Glans trufilli 
feupiulci, eb, fitperforata per medium ab imo ad fummum, 
prout figura monftrat; ёс inferis habeat platifmatium , quod 

° Nn aperiri 


282 Pars 11. | | 
aperiri & claudi poffit verfus inferiorem parte. Modiolus 
inverfus habeatin medio canaliculum,prout apparet in figuras& 
fupra os canaliculi platifmatium , quod aperiri claudique poffit | 
verfusfuperiorem partem. — Canaliculus denique er habeat 
platifmatium feu affarium apud ғ aperibile & claudibile ver- 
fus interiorem vafis partem,nempe in figura pofita verfus dexte- 
ramlegentis.'  ' : M 
Pacino , His ita rite conftructis, onerandum eft vas ор velfola 
Sieg, aquávelfoloaere,vel partim aqua. partim aére, qui aquam forti- 
ter comprimat, Aqua ficonerabitur.Claudeaflarium feu infe- 
. rius foramen glandis её piftilli aed, аЙагішт vero feu fora- 
men {uperius modioliinverfi relinque apertum. Deindeimmer- 
ge Machinam aliquoufquein aquam(vel faltem canali л d c füp- 
pone vas aqua plenum )& concita antliam, elevando ac depri» 
mendorepetitis vicibus piftilum А ед: ficenimfiet,utelevato 
piftillo aperiatur platifmatium iaverfi modioli;& aqua peripfius: - 
canaliculum recipiatur intra canalem. А e Ё; depreffo veró. 
eodempiftilleclaudaturidem platifmatium modioli,& aqua in- 
tracanalem А е 6 violentercompreffainfinuet fefe percanali- 
culum er intravas ор, aperto violenterplatifmatioapud р; 
quod aqux jam recepta pondere iterum claudetur, & aquis cx- 
itum prohibebit. | | SEN: 7 
Aérem ficintromittes, & conftipabis. Claude diligenter, 
3 extracta ex aquis Machiná;affarium modioliinverfi,& aperi айа» 
rium piulcieb. Deinde concita utanteantliam; fietque ut ele- 
|. vato piftillo aperiatut glandis placifmatiam, & per apertum 
forameningrediatur aer intra canalem А eb depreffo vero pi- 
fillo claudatur platifmatium ejufdem glandis, comprimatur- 
que fortiter aér,& intra vas o р fugeturper canaliculum е, 
aperto violenter platifmatioapudr, Concitetur autem antlia, 
donec a¢rem intra vas ор bene conítipatumjudicaveris; Ca- 
- yendum tamen à nimia concitatione,ne vas rumpatur. 
Poterittamen vas. ор aliundeetiam repleriaquá, v.g. per 
Sig epiíte- 


ще Clafis I. | tu 283 
epiftomium тү. aut рег foramen in operculo, aut inlatere fa- 
&um; dummodó deinde bene obturetur. | Im 

22 Atquehi modi in omnibus Machinis аёге вс aquáoneran: 
dis obfervandifunt.. Ubinota,ideoin glande piftillifa&um ef- 
fe foramen feu canaliculum per medium, ut aër peripfum recipi 
poffit intra canalem. А e b: claufo modioli platifmatio,& ipfum 
piftillum extrahi: Si enim foramine careret;metu vacui intra 
canalem лер occurrentisextrahinequaquam poflet, песаёгі 
ingreílus pateret,ut confideranti conftat. | ; 

Advertendum рогго eft, inter onerandum Machinam 
зеге, diligenter omnia epiftomia effe claudenda, ne авг intre- 
miflus регаасіат aliunde erumpat. 

Porro vafe di&arationeonerato, fi varioslutus , feu luden- 
dis aqua {peGacula exhibere defideres, relaxato ерійотіо г, 
‚ aër invafe ор preflus, majorem locum quzret; quem dum 

non invenit, aquam exitum intercludentem fumma violentia 
per fiphonem <и, in altum projiciet: qui fiphon fiimpofitum 
habuerit canalem in circularem formam fé diducentem, multis 
foraminibus parvis cribratum ; referet tibi aqua faltus perfe- 
Фат pluviam, aut lilium ,aut conum inveríum : Si triremem 
fiphunculis fuis inftru&am (uper impofueris; aqua faleu fuo tric 
remem exprimet: Siaquain folialiliorum ,in orestuliparum, 
aliorumque florum figuras dilatare velis; fiphonis labiis in di&a- 
rum rerum formam redudis,aliquantulum hiantibus,totum ne- 
gotiumefficies. Hocartificio quamcunquealiam rem,in cujus 
ormam hydraulici tubi labra pritisaccommodaveris, falienti- 

um aquarum radiisin aéreefligiabis, Res eft comprimis jucun.- 
da уйи. 52% : 

Iterum fi voces avium audire velis;fiphonis км orificio 
fiftulam volucris vocireprefentandz idoneam applicabis: fi tu- 
bam: orificio шат iftius toniaccommodabis: Siorganorum 
harmoniam ; integram fyftema fiftularum organi alicujus( i 
vasadeo magnum effet) juxta artis tegulas conftru&arum im- - 
pones. Quofado,fiin voces Machinam animare velis, inftru- 


Ra: mente 
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mentopriüs;ut didumeft, aéreonerato, laxatoque н, epifto- 

mio, aër inclufus magna violentia perfiphonem KRN elabens, 
ameniflimum avium garritum caufabit,autalium quemcunque 
fonum,juxa inftrumentum efflatile applicatum. 1: 

. Animalia autem fic bibere facies. Claufisomnibusaliis 
epiftomiis,onerataque Machináaquis,relaxaepiftomium v, вс 
aquavaíi ор inclufaexiens,fecumaérem ро trahet; verüm 

- cum hic aër «ға ав non habeat , quod in defcendentis locum 
fubrogare poflit(nullusenimaérautaquavas’ oP, utfuppono, 
penetrarepoteft,nifiperfiphonem vs) aquam calici s im- 
pofitam attrahet cum ftrepitu quodam, & fic animal aquam bi- 
bere & forbere,non fine adftantium voluptate,videbitur. Nota 
hic, tubulum epiftomij y debere prolongari verfus inferiorem 

- partem, ütperpendiculumipfiusfit paulólongius quàm perpen- 
diculumtubulis r; alioquin aquaex epiftomio nop effluet, quo- 
niam omnia funtclaufa, & roftrumavicule т eftimmerfum a- 
quz fcyphi 5. Nequedicas,vefupra in (imili,fufficere utaquain 
vale ор àforamine;cuiinfertusefttubulus у, vfquead fupre- 
mam aqua fuperficiem altior fitquàr2 altitudo fiphunculique 
aqua ex cratereattrahitur. Nam fihocfoltim habeatur, & ab- 
fit tubus prolongatus ; vel aqua non effluit, propter rationem 
dictam , velaér fubingreditur,& ceffat effectus defideratus. 


я ANNOTATIO. 1. 


А Dverte hic,non effe omninà nece[Jarium , ut glans pinlei feu embola 
eb fit perforata, c inferiùs babeat affarium , vt acrem per ipfam 
recipere poffit canalis, С” piftillum extrahi. St enim Machina fit extra 
aguan, dum extrahitur piftilum zullo foramine е alfa rio inftrudtum, 
aperitur platifmatinm modiali imverft, & per ipfumddnaveditur aer intra 
canalem dum vero deprimitar pifisllum , clauditur modioli platifma- 
sium у Ci-acriptruditur intracanaliculum. Е Е. Solim neceffarium effet 
dictum foramen cum platifmatio , | Machina effet aquis implantata , d 
deberet aére ontrari : tune enim oparteret claudere modiali platifma- 


зит. M 3 
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| Naumera alia hic Machina exhiberipoterunt , qua induffria Artificis 2 
relinquimus. Motor Machina eff partim vis attractiva, partim difpul- 
Ёла, feu compreffi aeris violentia. Habebaturin Mufeo P. Kircheri фес 
Machina, fed diffrada fuit. ; | 


ANNOTATIO ПІ. 


N aves ac fatua automate fuper aquam 
incedentes: , 1. ; 
: ] Nier catera ,qua buius Machine artificio poffunt exhiberi у eftratio Naves e 
confiruendi Naves ac flatuas antomatas fuper aquam incedentes , ali farna an- 
acto. Сол кие vas in formam navis,aut ааз c> juxta dicta Machi- eges 
nahacprafente, conftipaintusatrem trufillà operá : laxatoenimforinfe- incedentes, 
сй epiftomia,aér per canalem violenter elapfus in aquam impingetic” fic: 
zon [ecusac remorum opera wavim aut ашат in contrariam viam im- 
pellet. Hac igitur arte flatuas faperaquam ambulantes exhibebisaliof 
_ quemotus extrauagantés;quos tibi, curiofe Lector ,excogitaudos; СР im 
executionem mittendos relinquo. f 


MACHINA 111. 


Triton buccina inflata curfum fluminum 
тр  епх. 

Hats Machinam in hunc fenfum proponit Ioannes Baptifta 

Aleottus( de quocapite precedente Machina 7. fermonem 
habuimus.) Effcere ut fex fluviorum ftatua, pluresve aut pauciores, Trisonbuc- 
effundant ex utribus aquam in fubjectum vas у c Triton intra aquam cinam in- 
latitans erumpat derepente, infletquebuccinam feu concham, fluviorum f e өл M 
fluxum prabibituruss dumque fonat fiftantur fluwy uelut imperio cobi- fusum fi. 
biti; dum vero aquis [e iterum immer gil Triton, repetant fluxum fluvy fens 
exutribus , tanquam теғи prohibentis liberi. Pulcherrima е hzc 
Machina, & fummi ingemy plena, fed nonnihil, ob partium mul- 

Ма: titudi- 
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titudinem acdifpofitionem,intricata. Ege quá potero claritate, 
illamextricareconabor. — — | 


Vide 1со- Fiat itaque bafis feu abacus undique diligenter claufus 
nif. xxv. ABCDEF cuiinfiftatvasfeu receptaculum prorei exigentia ma- 
Fig. ттт. gisminusvéamplum ғо; in cujus fuperiori margine per circui- 


— 


tum difpofite (int quotlibet ftatuz fluviorum LK, t, M, ex еге 
autcupro conflatz,habentesinflatosutresin humeris autin má- 
nibus, aut inter crura, prout libuerit Arcifici, quafi еЁ шига aqua. 
Sub di&o margine vafis (itcanalisplumb£us ооо, qui tranfiens 
pet 5, le&aturin R,inmectaturque vali P recipienti ex canali o 
aquam. Excanali о o о deriventur per ftatuarum pedes вс ca- 


` vacorporatubuli, víqueadutrium orificia. Circaeundem cana- 


lem,inter Q& к, fiat quadrata capfula s, intus cava, perquam 


|. tranfeatcanalis Q QR; per Байт vero inferioremac fuperiorem 


ejufdem capfulz,fimulque percanalem оок perforatum,trans- 
eatcylindrusligneus ту, infiftenstrunco feu lapidi16,in quoin- 
tra matricem convetti facilé poffit. Debet autem hic cylinder. 
effe multó craffiorquàm tubi QR concavum;uttranfiens per tu- 
bumpoffitaquz fluxum impedire. Cylinder apud s, qua parte. 
tubum к Q pertranfit, perforatus fit à lateread latus, ita ut fora- 
menexacté refpondeatutrimque cavitati tubi RQ, fitque ejul- 
dem cum tubi cavitase amplitudinis , utdum foramen cylindri: 

. convertiturad tubi cavitatem,tranfeataquaée vafe deícendens; 
& dumavertitur,impediaturtranfitus. — ^. 

Hisfa&is, fiat in labro vafis Ес rima feu fiffura м, in ea- 
que apteturtubusutrimqueapertus, feu cylinder concavus nz 
(cui deinde inferatur Regulalignea yz) itautlibrarifurfumac 
deorfum , feu attolli ac deprimi poffitvelutcircaaxem. | Huic 
tubofeucylindro nz fubijciaturcanalis Nx, qui per vas Fe 
deícendatintra fubje&am Байт feu abacum,ut figura monftrae, 
cuidiligenteradferruminéturin x; fuperiusveró orificium bu- 
jus canalis correfpondea,texaiflimiq; congruat foramini quod 
habebit przdi&us concavus cylinder nz exinfetiori parte; cy 
lindroveróinfigatur Regula Ұз ita, ut ipfum exactiflimé im- 
E | | pleat, 


5 1 
- t 
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pleat,nè aër elabipofit: Hae Regulaintra tubum nz, ab м ad 
z fit perforata per medium , & apud z affigatur pilciformis 
Triton, per cujus caudam corpusque totum tranfeatfiftula, ori- 
ficio Regulz apud. z adferruminata , pertingens víque ad о$ 
Tritonis, & yíquead ipfam tubam feuconchulam ; intra quam 
formetur inepiglottidem feu lingulam, prout fit in rufticorum 
acpaftorumtibiis , quas Кай appellant pive, Germani Ochals 
тереп. Qua diximus hoc paragraphoex Aleotto, obfcuriflima 
funt,meliisque explicabunturin Annotationibus. D 

Рой hzc inextremitate Regule арай v éfunefuüfpenda- 
tur vas 7, habens intra fe diabetemfeu tubum fpiritalem 13; qui 


' funisinferatur duabustrochleis 4 & 2,circumpliceturque cylin- 
.dro ту, cujus extremo annectatur pendus 6, quod fit. gravius 


quàm vas 7 vacuum,ut ipfum poffit facile attollere. Intra vasfeu 
receptaculum вс fiat tubus fpirivalis feu diabetes, 9, qui ( in- 
quit Author fed malè, ut oftendam in Annotationibus) effundat 
aquam intra concham, о, è qua derivetur extra vas canalis зо вс 
1, Intraidem vas rc fiataliusdiabetes 18, definensintra fubje- 
&ambafim;aut fiphon inflexus 14, cujus longius crus intra di- 
Аат Байт definat. Tandemintrabafim feuabacum ABC DEF 
fiat aut diabetes i7 aut fiphon inflexus rg;aututerque ; fi opusfu- 
erit; eritque tota Machinaconftruda. ` i 
Vfusporró Machinzhiceft. Aperiaturcanalis o, & aqua 
exvafe ғ defcendet intra canalerh RQQ; & quia vas r altius 
eft,quamftatuarum т,к,1,М, vtres;afcendetaqua perftatuas vf- 
que ad iplos veres,effluetqueintravas Ес, ibique tranfcendens 
diabetem 9, вс fiphonem inflexum r4, fcu alterum diabetem 18, 
eodem tempore hinc defcendet in fubjectam Байт , ibique in- 
clufum aérem condenfabit; indeveró eflluet pet canalem 10 & 
H,intravas 7. Interim, quia major copia aqua ex vtribus fub- 
minillratur vafi ЕС, quamefiluat perdictum diabetem 9, & fi- 
phoneminflexumi4;replebiturvas вс, & vas 7 pragravatum 
defcendens elevabis paulatim Tritonem antea abfconditums 
vertet cylindrumfeufcytalam т v; & claudensintra captulam s 
сапа- 
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canalem a a Q, comparente Tritone, liftet fluxum vtrium; ape- 
riet orificium fuperius canalis хм, ut congruat foramini tubi feu 
teylindri ул, сш infixa efL regula yz; & aer intra balim fortiter 
compreflus erumpet maxima cum violentia per fiftulam х м, & 
inflabitbuccinam feu conchulam Тгісопіѕ, Interim,filente jam . 
"Tritone,evacuabitur bafis A Bc p EF per fuos diabetesaut fipho- 
nes; & per Tritonisconchulam, perque canalem N x ingredie- 
turnovusaér in fubje&am balim per foramen x. Similiter e- 
vacuabiturvas.7 per diabetem i3, & levius fatum afcendet; вс 
‚ eodemtempore defcendet hinc Triton, & abfcondetur intra 
vasevacuatumsinde vero verteturfcytala T v, aperietque cana- 
lem к QQ; vnde iterum fluere incipient vtres, & redibit iterum 
Tritonutantea; durabitquehicludusinperpetuum. = ^ — 


АМ N OFATI O- Б 


T V bus м т. utrimque apertus, quem dixtinferendum effe intra fiffa- 
ram N vafis Ес, аял тағ, feu attalli ac deprimi poffit velut cir- 
caaxem,conftrui ро Рай гит modu, quem offendit feparatim pofita f- 
gura т, in quas ©, efl foramen, quod debet correfpondere orificio canalis 
Nx; а & b funt-veluti ахи» circa quem tubus ille verti , [її [йине ac 
deorfum librari poffit: c d eff regula yz, que tubo infigi debet. Huius 
regule pars ec debet effe perforata fecundüm longitudinem , fcilicet ab 
-ead c, vt aer inflatus per os, е, tubi , erumpat per с. Hic tubus debet 
ita accommodart intra rimam feu штат N, ut foramen e fit inferius 
verfus litteram N: e dum Regula y z elevatur ac deprimitur у predi- 
Gur os, €, debet exaltiffime congruere orificio N canalis XN, Ut aér per 
dicum canalem XN tranfiens poffit ingredi: per dittum foramen е, c 
egredi per C, boc efl per Z, intracorpus Tritonis, 


diis ANNOTATIO H. 
Va dicit Author de diabete 9, concha o, Gr canali 10, 11, J alfa fant 
omnino. Fierienim debet diabetes 9 ,cuiusfiltulainterior 9,incur- 
vetur, ср definat in canalem Yo, п, nulla additáconchá, 


ANNO: 


Сїй 1. — B9 
 ANNOTATIO Ш. 


M Опий opportune Cafatus, procurandum vt ita fibi refpandeant dia- 
betes 13, V7» vteodem tempore fua vafa evacuemt vel faltem dia- 
betes 13. non preveniat diabeten7:alioquin Triton defcendet,cr fluvi 
aquam effundent ,antequam bafis vacua fuerit aqua , ej obflructo oculo 
N non poterit attrahi aer; fed potids ex vale fuperiore attraheretur a- 
qua per diabetenr8, vel стени fluxus aqua per diabetenvy vnde fie- 
ret ecunda vice minis aeris effe in bafi quam prima vice, cf tertia minus 
quam fecunda, c fic deinceps, donec tota impleretur, пес perpetuofieret 


тісі інде intenta. k 
MACHINA IV. Eu 
Atlas Colum Битеги impofitum torquens 
ip gyrum. 1 


Cremeans hzc Machina іп Kircheriano Mufeo, ingeniofiffi- Vide ісе. 

mé elaborata hacratione. Кү, 
Bina{funtvafa cuprea affabre elaborata, вс columnis fuis di- Fig. ту. 

fcriminata, АВ fuperius hemifphzricum, мр inferius cycli- 44426- | 

cum. Superiorisverticiadglutinatum eft vafculum vitreum н et 

санит undique, & cochlea x inftru@um;cujusfundoimplan- ev» tor- 

tatuseftrubulus triceps нА, aliufque tubus 18, quicontinu-42/^ | 

aturpercolumnam LD, & apud р curvaturverfus с, ubide- 

finitfuprarotam Nc intrareceptaculum мо latitantem. Eft 

hacrota wc ё ferreis conftructa laminis , вс hauftris fuis per 

circuitum inftru&a, ad aquam ètubo сргві fuperaffufamfibi 

excipiendam, ut pondere ipfius przgravata in gyrum vertatur. 

In hujusrotz N c oppofito вс intus converfo plano difpofiti funt 

in gyrumextates dentes, prout apparetin rota с qui admorden- 

tes vertebram ftriatam (rochettum appellant Itali) volubilem 

feparatim pofita intra annulum р velut intra fuum polum, 

eam vertuntin gyrum,(imulque cum ipfa filum ferreum, EF ro- 

ta infixum,& per Atlantis corpus tranfiens,haben {que in vertice 

‘adnexam fphzram ; qua ad cenverfionem vertebra & fili EF, 

convertitur & ipla. 


Oe Ex 


\, 
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Ex his Pace ys Ms chips Sienim aperias epiftomium г. 
defluens per tubum aqua vafculi ні, cadenfque fupra rotam 
No, ipfam vertit: hzcfuisdentibus с vertitvertebram , fimul- 
quefilum Er, &íphzramimpofitam:interimnéin vafculo нт 
detur vacuum, attrabitur per tubulum Ан trifidum aqua ex 


Dass hemifpherico AB; apparetque defideratus fons іп vafcu- 
lo vitreo. 


. MACHINA У, . 


Lucerna Grunbergeriana, 


S Equens Lucerna tametfi vulgaris appareat, fuostamen habet 
admiratores, quia artificio noncaret, & abingeniofiffimo ex- 
cogitata conftru&taque fuit'Mathematico. 15 fuit P. Chrifto- 
phorus Grünbergerus , Germanus, Clavij in Mathematicis di- 
{cipulus, & in Romano Collegio quondam illarum fcientiarum 
Profeffor; qui fuis eam manibus (erat enim fimul Mechanicus 
` eximius) conftruxitaffabréé ferreis laminis colore obdudtis, ёс 
adhucaflervatur in Kircheriano Mufeo, & aquainfusa exhibet 
nuncillum effe&um quem oleorepleta exhibere deberet, non 
fine adventantium admiratione ac voluptate. Sic autem con- 
ftructa eft. | | 

Vide Ico, Vafculum eft Ав ё ferreis,ut dixi „laminis turriculæ inftar, 
ni. xxv. nonabfimile vulgaribuslucernis, quibus paffim in tota Italia at- 
Fig. у. queSiciliautuntur, praefertim Religiofi.Inlatere prope fundum 
Luserna habetfiftulam exiguam с, ex qua oleum aut aqua intra vafcu- 

Gritnber- іу aod 1 
geris, lum contenta effluat. Infra bafim duos habet extantes pedun- 
culos,folidum в, вс сауат Е, Hujus cavitati implantatus & o- 
priméadglutinatusefttubulus ка, utrimqueapertus, & apud 
A parumper diftansa Lucerne vertice, ut oleum & aquaefllue- 
геройи. Eft prxterea bafis Ес, cum adnexe limbo 1н, ad o- 
leum autaquam continendam apto, in cujus medio eminet tu- 
bulus n tanta capacitatis aclongitudinis,ut pedunculum в in- 
tra fele recipere ройи. Limbo гн implantatus eft Canalis 
Ше- 
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diffe&us 1x, uti in communibus lucernis jam memoratis , cui 
imponitur ellychnium. Нас eft ftru@ura. Sequitur 
vfus, . Turricula А в invertitur, & per cavum peduncu- 
lum в, tubulumque кл, infunditur oleum, aut aqua, qui 
ex А egreffa replet totum vafculum. Quo repleto, invertitur 
iterum vafculum , & pedunculusfolidus в imponitur tubulo - 
D; ftatimque ex fiftula c effluit oleum aut aqua intra limbum 
1H, tamdiuque fluit, donec plenus (it limbus, cooperiatque o- 
leum aut aqua ofculum в cavipedunculi. Tunc enimquiaaét 
pertubulum x4 ingrediampliüs non poteftintralucernam, fi- 
ftiturlluxusexfiftula c, vacuimetu. Tuncaccenditurellych- 
nium apud т, & confumitur paulatim oleum intra limbum 1 H 
(aut effunditur parum aquz) difcooperiturque ofculum E; ut 
aër intrare pertubulum КА poflit; ftatimque ex fiftula cef- 
fluit intralimbum oleum , aut aqua , donec iterum operiatur о- 


(сшит E. Есһоссат diu durat, quàm diu oleum aut aqua du- 
ratinvaículo A в. | 


ANNOTATIO. 


A Fferunt banc lucernam etiam Schuventerus partes. quaft. $7. et 
> Gafpar Ensin Mathematica Thaumatargo , vVterá, ex Recreationi- 
bus Mathematicis gallice confcriptts, Sed нота ante hos omnes Au- 
éloresconfiructa fuit à Grünbergero, Gad fimilitmdimem illius fatta alie 
pro viris Iuffribus. | 
MACHINA VI 


Hydrotechnicus tubus, varialudentis Natura 
[pektacula exhibens. 


рк Jt anno hujus {еси quadragefimo nono Florentiz ex 
foecunda Lynceorum {chola Experimentum novum: quod Experimës 
tametfileviffimum prima appareat fronte, nulláque dignum ай-е 
miratione; tam reconditz tamen fpeculationis, fi penitiüs exa- ; 
minetur, eft plenum, ut multorum excitárit ingeniaadlatentes ° 


Оо» effectus 
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effectus exotici caufas ferió indagandas, Experimentum mifit 
,eodemanno Romam Magnus Hetruriz Dux ad celeberrimum 
fibique notiffimum virum P. Athanafium Kircherum, fimulque 
ad excellentiffimum Mathematicum Raphaélem Magiottum, 
vt vtriufque deeo Judicium exquireret. Nodum folvitvterque 
fxliciffime.. Et Magiottus quidem folutionem fuam vnà cum 
dicto Experimento , ludicrifque aliis illiusoccafione repertis, ty- 
 pisevulgaviteodemanno , confcripto opufculo, quod'appellat, 
Renitenxa certiffima dell’ aequa. alla compreffione. Kircherus уего 
fuam inferuit anno quinquagefimo quarto nova editioni Artis 
Magneticz lib.i. parter. Progymnaf{mate3, quod Hydrotechmtam 
zovam appellat. V terque etiam, Kircherus inquam.& Magiottus,. 
predicto Experimento excitati aliud. repererunt longè jucun- 
dius,ex eoque varia deduxeruntludicra;ae veluti ludentis Natu- 
refpectacula , adeo fpectatu jucunda, ut сит Ша quotidie feré 
exhibeantur in Mufeo Kircheriano Virisetiam doctiffimis,nul. 
Шз Пе, quirei novitateattonituspon hzreat. Vtrumque ego, вс 


quod Florentiz tranfmiffum fuit, & quod Кота excogitatum, - 


hicapponam,ac deindeamborum caufas aperiam. 
Experimentum Florentinum. 


Videlco- Егзит itafehabebat. Tubuseratvitreus АВ, vtrinaque 
nif, xxv. Ё claufus , & aqua ferè totus repletus. Aqua perapertum oper. 
Fig. v ttl culum inijciebaturglobulus itidem vitreus ср intuscavus, cu- 
Experimen- jus collum р apertum habebat exiguum ofculum : per quod: 
ies Да cüm aqua ingrediebatur,& globulum ex parte replebat;fub(ide- 
Flrenti- bat ille in fundum в, ibique herebat. Immittebatur deinde 
ssm, — tubifundus в aquzgelidz,& continuó globulusafcendebatin 
А, ibique herebat: Statim verû ac tubus manuum calore aut 
igni admotus calefiebat vel modiciflime , defcendebat iterum 
globulusin в, ibiqueutantea permanebat. Quódfiantequam 
. x» €alefierettubus, invertebatur,ut в furfum, a eflet deorfum; 

ә herebatglobulusin A, necfürfum verfus в. afcendebat.. . 


Expe- 


ч. 
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Experimentum Romanum. — | 


R Omanum verd Experimentum Босей. Cylindrusfeu tubus Vide Icó- 
- wvitreus fit A в, habens collum ac anguitius ,& orificium пі. хх v. 
А tante amplitudinis, utpollice contegi ро. Repletur cy- Hist 
lindrusaqua,aliovéliquore,adfummumufquelabium А, & in- зн hydro» 
jicitur globulus cp, intus cavus, & ofculam colli р habens sechaicum 
apertum angufliffimárimulà. Qui quidemglobulus,cüm fitaé- Romanum. 
re plenus,& propter ofculi anguftiam difficulter recipiataquam: 
heret circa tubi collum aqua innatans. | Applicato deinde la- 
.bio А pollice,premitur fortiteraqua cylindro contenta: & ec- 
ce vitreus globulus mox defcendit, tantó velociüs aut tardiüs, 
quanto vehementiorautremiffior fuerit compreffio aqux.Sub- 
lato vero pollice, ac ceffante compreffione , ftatim globulus re- 
petit fuperiora; mox repetità compreflione defcendit iterum, 
iterumque celante На afcendit;fubindeetiam in medio haret 
immobilis, aut nutabundus, & poft diuturnam fufpenfionem 
fundumaut collum cylindri petit,prout comprimenti libuerit. 
Pulcherrimum fané fpe&aculum, & multarum inventionum fe- 
rax : quarum etiam nonnullas pauló poft indicabo , ubi priùs 
utriufque Experimentrcaufasinindagavero. 
SO PPUOSPTPONES 
e/4d Experimentorum pradittorum cau[as. 
indagandas. | . 
Туа vix poteft,quamvariz fint Virorumdoctorum fententia: 
in di&orum Experimentorum caufisac rationibus adzqua- 
tisadfignandis; tametfi nullus feré fit, qui non ftatim judicetat- 
quepronunciet, fieri effectus relatos rarefadione & condenía- 
tione, ob compreffionem aqux tubo inclufz. Nos ut men- 
tem noftram,Kircheri atqueMagiotti opinioni non contrariam, 
aperiamus quàm сал ие , nonnulla premittenda ac fuppo- 
nenda cenfuimus. one 
Qo 5 |» Suppono 
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debe fo Supponoitaque primo , Quando corpus aliquod folidum 
tra aquam ponitur fupra aquam,aut humidum quodcunque,fi corpus illud 
аа in fpecie , feu data paritate molis, fit graviushumido, hoceft,fi | 
corpus illud fit gravius quàm humidum zqualis molis feu ma- 
gnitudinis; defcendit ad fundum ufque: fi fit levius in fpecie ; 
fapernatatita,ut partim mergatur intra humidum, partim ex- 
tetextra humidum: fi fit què grave m fpecie; defcenditufque 
dum fuprema ipfius fuperficies cozquetur cum fupremafuperfi- 
cie humidi, вс fiintustrudatur,fervat eum locum,quemáà princi- 
pioacquifivit. Incelligefemper,fi humidum eft manens,feu quie- 
(сепз. Patent hzc omnia experientia, вс demonftrantur ab Ar- 
chimedelib.1.de infidentibus humido, Propofit.7,4,& 5. 
Suppono fecundo,Aérem,& aquam,& liquorem quemcun- 
que rarefieri calore, & condenfari frigore; & contequenterin 
primo cafu requireremajorem,in fecundo minorem locum. Pa- 
tet experientia quetidianá , &Cex multis Machinis (ирга toto ca- 
pite 5,& alibi allatis. | l 
Adv кен Suppono tertid, Aérem fola preflione ita poffe comprimi, 
€ conde yt minorem occupet locum;& ceffante violenta preflione, re- 
fatur. х3 22 TERN я sm à 
diread naturalemconfítitutionem , locumq; fibi à Natura debi- 
tumoccupare. Patetexperientia quotidianain follibus feu pi- 
lis luforiis aére vehementer condenfato inflatis ,ac preterea ех 
{clopetis ZEoliis,qualia defcripfimusfuprà cap.2. Machina 13. вс 
14,acetiam ex Machina8.ejusdem capitis,& alibi райт. 
Aqua non Suppono quarto, probabilius efTe , aquam tubo aut vafe 
Ha ет quocunque conclufam, nulla violenta preflione ita comprimi 
P" pofle,utin minorem redigatur molemminoremqueoccupetlo- 
сит : unde fi vehementer incumbente aliquo corpore;autaére 
er firingem immiflo prematur, & nullum inveniat effugiendi 
curi ,tumpetur vas росій, quantumvis validum,quam aqua 
ín minorem redigatur molem. Dixi, id effe probabilius: non 
enim eft evidens,quidquid alii dicant: Videmus enim vasfpha- 
ricum plumbeum aut ftanneum aqua plenum comprimiita , ше 
minus fit capax,quam cùm fparicumerat; & tamen nec гт 
" effluit, 
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effluit,necrumpitur vas- Nifidicas,aérem tuncaquæ mixtum 
comprimi; quod probabile videtur. 


Ratio Experimenti Florentini. 


| Н Is premiffis: dico, dumintra globulam vitreum св aqua к; 
(ебе infinuat,aéremibidem contentum comprimi,atque ad pei Flo- 

minorem molemreduci, ideoque glebulum aquá plenum де- "еі 
Ícenderead fundum в, ibiquequiefcere;propter di&a fuppofit. ^ ^ 
prima;quia videlicet moles Ша ex globulo vitreo, aére, &aqua 
compaétagravior eft, quam aqua xqualismolis. Unde defit 

hzc conditio, nunquam defcendet globulus. Dum verd tubi 
fundum В immergitur адо оеп , condentatur aqua prope 
fundum tubi,fequead minorem molem reducit,& minoremlo- 
cum occupare nititur; atquoniam id fierinequit, nifi aliud cor- 

pus fubítituatur in locum ab aqua condenfata reli&um , né va- 
cuumdeturintra tubum; вс tamen ob tubum undiqueclaufum 

aér externus, aliudvé corpus ingredinon poteft;evomitur aqua 
globuli collo, aérq; redu&usin ftatum fuum naturalem dilata- 

tur, totamque fere globuli vacuitatem occupat; unde levior fa- 

aus globulus cum аёге, quàm tandundem aquz ,afcendit ver- 

fus А, ibique hzret,quàmdiu aqua tubi in eodem permanet 
flatu. Са Айо dein tubo,rarefit aqua, & majorem guzrens 
locum, infinuat fefe iterumintra globulum , & comprimit аё. 
rem;undeglobulus iterum fa&usgraviordefcendit. Quod fi 
ante calefactionem tubusinvertatur; manetglobulusapud А 
deorfum verfus, ut dixi, quia confufisper inverfionem tubi fri- 
gidisaqua partibus cum non frigidis, ceffat aque condenfatio, 
reditque illa paulatim ad ftatum priorem ; unde fübintrans de-- 
uuó globulum, detinetipfumin a deorfumverfo, Ex his pa- 

tet; caufam efficientem motusin hoc Experimento efle. rarefa- 
&ionem & condenfationem aqua & aéris. f 


Ratio 
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' — A Ratio Experimenti Romani. 


ecco ы Суна Romanumattinet Experimentum , dico, dum pol- 

кан oie: lice premitur aquatubi,cedere cogitur deorfum: вс сіт nec 

л. comprimi poffit, minoremve reduci ad molem, nec tamen ela- 
bendi locum inveniat; infinuar Ша fefe per ofculum 9 intra 
concavamípharulam cp, ibidemque comprimens aérem red. 
dit globuli molem, ex vitro,aqua, & compacto acre conflatam, · 
graviorem quàm fit tantundem aquz ; unde {ubfidere cogitur 
globulus: tantóque fubfidie celeriüs aut tardiüs, quantó vehe- 
тепсій aut lentiüs premitur aqua, hoc eft, quanto plusaut mi- 
nus ади ingreditur globulum , aéremque ibidem ftabulantem 
comprimit. .Ceflante vero compreflione aquzrepetit globu- 
lus fuperiora,eo quód aër globuli liberà violenta preffione redu- 
citfefe ad (tatum fuum naturalem, & ejectá aquá fitleviorquam 
aquain fpecie,ideoque fuperiora repetit, utfupernatet. Siglo- 
bulus hæret quandoque in medio aque quali immobilis, aut ve- 
luti nutabundus, fit hoc ideo, quód compreflio ita temperatur; 
ut aqua fübintrans globulü conítituat ipfum una cum fuo аёге æ- 
ди ргаует ac eft ipfaaqua aequalis molis. Ex his conftat, caufam 
globuli motricem in hoc Experimento aliam non efle, prater 
compreffionemaquz aliter atque aliter modificatam. : 


Ludicra varia ex Romano experimento. 


Vide Ico- [Nnumera fpe&acula hoc Experimento exhiberipoffunt. Pri- 
ni.xxv. *mó enim loco globuli vitrei intus vacui fieri poffünt ex vitro 
Fig. vır. feucriftallo,aut encaufto (Smaltum Кай vocant) varie icuncu- 
мањв læ hominum, pifcium, volucrum, Angelorum, Doemonum,ac 
variaex fimiliumaliarum rerum, intus concave, & diverfos levitatis gra- 
Eo».  vitatisq; gradus habentes, in quarum pedibus aut ventribus fub. 
mento.  tilifimumforamenrelinquatur. Sienim hujufmodi icuncule 
tubopriüsaquá repleto includantur, vel fimul multz, vel fepa- 

ratim fingula; exhiberi poffunt iidem motus, quos gre 

hiberi 
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` hiberîi poffediximus imo multó iucundiores. Si enimmultas 
fimul incluferis tubo,& pollicelabrum comprefleris: derepente 
totus imaginum globus veluti fulmine diflipatusin diverfa ab. - 
ibit, & quedam celeriùs, quzdam tardius deorfum ac furfum 
movebuntur,pro ponderis videlieet, quod fingula diverfum ha- 
_bent,adinvicem proportione. Reprafentabishacratione An- 
elosaut Doemoncs intraaquam afcendentesac defcendentes; 
- fibique mutud occurfantes; videbis natantes pifces, volantes vo- 
lucres, feque mutuó infectantes. | Videbis nunc omnes fundo 
elifasimagines, nunc Hf medio aqua herentesimmotas,nuncad 
omnem comprimentis nutum acimperium furfum deorfumvé 
tendentes. · Pulcherrimum fané,plenumque & admirationis & 
voluptatis{pectaculum. За er 

Procurandum tamen diligenter eft, ut di&arum icuncula- 
rum partes inferiores fint paulo gravioresfuperioribus, nê dun 
aquis inmatant , preponderante fuperiori parteinvertantur, вс 
capitibusinambulare videantur. Sitamen pifces,volucresque 
dorfis fuis incumbentes videre defideras, conficere imagines ita 
poteris utpartes fuperiores fint inferioribus graviores. 

Саша porró,cur omnes imagines tubo inclufz fimul mo- 
yeantur,etiamfifummumlocum aliquz, aliz infimum, medium ^ 
aliz occupent, eft, quód impulfus per pollicis compreffionem 
communicatur fimul toti fubftantia aque tubo inclufz, non fe- 
cus ac impulfus baculo impreflus communicatur fimultoti ba- 
culo. Licetigiturimpulfusfeu compreffio eadem fit , вс omni- 
bus imaginibus fimul communicetur; quia tamen imagines ipfa: 
diverfos gravitatis ac levitatis gradus obtinent, divetfus etiam in 
iis fequitur motus. \ 

Atque ex hoc fequitur aliud ludicri genus: fi enim tubum yide со. 
longiufculum diviferis diaphragmate EF, in modum cribri nif ivy. 
Баға бді duas partes,& inferioriincluferisimagines,fuperio- Fig. YI Te 
rem vero abfcondefis tabula aut velo interpofito , & pollice 
comprefferis labrum clam aliis ; fpectaculum reddetur тико 
mirabilius ac jucundius. 

| Рр Quod 


Ludicra 
ex Floren- 
tino Expe- 
rimento: 
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Quod fi tubum füperiüs clauferis,latetiveró ipfiusaccom- 
modavetis brachium concavum: сн, aqua fimul cum tubore- | 
pletum,compreflerisque aquam in c, clam aliis;fequetur idem 
effe&us. ioe 

Si tubo eidem includas duos globulos intus cavos,aut duas 
icunculas fimiliter concavas, quarum una exiguum habeat fora- 
men,altera vero fit penitus claufa ; hvrebit utraque in fuprema 
fuperficieaqua : comprefsá vero aqua, defcendet perforata; va- 
riosque exhibebit motus; Саша vero manebit eodem femper - 
loco immobilis. - Ratio ex аі іѕрасег, quia videlicet perforata 
redditur nunc gravior,nunc levior, propter aqua comprefsxin- 
greflum; at claufa manet femper in eodem levitatis ftatu. 51 
tubum fuperiüs claudas,& deinde invertas;claufa imago afcen- 
det celerrime, perforata varias exhibebit motiones, 


` e Anuotatto pro Experimento Romano, 


Огегі loco tubi accipere phialam cum colle oblongo > cf ore anguffo : 
idemenim effectus fequetur, licet nom edem facilitate, quod aqua tm 
phiala diffufa non cedat tam facile compreffioni, quam eadem aquain 
tubo conjtricta. | ро i згас 
Poteris praterea tubi aut phiala orificium obligare corio,aut char= 
ta pergamenayne aér aut aqua ef fluere ра; & deinde pollice, aut digi- | 
to comprimere leviter corium aut chartam orificio [uperexpan[am : 
idem enimeffeéim fequitur ut nom femelvidi,atqueexhibut. | 


- Ludicra ex Florentino Experimento, 


Teidemtubo aqua tepidi omninó pleno, & utrimque claufo, 
injeceris duosglobulosintus cavos, quorum unus fit apertus, 
alter penitus claufus,ita tamen temperatos, ut apertushzreatin 
füperioritubi parte, claufus verê fundo leviter adherear, &=de- 
inde tubo aquam frigidam infundas; defcendetapertus globu- 
lus,afcendec claufus; fibique mutuó contrariis motibus Occur. 
rent. Ratiocurapertus defcendat,patet ex dictis,quia nimirum 
/ ас 
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aêr aperto globulo inclufus condenfatar frigore, & in locum 
defertumingredituraqua unde pondere pregravatus globulus 
defcendit. “Cur verd claufus globulusafcendat, ratio. ей, quia 

. aqua frigida gravior eft quàm tepida, ac proinde globulus clau- 
fus,qui antea gravior erat, quàm tantundem aque tepidz, ideo- 
que fundoadhzrebat;nuncleviorfa&us quam tantundem aqua 
in mole;petitfuperiora. Quod diximus de globulis,fieti etiam 
poteft icunculis pifcium, volucrum, hominum, & c. 


еипогано pro utroque Experimento. 


( Ontingit fubinde, ut dum pradicti globuli aut imaines intus cave 
@ perforate diu manent intra aquam,ad fundum de[Qendant; cig 
femper adhareant , nec ulla compre fronts intenfione aut теті оте rea- 

- feendant. Hocautem ideo contingit, quod propter diuturnamin адий 
moram aer vel fuit expulfas penitus,vel comver[usin aquam : unde nt- 
mis gravata pondere imagines fobfidunt ,frne ulla е afcenfus. Quo 
cafu eximende funt imagines, C fucfuextrabenda aqua. | 


coop АРА Бу. MT 


De Machinis hydraulicis variis. 


Сега А : ; 2 ? 
SA) Dducimus hoc capite varias Масһіпаѕ, quat Machine 
59 hydraulice quidem dici poffunt , quatenus," 


oy SA A mixte, 


(ако Maquarum ope (fi primam excipias ) perficiun- 
tur ; at quoniam nullo ex quatuor à nobis adfignatis 
principiis conftruuntur ,: ab omnibns feparandas duxi. 
Pertinent etiam ad hoc Caput Machina 9, & 14, Claffis 
fecundz fequentis. pi 


ee 
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MACHINA L 


Sphaera in acre fnfpen[a , at circa fuum cen- | 
trum тога, 


GEquente Machinam reperiinter manufcripta P.Chriftophori 
Clavii,& P.Chriftophori Grünbergeri,Mathematicz өйтіп 
hoc Romano noftro Collegio Profefforam ; Neutrius tamen 
manuícripta fuit, neque compofita ab illis, cùm neutrius lucer- 
namoleat. Sufpicor ad Clavium miffam àquodam difcipulo 
Francifci Maurolyci AbbatisMeflanenfis,quoniam tractatulum 
| quendam illius citat typis non excufum. Sed cujufcunque fit, 
~ dignamcenfui.quam huicloco infererem,quoniam ad multa ab 
induftrio Artificeapplicaripoteft. Referamautemnon iisdem, 
quibus confcriptaminveni verbis,quandoquidem multis fcatet. 
mendis,& verborum ambagibus non песейагиз eft referta. 
Vide Ico- Machina igitur fiat, qualem figuramonftrat,inqua в eft 
nif. xxvi. fphaera, ea perfectione rotundata ‚диг attingi poteftàPhyfico 
Fig. optiméoperante: quo enim magis ad perfectam rotunditatem 
ordi» accedet ірһжга,еб perfectior ac regularior fietmotus. р, eft 
aévefupen- tubus {eu fiftulayex autichalco,aliave ductuli materia ita conftru- 
“а. éta ,ut per Шат abfque obftaculo poffit aérinflatus tranfmitti s 
in cujus fummitate apud е fittaliinduftria aptatum foramen, 
feu quafi oftiolum , ut commode pro. dato fphzre pondere 
dilatari atqueconftringi poflit,ad majorem minoremvé aéris in- 
flaticopiamemittendam. ла Íuncfolles,fiftule р fubje&i, 
quorum elevationeac depreflionein fiftulam infpiratur aér. Ele- 
vanturautemfollesàradiis rr, ахі сн іпбхіѕ.  Quiquidem 
axis convertitur ab appenfo pondere: c; motus vero conver- 
fionis,hoc eft, velocitasac tarditastemperatura rota dentata 1, 
` &tympano fimiliter dentato к. ; ' 
Xu Руи. Atque hac eft Machina;ejusque partium explicatio; cujus 
beneficio Authorputat, fe pofle fufpendere in aére fpheram cu- 
juscunque ponderis, eamque circa fuum gravitatis centrum re- 
gulariter movere; formatquetalem propofitionem. 
{ | Spharice 


Е 


П 


, 
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Spharico juxta regulas artis conflato, cuiuscunque magnitudinis ` 
ac ponders, addatam magnitudinem ac pondus, talem proportionaliter 
aptari poffe potentiam,ut Има quam facillimè;medioaëre fupra fuum qvae 
vitatis centrum regulariter moveri poffit. | Е 

` Quod ut probet, fupponit primo, fphzricum effe ре ейс 
rotundum ‚еа arte, qua füprà dixi. Secundo fiftulam efle ita 
conftructam, ut fine ullo obftaculo tranfmittere poflit aérem. 
Tertid in inftrumento exaxe GH, rota 1, & tympano к, ap- 
penfoque pondere с сопйаго,ройе ita multiplicari rotas ас 


4ympana, taliq;inter fe proportione aptari, utipfius motus feu 


сопуегбо intendi atque remitti pro libitu рой. Quartoan- 
guftiam foraminisfeu oftioli в fiftula р maximoperecoufer-- 
readaugendam aéris expulfi violentiam,atque ad fphæræ в ele- 
vationem.. Addo ego;tantó vehementiüs impelli aérem per fol- 
les,quantó frequentior eft follium agitatio... Quinto medium 


.effeomnino immotum, & aérem inftrumento mediante com- 


municari fiftule continué вс uniformiter. Іп difcurfu porró 
fpheram в appellat pondus feu mobile, appenfum vero роп-. 
dus c appellat potentiam motricem. © ` | 
Hisfuppofitisita difcurrit. Sitfphara five pondus в Пе, маш, 

brarum verbi gratia,quinque. Sit deinde potentia motrix c 
librarum xxv; qua quidem potentia una cum inftrumento 
ficapplicata filtule р palmorum decem іп longitudine, & inci- 
piatperfollesimpellereaérem intra щат Б; aérautemim- 
pulfus,ob anguftiam foraminis feu oftioli E, refiftat ipfi poten- 
па с, verbi gratia ut quinque. Dico potentiam с movcre 
pondus B proaliquo intervallo fuprafiftulam р, hoc eft, fu- 
Ípendere in аёге, Quodficprobo. Potentia c excedit pon- 
dus B in quintupla proportione; nempe eft ad ipfum ut xxv 
ad v. Ergo fi de vi potentie c, дижевй xxv, dematurtefi- | 
{tentia ponderis в, quxeft,quinque;vispotentiz c refpectu 
ponderis в remanebitut xx, utpatet; Ergopotentia c de- 
bre toma в motuviolento ut хх; fi nihilaliud obs 
flaret,autrefifteret. At quia anguftta oftioli five foraminis E 

Pp 3 impedit, 
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impedit;tefiftendoutquinque;utfupponitur, quò miniisaér im- 
pulfusà potentia с; fecundüm omnesíuas vires, ut xx exeat 
per Ай шап р; ad movendum pondus в; ideo decedunt po- 
tentiz c aliiquinque gradus, ac proinderemanentífolüm gra- 
dus quindecim. Erit igitur exceffus potentiz motive c, fu- 
pra pondus feuteftititivum в, utquindecim, ac proinde poterit 
potentia су movereatqueattollerefphzram в, pro aliquo ins 
tervallofeufpatio, fupra fiftulam & oftiolum £. най: 

Hic porto ттоси$Їрһггг в aliusefTenon poteft, inquit Au- 
thor, preter circularem circafuum centrum gravitatis ; quod ait 
con{tareratione,& experientia,& Mechanicosid fateri Addit, 
feillud pro certo, acfatisexperientiaacratione compertum һа- 
bere, comodomovereaérem ipfum mobile, quo eftfuperficies 
ipfius corporis mobilis, cui applicatur; hoc eft, i recta eft fupers- 
cies,motum efle re&um;fi obliqua,obliquum; fi circularis,circu- 
larem : ad eumfícilicet modum , quo etiam aqua applicatur mo- 

bilibus,eaquemovet. Pondusigitur в, movetur apotentia c, 
pro aliquo intervallo fupra fiftulam р, circa fuum gravitatis 
centrum, motu fphzrico feu circulari. 

—. Quod etiam regulari motu moveatur ,itaoftendit. Omnis 
irregularitas motusdicti ponderis в, moti à potentia с, fupra 
fiftulam D, circa fuum centrum gravitatis,procedere debetaut 
ex ipfius ponderis в imperfecte conftructi coagmentatione, aut 
exmedij motione, aut denique ex aéris ipfius регй шат inter- 
ruptaatqueinterpolata communicatione: atqui ex nullohorum 
capitum irregularis effe poteft, per primum & ultimum {uppofi- 
tumsergo,&c. Probataergoeft propofitio. 

- Hzc Auctor huyus Maching;que vtrum fatisfaciant,dodis 
relinquo judicandum. - Addit ipfe, pofle hac Machina conftrui 
horologium adeo perfe&um atque invariabile, vt vbi femelad- 
zquatum fuerit, rectéque in horaria fpatiá divifum, eius poftea 
variatio atque mutatio fitomninoimpoffibilis. Qua veró ratie- 
ne conftruendum fit horologium,non explicat. 


ANNO- 
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- (omne imponi potefl patina ampla > crebris foraminibus pertufas 
canalis vero colummain egre[fu , ubi. E foramen , diffundi in varios 
canaliculos , pertingentes ad ditta foramina: quibus fitmponantur di- 

_ verfi globuli, exhiberi poterit globulorum faltus feuchorea. Multa alia 


fpectacula hoc artificioveprafentanda excoaitari poffunt. ` 
MACHINA IL. 
Сууйт ve alis Virgin. 
Aa 4 % »! 4 ў Оги 11У 2 5 L4 ы 

Е“ vas АВ talisformz , qualem figura monftrat; cuius fun- Vide Ico- 

dus a fitcrebris foraminibus minutis perforatus, ad inítar nif. ххут. 
cribri, colli verd orificium. в fitpaulolargius.- Hoc vas fi aquis Fig, 11. 
imponatur,& os в apertum relinquatur; ftatim aquisrepletur.. 
Quorepleto, obturadiligenter pollice orificium -в, вс quó vo- Critrum 
lueris,transfer vas,necullaeflluet gutta per fundum,propter me- Рейн, 
tum nimirum vacui. Inloco deftinato amovepollicem;& effluet 
aqua per foramina fundi- a, eoque-vehementitis , aut lentius, 
quo magis minusve orificium в aperueris , ceflante nimirum 
metu vacuiob iagreflum aéris per os- B: Si inter afpergendum 


1 


оз p iterum obturaveris,icerumfiftetur Нихизаси& 2-21. 
А NNO TATIO. 


i Ritum eff huitsvei artificium, hortulauis etiam notum, palfimaue 

apud Authores alios reperifur : quia tamen fepe погані anultes valde 
mirari indicatum vafis effectum , dum in Mufeo Ksrcheriamo illud inter 
cetera exhibuimus , hic apponendum duxi. Potefl hoc vaje transferri 
vinum de vafeinvas. Itemaqua, aut vinum nivibus refrigeratum è 
vafe nivibus circumdata haurirt potefl, C per oculum vnicum in fundo 
А factum infundi [cypho , t nom fit neceffe inclinare vas cum periculo 
cfi uadendi nivem, Huju[fmodi praxim vidi in Sicilia. Lege Heronem 


€ 
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А MACHINA Ш. 
Tubus vitreus , aquam perpetuo incorruptam | 
: Ў confervans. ` | 


Vide Ico “Ошегуа P. Athanafius Kircherus in fuo Mufeo tubum vi- 
Hf xxvı. ~ гечтех angufto & gracili collo paulatim in oblonga phia- . 
Fig. пи. lamprotuberantem,qualemappofita exhibetfigura. Continet 
is,ad fornacem vitriariam hermeticé claufus , aquam fontanam 
acnaturalem, jam à quinquagintaannis olim à P. Chriftophoro 
‘Clavioinclufam, вс huc vfque fineulla diminutione durantem, 

"вс porró duraturam, adeolimpidam ac puram, ac Пгесепгег ё 

Aquain- fonte hauftaforec. Tuigitur, (ifimileexperimentum tibi , tuis- 
corrupts. ave pofteris exhibere delideras,accipe tubum eius formz, quem 
defcripfi;im ple aliquoufqueaqualimpida,& ab omni immundi- 

tie defecata; & ad vitriatiam fornacem liquefad о vitro ita clau- 

di procura; utaérintusinclufus tranfpirare , extra affufus pene- 

З trare nequeat; вс habebis machinam сопѓе ат. Experimenti 

` caufam adfignant Philofophi, Vide Kircherum lib.3. Artis Ma- 
gnet pars. cap.4. circa finem, vbi de caufis gemmarum quarun- 

. dam felenotropiarum agens, hoc, & aliud fimile Experimentura 
adducit. — - 


MIA CHENA ТУ. 
“PHOENIX HYDRO-BOTANICA, 
| | SN Sive 


Tubus vitreus , herbam perpetuo na[centem ac dena~ 
feentem exhibens. A 


Vide Ico- Alim tubum prioriformafimilem., & hermeticé pariter fi- 
nif xvr. #3 gillatum,exhibemusin eodem Mufeo,in quo ex aqua inclufa 


Нет. nafcituratquedenafcitur cyclicá, eaque perpetua, generatione 
аа & cor- 
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& corruptione, herba с fuis füfcitata cineribus, & іп eofdem fe- Heréeper, 
j 4 ЕК petuo ng- 

pulta. Resfic fehabet. Anteannosduodecim & amplits , Р.К”, 
Athanafius Kircherus, vt cyclicam herbarum ағаға è propriis жені, - 
cineribus; de qua inaudierat , experireturscapillum Veneris par- 

tim diftillauic in aquam, partim in cineresac falemredegitarte 
Chymicisnota ; vtrumque tubo, quem dixi, incluíit, вс tubum 
hermeticé,ut prierem  figillavit. Ab eotempore nunquam ena- 

{сі di&a herba,denafciqueceffavit. Idem in aliis herbis fieri po- 

гей. Aliud & occultius fecretum feu procedendi modum рап- 

dam infra Machina viri. Kirchero à Cafaretranímiffum, & in- 

сег eius manuícripta repertum. Scribit ad me бере citatus cla- 
tiffimus Harstorfferus, degere Norimbergz infignem Chymi- 

cum , qui nuperarborem philofophicam, arte fua, perfecerit, 
eumque nunc circa refufcitationem herbarum incineres reda- 
&arum verfari. Noftraminloco citato appellabimus zaasyyeve- 

«та» {eu regenerationem, aut refufcitationem plantarumex cu- 
iufcunque plantzfemine. Modum producendiarborem philo- 
fophicam docebo in Magia Naturali. 


MACHINA V. 
Phialatabacifumum refrigerans. 


Пат immodica fiteorum gula, qui tabaci vtuntur íeu fumo, 
Qc pulvere,feu foliis,teftantur Nationes penéuniverfg,cüm 
vix vila reperiatur,in qua fordes huiufcemodinon perditéamen- 
tur & rari fint,qui cümfemel illas deguftarint,non avidiflimé eas 
omni tempore &locodeglutiant. Hinctam varie excogitata 
funtinduftri tabaci fumum refrigerandi,& nimiam ipfius acri- 
moniam retundendi, quas legere poteris apud Ioannem Nean- 
drum іп ша Tabacologia , & apud Harstorfferumtom.2.Deli- 
ciarum part.8. quæft:iz2.quæ tamen cùm valde operofæ fint, pla. 
cuit in gratiam Tabacophagorum apponere fimpliciffimam il-. 
lam, quam vidi Rome, & defcripfi in Nova Editione Artis Ma- 
gnetice Р. Athanafij Kircheri lib.3. par. 2. cap.3. Experim. 6. his 


verbis. 7 


Tabaci ree 
frigeratie, 


Qg Accipe 
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Videlco- | Accipe phialam, qualem prafensreprzfentatfigura, aqua 
nif. xxv 1. aliquóufque , aliové liquore repletam, v. г. viquead sc; collo 
| Бруъ phialeindefiftulam, qualitabaci potatores vtifolent, ita vt per 
aquam traducta fundum attingat phiala : dein orificium phiale | 
obtura diligenter, né aut aér intra contentus elabi per ipfum.nec 
extra circumfufus illabipofiic. Hisfactis, imponefiftulz hianti 
orificio tabaci folia, eaque morefolito accende: fimulque appli- 
cato ore phialz fiphunculo vbi в, ех пре aérem intra phialam 
ftabulantem ; videbifque, & tecum circumftatites omnes, fu- 
mum aceenfitabaci ева extremitate р erumpere maxima 
copia, вс per medium liquoremtentaretranfitum , acnequic- 
quam frendentibus aquis fügentis fe ori inferre;vtique fumi acri- 
топіа & ficcitatehumidum fuperante.. 
Di(canthinctabaci potateres, helluonefque infaturabiles,. 
до Еседі fuis foetidisq; deliciis condimentumapparent. Sienim 
: phialamvino, aliovéltquore odoriferorepleant, $ per ipfum fu- 
+ mida fuatraducantedulias gratiora Ша accident palato, & fu- 
mantiafemperliberabuntora Мерни, — . 
МАСНІМА VI 
Torricelli 69 Bertitubus vacuo сасит. 
QItantus effet Philofophorum,aliorumque qui aliquid fibi fcire 
- videntur, in negando vacuo confenfus , quanta eft totius Na- 
turz adillud impediendum cenfpiratio,non fuiffet tam pertinax 
quorunda conatus, qui paucis ab hincannis , nixi nefcio quo ex- 
periméto,illud omninoadmitti debere non tantum afleruerunt, 
fed & alios vel invitosin fuam pertrahere fententiam (асар егип, 
Experimentumappono ex P.Athapafio Kircherolib. 1. Mufur- 
gia cap:6. P. Nicolao Zucchioin Novade Maehinis Philofophia 
patte 4. P. Paulo Cafato іп Бос Romano Collegio Matthefeos 
Profeffore, in libeHo peculiarideeare{cripto; Marino Merfen- 
no in Reflexionibus Phyfico.mathemat.cap.4. &25.exquoeam 
xefert Harstorfferasin Deliciis Гота. parte 42.q.2.& tom.2.par. 
| 8.405. 
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8. дої 1. Et licet hujus experimenti inventionem alius fibi 
endicet,editoeade relibello; Certo tamer mihiconftat, inquit un и 

Kircherus, primum д T orricello,nobili Magni Ducts Hetruria Mathe Eu pre 

matico, detectam; Quam & poftmodum ante quadriennium Se- bans ner 

reniffimus Cardinalis loannes Carolus Medices eidem Kirche- ^^ ^ 

roomnium primo Romz,pro fingularifuaineum benevolentia, — ' 

exhibere dignatusfuit, cümad ipfum honoris causa упа cum P. 

Leone Sanctio, ftudiorum in Collegio Romanotunc Pra fe&o, 

acceffiffet.' Eundem Torricellum Experimeati Authorem a- 

gnofcit Merfennus. 92» ; 

Experimentum eft quod fequitur. Tubus vitreus нм, fe- Vide Ico- 
cundùm alteram excremitatem H impervius,& in fphzroidem nif. xxv r. 
protuberans, per patensorificium м argento viuo repletur, ap- Fig. v. 
pofitoqued:gitoaddi&umorificium N, néquideffluat Mercu- wydrargyci 
rij, néve aéris quid ingrediatur, invertitur, utin figura apparet, & Exeri- 
immergitur in patinam feu vas quodpiam ор, argento viuo а- "^" 
liquóufque, вс aquáfuperaffusá, repletum.Immerto itaque intra 
aquam & Mercurium in vafe ор contentum tubo ita claufo, 
mox vbidigitumaborificio м amoveris,ecce Mercurius in tu- 
bo contentusillicó laxatis veluti habenis defcendit primum, de- 
inde aliquantüm afcendit, tum iterum aliquantüm defcendit 
afcenditque, fed minüsfemper, donec iteratis hujufmodi veluti 
librationibus quibufdam femper minoribus atque minoribus, 
tandem in inferiori tubi partequiefcat , elevatus aliquantüm fu- 
pra aliud argentum vivum in vafe contentum, relia fuperiori 
RHR nonipfofolim Mercurio deftitutá , fed quovis etiam alio 
corpore,quodnotaripoffit. — . 

Уо hoc,auditoque Experimento, nonnulliex Neotericis — ' 
Philofophaftris, quibus volupe eft nova quotidie cudere dogma- 
ta,& Antiquorum commenta convellere, clamitabantprocaci- 
ter, fpatium R HR infüperioritubi parte Mercurio deftitutum, 
efle veré ас proprié vacuum , omnique prorfus corpore deftitu- 
cum,cüm бегі non poflit, vt interim aliud corpusin defcendentis 
Mercurij locum fubftitui potuerit. Hinc veluti infolentes & im- 
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portuni jactatores triumphum ante victoriam canebant , multa 
effutientes non tantüm in Philofophia abfurda, fed & in fide Or- 


- thedoxa periculofa, vt dum locatum fine loco, accidentia fine 


fübje&o, naturaliter fubfiftere poffe jactitants nec defuit qui di- 
ceret, oculari demonftratione vacuum hoc Experimento com- 
probari, 


Alijtamen meliorisnotz Philofophinegant in przdi&otu- - 


experimen. DMpatio effe veré vacuum,idque variis probant rationibusatque 
zo aqua pro: Experimentis. Omnium pulcherrimum, ingeniofiffimumque 


batur, 


videturefle illud, quod fuadente P. Athanafio Kirchero exhibuit 
Roma Gafpar Bertus Romanus; vir nobilis, & in Phyficis Ma- 
thematicisque (оП4е doctus, fingularisque in experimentis ca- 
iendisfolertiz, үс cum Kirchero teftatur P. Nicolaus Zucchius 
loco {арга citato, quorum vtrique familiariffimus fuit Bertus. Is 
cùm audiflet, nonnullos non ex pradicto folim Experimento, 
fed etiam ex eo probare darivacuum , faltem ad breve tempus, 
inter corpora, quódaquaintra cubos vltra certam menfuram e- 
levata поп poffet, quin ex apertis inferis deflueret, nullo in- 
terim ex fuperioribus illorum partibus corpore ad replendum. 
locum aqua deftitutum fuccedente,inferioribus aqua defluente 
occupatis; Tubum in majori multo, quam illiexpofcerent, lon- 
gitudine plumbeum erexit in dibus fuis. Centumis pedum e- 
rat in longitudine, вс сн crane ng ; ad fupremum domus 
folarium pertingens, eáformà , quam altera fupra pofita figura 
PKL тоойгас. [n fuperiori huius tubi extremo, ubi x, phia- 
lam DE primózream, deinde vitream infignis craffitudinis, вс 
ftudioinhuncfinem conflatamimpofuit, taliinduftrià tubi collo 
coagmentatam, talique ingenio munitam, vt omnisaéri effet ad: 
eum interclufusaditus. Intra veró phialam, fuggerente Kirche- 


ro,campanulam с, vnàcumferrco malleolo o, lateribus phia- | 


læ ea dexteritateinferuit, vt malleolus ferreusmagnete, a, ab 
extra attractus, clevatusque , & mox à magnete retractoliber, 
proprio pondere campanulz illideretur, ac fonum ederet. Infe- 
riorem veró tubi partem epiftomio feu xnea clavi volubili с 
munivit. | us | Com- 
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Comparatis omnibus ad experimentum capiendum re- - 
quifitis,cubi extremum orificium epiftomio с munitum, dolio 
MIKL aqua femipleno immerfit , totumque tubum vnà cum 
phiala repleuit aquis,facto in phiale vertice foramine,quod poft- 
modum diligentiffimé claufum fingulari arte ftanno folidavit. 
Tumuncoferreoepiftomium с aperuit; viamque fecitaqua 
tubi, vt libere pao exilloinfubjectum vasdefluere. Etvero, 
vtaffurgens in vafe fubje&o aqua indicavit , defluxit quantum 
десет circiter pedestubi anté replebat, reliquum intra tubum 
perftitit; patente licetad multum tempus eádem via; que poftea, 
revoluta clavi, iterum conclufa eft. Tum vero admoto Magne- 
te А ad fuperiorem phialam vitream è regione malleoli ferrei, 
malleolus alle&us,& remoto dimiflus eft; à quo pereufla campa- 
nula limpidiffimum edidit fonum, ab omnibus experimenti fpe- 
&atoribusauditum. Sic tubo verimque probé claufo pernoctem 
reli&o, manéclavi xneá iterum convolutá, iterum aperta eft a- 
quz via: verümnon folàm nihil ampliàs ex ea dimifit tubus, fed 
expridie dimiflareforbuit. Iteratum coram viris eruditis expe- 
rimentum fuit fzpius, eodem femper fücceffu ( quos inter fuit 
Raphael Maggiottus Mathematicus doctiffimus , à quo totam 
retferiem oretenusintellexi;) quod & P.Zucchius Florentiam 
ad amicum perfcripfit , $ (по de Philofophia nova Mechanica 
libro,loco fupra citato,inferuit; vbi folidiffimé illud , ficut вс præ- 
cedens deargento viuo,examinat;quod & P. Cafatus (орга cita-_ 
tus facit libello fingulariatqueeruditiffimo; apud quos multa a- 
lia, вс hocce folidiora inveniesargumenta contra vacui afferto- 
resexpradicto Experimento. Interim certum ей, in tubiparte 
abargento & aqua deftituta vacuum non fuifle, quandoquidem 
fonus per fpatium illud propagatusfuit; quodin vacuo Вей поп 
potuiflet, Lege dodiflimam de priori Experimento Diatribam 
P. Melchioris Cornæi іп Herbipolenfi Societatis пойга Uni- 
verfitate Theologie ProfefforisinCurfu philofophico prelo bre- 
vi fubijciendo. bv 
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MACHINA VII. 


› Eydropota vartj coloris ac [aporis aquam. ~ 
| ex/puens. £j 

R Eperiuneur paffim inter Agyrtas вс circumforaneos illos Bla- - 
^ * terones, qui nefcio quibus vnguentis, ac malê conditis falfa- 
mentis credulorum hominum emungere folentcrumenas, Hy- 
dropotz , qui ingentem aqux copiam infpedante populo ebi- 
bunt, & poftepotamaquam exfpuunt, fpectatoribufque porri- 

unt vinum, cerevifiam,acetum, & omnis generis aquas odori- . 
Е Vidi ego hic in Agonali foro hominem in ea atte dexter- 
rimum, qui magnopopuli concurfü id genus experimenti quo- 
tidieexhibebat. Locutusfum cum aliis duobus, qui eamartem 
callent , quorum vnus queftum ea revariisin R egionibusfece- 
rat. Clariffimus Vir Georgius Harsterfferus in Deliciisfuis вол. 
ar.13.quz'ft. 17 ait; treshoctempore celebres in hydropotica il- 
Е arte reperiri, interque eos virum effe ex Melita (Sicilia volebat 
dicere) Infula, Netogue vrbe( Noto Siculivocant) oriundum, 
nomine Blafium Manfredum ; quem & non nemo é Collegis 


. meisnovit,& artem fuamin Germania exercentem vidit. Jube- 


batisafferri fibivasaqua plenum, & quindenosaut vicenos fcy- 
phos vitreos ; eluebat os aqua, vt fidem faceret, nihilfein eoab- 
Íconditumgeftare;tum ebibebat aliquot fcy phos aqua, & paulo 
poftexfpuebat vinum rubrum, album, aduftum, acetum , aquas ` 
odoriferas varias, imo & lac; quz omnia odoreacíapore; fi vel- 
lent, probandacircumftantibus porrigebat. Ebibebat fübinde 


-etiam viginti fcyphosaquá repletos, eofque deinde ex oreinal- 


tum tanquam ё ша proijciebat. Mirabantur multi, & magi- 
ca id facultate, Damonisque ope бегі opinabantur, donecin 
Gallia à Cardinale Richelieu captus, & refteintentato adactus 
fuit,vt artem proderet, & à diabolicis preftigiisimmunem,quod 
afferebat, oftenderet ; quod fide defecretofervando poftulata, 
obtentáque invitus tandem fecit, liberque dimiflus impuné ean- 
dem exercuit, vtpote natura legibus minimé contrariam. 

Е А Qua 


Сй 1. pe зи 
Qua veró id ratione fiat, multis difficile vifum fuit deter- 
minare. Harítorfferus varias variorum adducit conjecturas, 
feda plebe confictas; ipfe vero à veritate non multümabludere 
- yidetur,fi quidem aliquorum faltem fpectemusartificium , quod 
me prefente oftenfum fuitP. Athanafio Kirchero ab uno illorum 
duorum,quibuscum са de reme locutum fupra afferui. Spongias 
habent пасіз magnitudine , vino, aceto, odoriferis aquis, aut 
quintis eflentiis, ut vocant , repletas; has fpongias partim inter 
ftrophiola, partim inter fcyphos in menfa aut abaco difpofitos, 
partim inter digitos abfcondunt,& дот osabluunt,aut{cyphum 
arripiunt, fumma dexteritate in os ingerunt , epotam aquam 
compreffis lumbis depromunt, cum fucco aut quinta eflentia 
dentium compreffione commifcent, in fcyphos manibus arre- 
ptos exfpuunt, fpectatoribusque oftendunt, aut porrigunt; qui 
folo odoratu judice;guftu eructatum potum abomináte, vinum, 
acetum,aliudyé quid, cujus odorem percipiunt, id effe pronun- 
ciant. Artificium dexteritatemrequirit.— _ 
Dum hae fcriberem, appulit huc loannes Royer Gallus нш. 
Lugdunentfis,in ea,de qua loquimur, arte fupra omnes eximius ; Gall. 
qui eftomacho fuo deprimit duedecim,quatuordecimve diver- 
forum colorum aquas odoriferas, liquores perfe&tiffimos, vinum 
aduftum quodincenditur, oleum {axi quod fine ellychnio com. 
buritur,lactucas,& flores omnis generis, integris & recentiflimis 
foliis. Fontem etiam exhibet projieiendo aquam exoreinal- | 
tum per fpatium duorum Miferere. Coram Cafarea Majeftate 
Ratisbonz exbibuitfontem igneum. Vir eft annorum зо. cir- 
citer, probus, & candid:ffimis moribus. Peragravit Italiam, 
Galliam, Germaniam utramque, Poloniam, Daniam,Sueciam,, 
ес coram Cafarea Majeflate Ratisbonz, coram quinque Regi- 
bus,pluribus Principibus, Viris dodtis,aliisque,artem {uam exer- 
cuit, атто omnium ftupore; multorumque Principum ac Vi- 
rorum eruditorum teftimonia fscum defert. -Hic vero in tan- 
sam admirationem rapuit omnes;quctquotrem fpectarunt , ut 
eam non naturaliter & уеге ед vel fraudulenter; vel malis arti- 
j bus 
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bus бегі crederent »& quibusid ex officio incumbit, eum accer- 

fitum adegiflent ad prodendam Шат, nifi P.Athanafius, qui bis 

totam rem coram curiofiffimé intuitus fuerat, ab aliisin hunc f- 

. nem vocatus,illos ab ea cogitatione dimouiflet, aflerens omni 

rem impoftura carere, nec fupra Nature viresefle; imo fimile 
quid fe effe&urum fpondebat,tametfi nefciret quo id modo per- - 

ageret prediétus Royer. Quictimmultade P. Kircheroinau- 
diviffet,cüm hic;tum alibi,acceflit eumvultro,artis fuz teftimoni- 
umabillo petiturus; Refpendit Kircherus,non pofle fe defidera- 

tum perfcribere teftimonium , ni fciretartis modum & rationes 

omnes; fcirequidemfe,qua d ratione fieri poffit, at nefcire, qua 

abipfo fieret. Cui Royer tam facilem rem effe refpondit, ut 
quilibetillam difcere вс exhibere poffit,feque diverfos Principes 
eam,data de fecreto non prodendo fide,docuiffe non finelargif. 
oo: fimis pramiis; paratum fe proinde eádem fide data Kirchero 
қ mihique illam prodere; qued pro fua ingenuitate & fingulari 
humanitate preftiticin Mufeo noftro. Reseft omnino,ut afleru- 

erat Ше, facilis, omnisque, ut fupra dixi,impofture expers, toto- 

que ccelo differt à modo fuprà iafinuato. Trajicit veréaquamin 
ftemachum,& in ftomachotingit,¢ (tomacho ejaculatur oleum, 

& liquores odoriferos, la&ucas , floresque recentes & integros, 
Potefttamen aliqua ex di&is perficere, & fubinde etiam, cùm fe 

non obfervari curiosé notat, perficit modo fuprà memorato. 

Quare P. Kircherus fequentes ipfi litteras ad omnes rerum cu- 

riofarum Amatores tradidit. ; 


` Omnibus rerum curio[arum Amatori- 


bus falutem. 
Kircherite- (спри non ita pridem in hoc Romano Orbis theatro Lator ha- 
fimoninm rum,loannes Royer Lugdunenjis,Gallus, Vir probus e$ honeftus ; qui 
не сөй tametfi omnis litteratura fit expers , Nature tamen arcanorum minime 
jgnarusyea mirifíc fuá arte exbibet „див vel [ummos Philofophosin ad- 
mirationems rapiant : dum quidquid Natura tn liquoribus, aquis, oleis, 
vinis, aceto, ci quimtis ut vocant, effentia , floribus @ herbis, colorum, 


Jago-- 
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faporum adorumg, exhibuit id omne à ex отасро Jho, veluti ex qua- 
dam Naturapenuario,fine mora, fummá facilitate, c? quo libuerit ordi- 
ne, product. Que res veluti Natura limitesexcedens, сїт multis ne- 
` feio quam ті тат de latente Demonts concurfu {ufpicionem znovvilfet s 
` ntàfe tam pernitio[am finiflrioris fama maculam amoveret, ad metan- 
dem fue teflimonium profe опа obtenturusconfugit. Cuicümre[pen- 
diffem,veridicum teffimontum me huius rei exhibere minime poffe, nifi 
mihi omnes priùs artis fue rationes Cr caufas aperiret; lubentitdanitno, 
` pro ea qua eft ingenuitate C candore mox in Mufeo meo prefiitit. 
Rite itaque cr minutim omnibus C fingulis exploratis, Notum hifce ejfe 
volui memoratum Ioannem, non, uti multi fibt per[uadent,per occultas 
illufionis diabolice prafligias meque per falfe imaginationis impoftu- 
‚ gam, fed bac omnia mediis pur? naturalibus, fingulariartisinduftria,c» ` 
per fubtiles quasdam rationes, аб отті falfitate СР dolo immanes quas 
quidem nema,nifiabeodem edoctus facile pandere potest )pr flare. _Ac 
proinde quà minis tam jucunda [pectaculorum exhibitions intere[fepo[- 
fint ompesnon video quid prohibeat, — Digmusproinde est Auttor, qui 
ob boc tam rari animi talentum, ab omni Пена e honoretur. 
Datum Коте zz. Marty tb у 4» Кн a! et 
Ita teftor ; 
cAthanajius Kircherus 59- 
cietat IESP. 


| ANNOTATIO. | 

Н: , Фбеглатче,еЙ aqua potator , ficut онотетив potater uini. 

Sic autem appeHare placuit ante citatum hominem, ob aqua ingen- 
tem copiam ad artificium fium exbibendum epotam. 

MACHINA VIL 
Tenyyevesia Céfareay 
` feu i NES 
Regeneratio plantarum in aquis phiala inclufis ex 
cujuscunque plante femine. | 

ANo fuperioribus Auguftiflimus Imperator Ferdinandus - 

ILI. profuoin litteras, Litteratosque omnes affeQu,tranfmi- 

5 үн са bp) (Rr Meee E 
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fit P. Athanafio Kirchero fecreta nonnulla chymica,interque illa 
талууенгізн quandam , feu modum plantas intra phialam aquá 

Plantarum plenam exfufcitandi. Qui modus сйт ab hydraulicis Machi- 

regenerati nig non fitalienus, quippe qui aquæ auxilio perficitur; eum htc 

UM “e adducendumi duxi, tametfi propri¢ad Herbarumac Plantarum 
Magiatm pertineat. Experientiam reinec Kirchetusfecit, nec 
ego,aliis десей; facient quibus plus otii fuppetit,ille prafertim 
apud Noricós,de quofcribit Clarif. Harftorfferus, ut dixi fuprà 
Machina4. Modushic eft. 

` Primo, Accipe feminis plantz cujufvis maturrimitempore 

ес cccloferenislib.4. quod in mortario contufum phialz munda 
quàm optime claufzimpones, & né vel minimum exfpiret, ca- 
“vebis, affervata quoque phialainloco munito. Secundó;Hoc 
peracto, obfervabis tempus vefpertinum cœli fereniffimi,ut fe- 


quenti no&erorem decidentem colligas. Tertio, Phialamre- 


fervaram dperi, femen contufum comminutumque exime, вс 
fuper tabulam vitream extende; banc vero tabulam cum femi- 
‘nein hortoaliquo , aut prato, fub diolibero expofitam relinque, 
& néaliquid roris abundantiorisé tabula defluendo pereat, ta- 
bulam unà cum femine in patina latiufcula collocabis; fic fiet 
' ut ros copiosé fupra femen decidens,ipficommodiüsnaturam 
fuam nocturnis hifce macerationibus conferat. Quartò, Eo- 
dem tempore, ad rorémi commaodiüs excipiendum,quatuor pa- 
lisaffixum linteamen fubtile & puriffimum extendatur, quod 
madore nocturno imbutum deinde in vitrum mundiffimum ad 

- octo circiter menfüras exprimatur. Quinto, Porro femen im- 
butumroreno&urno, iterum phialæ fuz inclufum, né quid inde 
ex{piret,autcalore Solis extrahatur;anteSolisortum priftinolo- 
co reponatur. Sexto: Ros ex linteamine expteffus fzpiffime 
percoletur, colatus aliquoties diftilletur, donec omnibus Ёесі- 


bus вс terreftri immunditie immunis evadat. Faces veróreli- . 


&as calcinabis, вс falem dabunt pulchrum vifu; qui moxin rore 
. diftillatodiffolvatur. Septimo. Roshocfaleimbutus femini in 
` phiala affervato altitudinis trium digitorum affundatur: deinde 
я 13 H1231£ ОП Sut 22173: - urg" phia- 
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phiala hermeticé cum vitro contufo вс borace figillata, inloco . 
calido & humido afferyetur; aut etiam {fub fimo equino , men- 
ftruofpacio cendatur: demum exemptamphialam confidera, , 
& videbis (етеп ad inftar gelatine tranímutatum, fpiritumque 
cuticulz inftar variis coloribus variegata fupernatantem, $ in- 
tracuticulam & terram limofam, rorem de natura feminis exi- 
ftentem inftar fegetis viridis. O&avó. Phialam hanc ita figilla- 
tampertotam tatem fufpendeinloco Solis interdiu,no&u Lu- 
nz reliquorumque fiderum radiis регуіо: Сосіоуего turbido, 
autpluviofo,inloco ficco & calido referva, denec pulfis nubibus 
ferenitas demum effulferit, cui denique eam expones. 

Accidit nonnunquam , vtopus hoc menfibus Ееге duobus, 
autcitiàs; aliquando poftannum, juxtatemporum conftitutio- 
nem, abfolvatur. Czterüm (igna perfectionis operis Бас funt. 
Limofa materia in fundo in altum contumefcit, fpiritus & cuti- | 
cula in dies decrefcunt, totaque materia demum infpiffatur; in 
vitro vero à reflexione Solis fubtiles nafcuntur exhalationes & 34 
. nebulz, рапса excreífcentis veluti prima quedam rudimenta. 

. .. Nond, Tandem ex соса Ша in fundo fubfiftente materia, 
fpirituque,cinis fitalbo-caerulea , & tum fucceflu temporiscaulis 
herba,& flores producentur in forma & fpeciefeminis; диг fpe- 
cies przfente calore comparet , eodem abfente evaneícens in 
chaos fuum revertitur. | Sed quoties ignem applicaveris, toties 
calore fufcitata materia, planta formam exhibet; durabitq; hac 
ratione,fi vasbeneebturatumfuerit,perpetuó.: 5 X: 


M A CHEN ATX. 


Vas eodem ore vinum 6% Aquam calidam 69 frigi- _ 
| dam ;hawrsens ac fundens. 


А Rtificium tradit Hero Alexandr. Libello de fpiritalibus са р. Vide Ice- 
7-eftque fimile illi quod tradidimus fuprà hoc cap. Machina nif. xxvi, 
2, cribrum Veftaliumappellavimus. Fitautematalipa&o. Fig. vs, 
Conftruitur ex ftanno, orichalco, alioyé metallo vas Ав | 
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Va ode. Cüjufcunque пише & magnitudinis habens in mediofeeundim 
роне longitudinemdiaphragma со, quo dividitur induo veluti he- 
“рес? Mitphæria C A D, & CBD. Percollum vafis tranfeantduo tu- 
reddens. buli pr, & сн, exutraqueparte Diaphragmatis collum divi- 
dentis,& vas ipfum modice fubintrantesapud в & н, ubi et- 
iam vafifint coar&ati. In fundo vafis ex utraque parte diaphra- 
gmatis fiant multa foramina minuta. Hifce itaconftitutis, fi 
vinum haurire vis alterutro hemifphario v. р. Аср; obtura 
ofculum с, & immerge vas intra vinum: per foramina fundi 
ПегойрЬаги A CD, aër vero egredietur per tubum rr. Re- 
pleto hemifphario Аср, obtura ofculum Е, вс extrahe vas. 
extravinum: quod quidem non effluet per foramina fundi, со, 
uódaériaditusnon pateatintra hemifpharium. ^ Aperi dein- 
е ofculum с, & immerge vas intraaquam; qu& ingredietur 
- рег foramina hemifpharrii вср, act vero egredietur per tubu- 
е um нс, Repleto hemifphario B с p, obtura iterum ofcu-. 
lum с, &extrahe vas extra aquam, transferque quo libuerit. 
Si jam effundere volueris das ge ofculum: Е; fiaquam, 
áperiofculum с; fiucrumaue fimul,aperiutrumque oculum ;, 
fi faxum vis fiftere, obtura ofculum quod volueris. Eedem mor 


do hauries & fundes aquam calidam & frigidam.. 
ANNOTATIO. 


га Gri» vafe fant plena diaphragmata,c jer: colloiplures tubuli; рангй 
liquores refunds poterunt plures liquores. > Loco. tubulorum ЕЕ c GH 
йн. Fors poffunt folum ші E @ С. in lateribus colliantinopercula ipfius. 
Si vis effera liquores per foramina Е С G, inerte uas antequam, 
- feraminasperias. Siper fundum vafis effluere uis liqua- 
2 res relinquevasin (no fitureifoyC" aperi 
* КИ АЙ эе бын 
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пней MACHINA X. 


-Prochyta Heronis Alexandrine male 
isc conftrutta. : 
Н Frolococitatocap.8.conftruit vas quoddam,quod Prochy-. . 
` Ztamappellat; cui fivinum & aqua infundatur, interdum vi- 
numpurum,interdumveromixtumemittit, Gonftructionem Prochyta: 
falfameflecontendit Porta lib.5.fpirital.cap.4. licetalius genui- Нето“. 
nam Heronisconftru@ionem,erroneam Porta cenfuram, tal- | 
tem. поп omni ех parte finceram,putet. Heronisverbado. — 
Sit Prochyta А В, diaphragma babensmedium CD: ce india- Vide Ico— 
phragmate juxta ventrem vafis foraminainflar cribriin orbem difpa- dive 
fta ubi puntum в: in log autem fecundum diametrum іп ipfo dia- SY 
phragmate fit foramenrotuhdum F, per ри tubusimpellatur G FH К. 
diaphragmati coarctatus, cya fundo proe yte parum distans,ubi в: al- 
terum vero ipfiusofculum но fimul perforetur cumlatere prochyte Jub 
auricula cuicoagmentetut, exiffens cavum babensá, foramen in parte 
_exteriorianriqule ку quodquidemenmopus fueris digito comprehen- 
dimus,atque obturamus. Siigiturcomprehendentes piraculum Кә, 
ut dictum est, aliquod humidum in prochytam infundamus,manebitil- 
lud in loco fupradiaphracma, cim non poffit per cribrum in locuminfe- 
riorem deferris Non potefl autem propterea,quüd non alium habet egre/~ 
fam aër mferioris partis, praterquam eum;qui fit per [Diraculum. К. 
Стейн? remittemus fpiracnlum,tuac humidum in locumdánferiorens 
defendet, e plis continebit prochyta. Пад, fi prius iufundentes vi- 
митр, ita ut repleatur locus CBD, comprebendamus fDiraculum, e$" 
aquam infundamus; non commifcebitur ea cum vimos fed cim prochy- 
tam converterimus puram aquam emittet cim-verüremi[erimus (pras 
стадий adhuc flentes fimul fluet е? vinum.prapkerea quod in асите 
eximanitum aër per fpiraculun (иссейет poflea vinum: purum emitte 
tur: Licet autem priùs infufa aqua;/piraculog.comprehenjp,uinume 
infundere ,itaut aliis quidem. vinum purum к тіхінтуай ж utri, 
enm illudere velimus puram. aquam emittats. 
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xen ens Hzc Here. Quz tamen omnia falfa efle айеги merità 
rin» Portaloc.cit. Primo eniminquit Porta, quando infundimus vic 
A. num, defcendit illud ad locum inferiorem per diaphragmatis fo- 
7" famina, ед quod pars vna foraminum illorum tranfitum dabit 
aéri, vt afcendatad partem (uperiorem, $ elabatur per os pro- 
chytz, per quodinfufum fuit vinum; altera veró parstranfitum 
dabit vino, vt defcendat. Deinde poftquam defcendit jam vi- 
пит, &aquainfunditur parti fuperiori; ita vt fiant fibi muted 
contigua; defcendit aqua, quiagravior eft vino; & afcendit vi- 
num;quialevius eft aqua,ideoque mifcentur inter fe. 
: MACHINA Aini 
4. 4 “pe \ 

Libra а асы | ; 
Vide Ico- (С Imon Stevinus,infignis Mathematicus , lib. 5. Staticaaffert 
nif. ххүп, nonnullas Hydroftaticz praxes,interque alias fequentem. 
Fig. vith. Eftolibra мно, cujuslances fint м вс o; atque м qui- 

dem capax fit to librarumaquz. Ево preterea folidumaliquod 

Libra by- Р €xligno, fimile cylindraceovafi feulanci м, at paulo minus, 
drofissica, yt impofitum ipfi non penitus impleateiuscapacitatem. Ethoc 
folidum r affigaturfcapo, vthicin primafiguraapparet. Infe- 
ratur jam folidum р inlancem м, vt in fecundafigurafadum 

© vides, itavtneclatera,necfundum lancisattingat;lanci veró im- 
ponatur pondus io. librarum. Manifeftum ей, lancem “о de- 
fcenfuram,lancem vero м afcenfuram, & prefluram fundo fuo 
fundum folidi р tamvalidé, quàm valide à pondere io. libra- 

rum impelletur. Sit autem folidum р decima parte minus, 

quam vacuum lancis м» ita ut vacuus inter vtriufque latera & 
fundum locus expleri poffitunálibráaqua. Si jam una libra a- 

- ` qu&infundaturlanci м, Ша infinuans fefe inter latera вс fun- 
dum deprimetlancem M, alteramverolancem о attollet, вс 
vtramque conftituet in equilibrio, nec amplius fundus lancis 

M tanget fundum folidi р. [taque unalibra ади in lance м, 
zquiponderabit то, libris inlance 9. Potest сыга M 

uerit 
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fuerit capax centum, mille, вс pluriumlibrarum, & unafolümli- 


C ZR To SEX $ й бе 
bra inter eius вс folidi Р latera contineatur. Idem praterea 
continget,ficorpus р fueritintüsvacuum, - 


АММОТАТІО. 


Ез hac eft omnino mirabilis. fed veriffima,c> experientia fepisis com- 
probata , quam quilibet facile poterit facere. _Affirmabat doctiffi- 

mus Mathematicus P.Ioammes Carolus la Faille,cnm Panormi in Инн 
tatione publica pradittam experientiam contra quendam difcipulum 
meum , terreimmobilitatem , non obftante continua centri gravitatis 
mutatione, mathematice demonftrantem ани (а, Шат alim Sereni(fj- 
mo Alberto Belgy Gubernatori fuilfeexhibitamseumque,cum verlati[ft- 
gnus e[[fet in rebus mathematicis, ein fumendis experimentis cur iofiffr- 
 mus,tantopero tamen об трае afferuerit ,nunquam fe rem mirabi- 
horem [pectaffe. Vide Mathematicum T. baumararguem. Сарат Ens 
Probl.93.Num.10,qui ait fe etiam buius vei periculum ес е. Huius por- 
rò rei ratio non eft ,quod corpus р fuo pondere aquilibrium illud con- 
рша „ат quia fcapo affixum eft & mou poteft pondere fuo deorum ni- 
bis tumetiam quiatamet[ivacuumintus fiteundem effectum preftat,ut 
diximus, & conflat experientia. Quaenam igitur buius experimenti eft 
ratio? An quia corpus P aque lancis M immer {um pellitur ab aqua fur- 
fiim vipote aqua levius, vt fappouitur > e$ cum palo [eu {capo а хита fit, 
e cedere поп poffit impetus ab aqua ipfi tanpre[[ms reflectitur im fundam 
vafis M, iladque deorfem premit tantá vi , quanta deprimeret ague 
moles corpori e Жиащ nempe $n саји pofito males aque librarum мотет? 
Scimus eim experientia corpora aqueintrufa fi leviora fint quam as 
qua ejufdemmolis,firfum pelt, quidem tantavi,quanto aqua molem 
babens corporiintrufo aequalem gravius eff ipfo corpore, ut Archimedes 
demonflrat lib.i. de ys qua vebunturinaquis. Simile quid contingit , fi 
quis in dolio flaws erectus premtt capite fuperiorem dodi partem : еліме 

pars Ша fuperior ffrmzor fitqüaminferior, rumpetur inferior, 
quia nimirum impulfus fuperiori “өрге ve- 
Дебит ip inferiorem par- 
Lem, 


ko 
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. MACHINA ХИ. 
CANOPUS ZEGIPTLACGUS., 
ces 20 t S Seu 
Vas vimarum plenum. 


Vide feo Lenusvimarum [umánquit;nefcio quis,apud Terent in Evn. hac 


nif. xxvii, 


atque illac perfluo. Rimarum pleni dicuntur , qui fecreta pro- 


Fig.1x. dunt;quód effluant vaforum inftar quz rimasagunt. Hosrepra- 


Canopus 


Aegyptia- - 


| 


„quod 


{entat quod nunc defcribo vasex Porta lib,3. Spirital сарто. 
Eftoigiturvas AK, cuius venterfit perforatus , autrimis 
plenus. Huic fi aquam infundas,aut vinum, non nifi vfque ad li- 
neam Ес repleripoteft,reliquum vero eflluet:& fiinclines vas, 
atque oriadmoveas labrum a, ut bibas; effluet iterum per ri- 
mas vinum,& nec gutta ad ostuum perveniet. Quí ergo efficies, 
utebibas vinum tu, quod alij ebibere nequeunt? Infra vafis la- 
brum fiat tubulusoccultus AB,quiapud в ingrediatur manu- 


ышт со vafis,defcendatque occulté per totum manubrium 


uead р, indeque ingrediatur vas , ёс де(сепдас víque ad 
dumvbi r. Habeat autem híc tubulusapud » foramen, 
digito obturari poffit. Siigiturdidum foramen р digito 
teacdextré, né alij advertant, occluferis , & labro vafis 


víq 
fun 


occul 


‘apud А admoveris os,atque extubo aérem extraxeris;fequetur 
г рег tubum Eb cB A vinum. білі) idem tentaverint, at fora- 


бегі) ignari, non occluferint; nihil efficient, quia 


men р, my 
non vinum , fed acrem attrahent per foramen р ingredien- 


tem. % 


ANNOTATIO, 


| Р Otel? hoc vas recte quoque appellari Canopus Aegyptiacus : erat ening 


Canopus apud Aegyptios vas innumeris pertufum foraminibus , ei 
ceràobturatiside quo vide bifteriam in Qedspo Acg yptiaco tom... упр 


tagmate de Санорк. 
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MA CHINA XIII. 
Lamina plumbea plana , aquisinnatans. 


Onta ex Hydroftaticis principiis , & experientià patet, 
plumbeam laminam in naviculæaut lancis modum elabo- Lamina | 
ratam, aquisfupernatare quidem, atminimè innatare, fi merga- айақ t 
tur,poffe. Quod Natura negauit lamina cave, Ars tribuit pla- E 
nz, ut non folüm fupernatare aquis, fed innatare etiam queat. 
Experimentum oftendit non femel in Mufeo fuo P. Kircherus, 
ftupentibus omnibus, hac ratione. 
Laminam plumbeam rotundam Ав, optimé levigatam 
confecerat, & с centro, c, filum ср fufpenderat. Huic la- 
ming fuperimpofuerat vitreum vas inverfum c Er, сатрапа 
inftar efformatum, cuiusfundusapud с erat perforatus. Per 
foramen с traduxerat filum ср élaminz centro fufpenfum. Vide Ico- 
Totum hochydroftaticum fyftema , 6 lamina & vitreo vafe con-nifxxvur. 
flatum, intracupam aqua plenam demittebat dexterrime, ita ut Fig. х. 
ere&um perpendiculariter infifteretaquz, nequein unam plùs, 
quàminalteram inclinaret partem. Et ecce, lamina cum cam- 
pana vitrea fuperimpofita aqua fupernatabat aliquamdiu, do- 
nec paulatim fübintrante inter laminam ёс campanz labrum a- 
qua mergeretur;& merfa etiam jam magna ex parteaquisadhuc 
innatabat, nec fundum petebat antea, quàm curioforum defide- 


rio feciflet fatis, 
: MACHINA XIV. 


eAnemofcopinum commune, 

Idemuspaffim éturriumacdomorum tectis eminere vexilla 

znea,ingyrum circa haftam ferream, cuiinnexa funt, mobi- 
Па, eaque ad quemlibet ventum circumada oftendere infpe- 
&antibus, quifnam actu ventus, quavé émundiplagafpiret, At 
hzc, nifiperapertas cubiculorum feneftras aut portasin{pician- 
tur, inutilia funt, nec officio (по fungi poflune, Modum hic præ- 4775 
fcribimus,quo intra cubiculum, aut hypocauftum exiftentes "T Esta 
repoffimus, clauis feneftris, Poss que omnibus, quo vexillum 


5 vergat, 
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vergat, quisfpiret ventus, quá mundiregioneveniat, inquam 
tendat. ‘Modus Bic ей (x pe беріп o pere exhibitus. | 
Vide Ко Supra cubiculi Ав tabulatumerigatur hafta rpc, cujus 
nifxxvin.{uperior pars с extradomum emineat, annexumque habeat 
Fig. x x. mobile vexillum,aut fi mavis,aquilam, olive ftatuam. Hzc ha. 
fta fuperiüs tranfeat per annulum zneum с, inferids verd in. 
nexum habeat, firmifliméque connexum globulum itidem æ- 
neum р, optimé lavigatum, qui intra matricem в, fimiliter 
zneamaclevigatam, perforatamque, verti facillime poffit vnà 
cum hafta, (ine refiftentia вс corrofionispericulo. Ejufdetn ha- 
. fteparsinfirma ЕЕ trajectaper matricem Е, traiiciaturetiam 
` per cubiculi tabulatum apud foramen в ё quo foramine F, 
velut ¢centrodeferibatur in prona tabulati fuperficie, cubiculi 
pavimentum refpiciente, circulus, in 8, 16, aut 32 zquales partes 
divifus;quibus partibusinfcribantur majufculis litteris principa- 
lium fexdecim, aut triginta duorum ventorum потта. Apici 
. denique в przdicta halte,percirculi defcripticentrum ада ас 
affigatur index; & flante vento quocunque à quacunque mundi 
regione,averfoquein contrariam regionem vexillo, dirigatur in- 
dex verfus ventifpirantis nomen in Сігеші peripheria defcriptüs. 
itáque firmetur circahaftzapicem ғ, utdimoveriampliis non 
potlit;eritquetotum Anemotcopiumconftrudtum. Flanteenim 
quocunquealio vento, motoque in contrariam venti regionem 
vexillo,promovebitur index confeftim fupra fpirantisventi no. 
men, & exiftentibus.in cubiculo manifeftabit , qua parte venias 
ventus,quó vergat vexillum, aliaque huc fpe&antia. 
ANNOTATIO Е 
E Afia FDC, quim Ро та fitoportet praffatquevt, excepta fupe~ 
riore C inferiore parte, reliquafitlignea. Conffruxit boc ipfo an- 
nononnemo btc m Villa fua fuburbanafane ameniffima juxtapradittas 
regulas Anemofcopinm,cuius Раја ferrea erat, €i» ingentis. ponderis, 
chmyue vento quantumvis valido бате vix verteretur in gyrum; 
invitatus eo fut Ра тапа ти Kireherus: quivifo Раба pondére рита 
eamuutariin ligneam  quequidemam à zuvlti menfions ad minimum 
єр? venti flatum пийо negotia vertitur. 
sa ANNO. 
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| ANNOTATIO II. 

Р Rocurandum praterea efl, fi circulus in ventorum Rhombos divifus 

non in tetto , [ed im portatili plano delineatur ,transferéndus deinde 

-in lecum. de[linatum vt ventorum nomina non catoptico , fed anoptico 

inferibantur ordine , volo dicere,vt feribantur eo ordine, quem exhibere 

debent [nfpicientibusin altum non de/picientibusin profundum. Quod 

non obfervaverat qui in nominata paulo ante villa ventorum Rhombos 

delineaverat іп cuprea lamina , que deinde in [йит locum translata Au- 

firum notabat , unde Septentrio | [pirabat, ef e contrario Septentrionem 
vnde Aufer ,non fime omnium noftrimcachinnss. 


MACHINA XV. 


e/Anemo[copium Kircherianum. 


Ulchra eft præcedens Machina, at multó pulchrior, mirabi. 47е0/•- 
liorq; , quam Melitz olim conftruxit P.Kircherus, veré Тһай- ш. 
maturgus,in hunc modum, prout habeturin lib. 2. Artis Magne- of 
tica parte 4. Problem.15. | 

Inloco commodo domus пойга Melitenfis , nempe in (о. Vide Ico- 
latio ventis expofito,przparavit haftam longam с ЕС, cujus ex. ni. ux. 
tremitas с extra te&um eminebat, Aquila mobili apluftro- Pe x1. 
rum loco confpicua : inferior vero parsin acumen definens ma- 
trici chalibez ita erat inferta, ut tota hafta pro ventorum fpi- 
rantium ratione circumacta,in gyros facile & leviter moveri pof- | 
fet. Fecitdeinde tresrotas, D,c,B, magnitudine,& numero den- 
tium pares: quarum prior p verticalis implicabatur dentibus 
rote с fitu horizontalis, & hecdentibus rote в, cylindro А 
coagmentatx. Iterumrota D axefuotranfibat centrum or- 
bisveutorum xy, ubi & indicem s annexum habebat ventis 
monítrandis accommodatum. Cylindrus verd A aculeo li- 
bratus magnete erat inftrudtus, cujus axis horizonti erat paral. 
lelus. Supra magnetem fubtiliffima tabula interpofita , erat 
collocata vitrea fphara н, in cuius circuitu depicti erant 32. 
venti, cum eorundem nominibus, qualitatibus, effe&tibusque. 
Sphzraaquis erat repleta, & in aquarum medio Жо ftatua 
magnete fata, cum {ceptro verfus ventorum nomina protenfo 
Ss 2 xsv]ea- 
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xeileoBapisceratlibrata. Tota Machina cum rotis atque cylin- 
dro,ita erat abfcondita, ut preter íphxram н, orbemque ven- 
torumextrinfecum xy, nihil proriuscompareret. Porró {phz- 
ram вс orbem predictum hac arte,ad ventos actu {pirantes infal- 
libiliter ac femper indicandos,collocárat. Aquilam с fubfi- 
dio pixidis magnetice ita direxerat, ut perfecte lineam meridia- 
nam poffideret. Pari ratione fphæram vitream ita fituayerat, 
ut Auiter вс Boreas,venti oppofiti, eandem lineam meridianam 
pofliderent, cui {phere fitu: in orbe extrinfeco xy verticali- 
ter refpondebant iidem duo venti,hic Auíter,illic Boreas... His 


, peractis,magnescylindro a fuperpofitusita vertebatur,ut axis 
ipfius horizonti parallelus exifterer, fecumque Жо (tatuam 


_ Anemeofeo- 
p Kirche- 


е. 


{phere inclufam ita raperet , ut fceptrum ftatue Auftrum in 
Íphzra defcriptum monftraret; ad quem eundem index 5 in 
orbeextrinfecodirigebatur; habebatque Machina fitum fuum 
debitum,a quo ampliüs dimoveri non debebat; monftrabatque 
inperpetuum omnes ventos actu fpirantes. 
Flante enim v.g. Auftro, Aquila fe vertebatcontra fepten- 
trionem, verfaque unà fecum haftam. Е, rotamque с ci afi- 
xam circumagebat; hec utramque rotam. в & D zquali motu 
gyrabat: atquerotáquidem р gyrata,regula s, inorbeven- 
torum flantem extrinfecüs ventum Auftrum monftrabat in. v; 
cylindrusveróàrota в circumactusunà cum magnete , „Бой 
Пашат magneticam füper eundem ventum A uftrum firmabat. 
Non fecus alius quivis ventus, cùm intüs in (pharera, tum extra in 
orbe, quovis tempore exacté demonílrabatur. Cùm enim 


‘Aquila c, unà cum rotis c & 8, eodem tempore circulum 


fuum cenficerent, Regulam quoque s, & Æolum fpacia pro- 
portionaliaadtorem conficere neceffe erat: Ergo fi Aquila gra- 
dibus v.g.30.dimovebaturloco,regulam & ZEoliam flatuam to- 
tidem gradibuseodem tempore dimoverinecefle erat; & fic de 


€a:teris. | 
ANNOTATIO. I. 
Ho Magneticum Kirchert Anemofcopium, fan? ingeniofifimum, 
nec minus adinirabile С jucundumex quo intra cubiculum ya 
CRS 
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frens difcere potes fitum feu locum omnium plagarum mundi, ventorum riani va- 
Rhombos ch divifiones, plagas, quibus dominantur y urbes praterea cj» "i ft: 
vegiones , per quas vents tranfeunt i qualitates f: afectiones fingula- 
хит» caterag, omnia banc materiam concernentias atque h 4c omnia in- 
tracubiculum, ut dicebam,claufum exifiens,per flatuam Vitro 12clufam, 
folo motu fymphatico. | Cert? hacres,duma P.Kirchero Melita exhibe- 
batar itaattonitos reddebat (pectatores, ut quidam ettam cavillari aufs 
fuerint,id nifi demonis ope vitra inclu] nulla rationefteri poffe s prafer- 
tim cim viderent рашат quantumvis à fitu acquifito per ventum di- 
motam eundem femper се infallibiliter [itum repetere , quem ventus 
actu [pirans requirebat.Et quavis affereret Kircherusid ope Magneti ће- 
risquia tamen nullam magnetis cum ventis connexione videbaut induci 
non poterant ,ut id quod afferebat,verum effe crederent: donec occultum 
Machinamentum in apertum deduceretur : tunc enim errorem [uum de= 
teflati in fimilibusimpoflerum captivare intellecium fuum didicerunt, 
SAN NOT Akh ОМА cue | 
1 defideres, utin orbe хо Y magnetice quoque venti offendantur, 
maiori cum adftantium upore ,itaeperare. | «udxi vota то orbem 
son tranfeunti , fed folium ad pofticumeius planam qertingenti , affrae 
Regulam oftenfortans , in cuius extremo fraflum magnetis applicetur, | 
quod pofticum ov bis, ex fubtili [insa anca,aut ligneatabulaconfecti,pla- 
num radat. Sienim extrinfecus Jeuim antico orbis plano, inquo vena 
torum nomina funt in gyrum defcripta y applicavernus papyraceam ти- S 
Cam, арй” ,lacertulam,ant fimile quadpiam animalculum , pro Шо 
amovibile; ferrea prius acicula amimatum : offendet tibi pictitium.ant- 
malventum defideratum caratione,qua fupra cap, 4 Machina 14.dixt 
mus horas monflrari іп incubo hydra boralogo. 


EPILOGUS CLASSIS PRIMA 
Voi nonnulla de Fontibus Romanis „ас Ta{culanis, 


ths 
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H J£ fart Machin quas dare volui;non qnas darepotuis рони Fortes Ro 
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— ..Qua in Котава urbe, urbanifqueac füburbanis viridatiis., ac 
mulco magis дог in Tufculaniscollibus, R omanz nobilitatis uti 
olitn,ita nunc feceflu illuftribus, vifuntur; non dico prodignitate 
verbis depingere,fed vel enumerare vellem; novum opus; hocce 

villa Alte» haud paulo minus, effetcüdendum. In fola Aldobrandina villa, 
esp: ique inter Tufculanas facilé primum tenet locum, à Cardinale 
| ' Petro Aldobrandino Clementis V 111. Р. М.перосе ftructa atq; 
ornata,tanta eft fontiumcopia,varietas,ornatus,artificium, utli- 
briintegrideijs conferiptireperiantur. Eltin Ville ingreflu pa- 
ries altus,quiaggeres fultinet;& intra parietem atque aggeres an- 
trumartefactum, in quo prater aquasé filtulis,¢ conchis , © faxis 
muíco & gramine tectis, erum pentes. furgunt ad maximam alti- 
tudinemaquez virgz, feu potiüs columnz bine. Peraggerem 
veluti pergradus afcenditur hinc, atqueinde, ad ville fübjectam 

aream,& in afcenfué vafis faxeis,uti quidam canit; ium 

Hinc inde affultans fontanavemurmurat ondas / 
“Concha quieturas plena recondit aquas. CEN 

Imo non quieturas; ex vale enim feu.concha fuperiore per oc- 
‘culeum tubulum defluit aquaininferiorem proximé fequentem, 
ubiin fonticulumefformatarepletconcham, & ех Ша in aliam 
inferiorem delabitur,indeque in aliam,donec omnes in fonticu- 
105 (105 animate conch jucundiffimum fcalari ordine difpofi- 
sontes Ville torum fontium exhibeant afcendentibusfpedaculum. УЫ a- 
Aldobran- {cendifti;scinterlaurumperpetud virentem,nitidiflimeque ton- 
. foul T^" fimjat viarum latera ftipantem, ingrederisaream palatio fubje- 
"ams ingensoccurritfontium amphitheatrum,in quo quid pri- 
mum mireris, operiselegantiam,an fontium amoenitatem , пе- 
“аз. Quinque in amphitheatriarcuato flexu difpofiti funt ele- 
gantiffimi fontes. Horum mediuseft fons Atlantis & Herculis, 
in quo turbo pluvius terribili ftrepitu;ac veluti tonitruin fublime 
confurgens, cceli tonitrua imitatur. Sequitur hinc fons Leonis 
cum Tigre pugnantis, inde fons Tritonum , Nympharum; Ме- 
реши, aliorumque maritimorum Deaftrorum. Рой hos eftex 
una parte Cyclopis fons atque ftatua , quz harmoniarnfüaviffi- 
mam concinitheptaulohydraulico otiadmoto, quod ventus a- 
P quarum 
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quarum lapfu intra ftatuam procreatus , вс ежоке Пар из ani- 
mat; ex altera verd parte eft Centauri fons, atque ftatua, qua vt 
ventiabaqua przcipitata fimiliter progeniti buccinaperftrepit, 
сапед vehementiá, ut per quatuorpafluum millia fonitusexaudi- 
atur. Plerique dum cyclopis attificium curiofius introfpiciunt, 
alle&i harmonia; occultis éfiftulis emergentibus aquis ex inopi- 
nato perfunduntur,& fpectatoribus fraudis antea coníciis,atque 
in tutum fefe recipientibus,ludibrio func Variy alij lufus,& afper- 
fiones aquarum curiofis oculis perjucunda in eodem occurrunt 
amphitheatro, praefertim vbi conclave (iniftimo amphitheatri 
cornuadhzrenti intraveris. Dextimum ejufdem cornu ftipat A- 
pollinis atque Mufarumconclave,miraculum artis humana. Ibi Parnalfus 
Mofz cum Apolline naturalibus lineamentis adeo ad vivum pariis АШЫ: 
Рагоай mõteextantè [laxo exfculptz, lituifq; ac buccinis,tubis,, uli 
chelybus, citharis,aliisq: inftrumentis muficis iaftru&e,tam gra- 
tam concinunt harmoniam ‚ non aliá quàm ventiabaqua preci- 
pitata excitatiope,utnon tam ventorum апга, спат vitali fpiritu 
vivere, atq; fpirare, quin & cantare videantur: Sub ParnafloOr- 
ganum latet hydraulicum, quod viventorum ex ZEolia camera 
profilientium,nullàMagiftri manu;cum reliquislituis,tubis,buc- 
сіпіѕ,ас А в Ми гот, (пау тат conficit harmoniam. Vbi 
theatrum per {calares gradus hincatqyhine è lapideconftructos 
fubire tentaveris,varij lympharumtuméfcalarumlaterib?; tum 
fub ipfis gradibus calcatis profilientium lufustefzpius repellent, 
donec bene complutus planitiem theatro-fupereminentem ine 
grediaris. Ніс оз occurrunt columnzlapidez, mira altitudi- - 
nis, perquasàfummo:d imumfingulari artificio aqua ferpit in 
gyrum;& cochleacim defcédie. Sequiturahus fcalarum afcenfus,. 
in quo, ficut & ro fub dca planitie,iterum (е offertaque illapfus,. 
cum multipliciafpergine. Tandemubi fubiveris, primus fe offert- 
exitusaque,qua poft fenum milliartorumanfrictusperaquedu- 
&us ‘ubaltflimis montibus aut difciffis, auc perfoflis fabricatos. 
devoluta, hinc primim exuberat, indequein enarratos hactenus: 
* . fontes derivatur: | 
Siinuna villa tanta eft fontium atque hydraulicorum Ма» 
E china 


328 Pars 1: 
Ghinamentorum copia, non alio artificio, quàm naturali aqua: 
rum lapfufabricatorum;quid quefo in totalis villisac viridariis, 
que tum intra, cum extra urbem cófpiciuntur,putandü ей fore? 
Quidin-binis Pontificiis hortis? quid in Burghefia Villa? quid in 
Ludouifia? quid inaliis? Videbis hic organa hydraulica; videbis 
_pluviasexarkorumramis deciduas; videbis (tatuas, реса, ho- 
tologia fciatherica, portarum poftes ac limina, gradus (calares, 
fimiliaque plura,aquarumafperginem contra intuentes, tranfe- 
untefve furtive ejaculantia. . Videbis aquas étubulis ac filtulis 
aut ereáis verticaliter, aut horizontaliter inclinatiserumpentes 
efformari,utfupra dicebam,in vela fübtiliter expanfa, in lilia, tu- 
lipas;aliorum florum formas, in radios, pluvias, jacula,qua intu- 
entesnon taró, dum nil minüs cogitant, timentque , feriunt fine 

- vulnere, & cumadítantium cachinnis. : 
“Мес Roma tantüm atque Italia huiusmodi gaudet deliciis, 
fed alie quoque Nationes, Germania prafertim; necin Ргіпсі. 
um folüm hortis, (еіп civiutn quoque viridariis, in quibus di- 
verfa licet artificia notare, Ніс enim(inquit Lipftorpiusele- 
gantiflimé)inftar venularum fiftule per horti delicias funt ita di- 
{perfe,ut ubicunquelocorum pedem figas, nuilibitamen aquas 
Ville aqua- гут inyurias effugere poflis. Siveenim inter rofas verferis,aquze 
Du ` expyramidulis & avibus eísinfidentibus exfilientes latusundiq; 
bentesin  cingunt:fivead edes aufugere tentes, novus alveus tibioccur- 
Germania. vit ,exanimalis.cujusdam patente ore ebulliens: five ad lorum 
areolas, & ipfas hortorum delicias confugias, undique rang in 
terrz extima fuperficie ordine difpofitz,& buxo coopertz,te in- 
гаса voluptate perfundunt. Tandem vero fuperatis omnibus 
molettiis in ipfa area confiftens, hofpitemq; gratiis honorans, пе 
ipfoslapidesimpunécalcabis. Ш enim tenuiffima quafi parabo- 
lica filamenta promentes, fi quid in facieautinferiori tunica ad- 
heferit,abluunt,atque fic fabulz colophonem imponentes gra~ 
tifimam fui memoriam Hofpitibus diligenter commendant. 
/ Huius generis ipfinitain ma nificishortis Bruxellis, Antverpiz, 
Mechliniz, Gandaui , Amftelodami, Monachii, Hamburgi, 
Bambergz , & alibi paffim. | Sed hifce pratermiflis ad alia агі. 
mumcalamumqueconvertamus. Sititaque CLAS- 
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Machinis motum perpetuum xtiu- - 

lantibus., 

“PROLU SIO Ў 

De motus perpetui Arte procurati 

; impoffibilitate, | 


phos de motus perpetui Arte procurati polfibilitate Vor 
RV rc rsen. li | РТ Ж bilem ей у 
4усергано , alis audatter atque conftanter pro illo tilem elles 


ntibus , aliis состд eádem andacia atque conftantia ри-тивоащ 
gnantibus contra y nec decifa ad buc ls eft. "Pertinax quoque Ыы» 
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periundo conatus ; fed qui buc ufque in negotio adeo arduo fà- pit ia 


pientum votis сет fat , inventus е nemo , tametfi multi Чт facere 


na concitatione, alij variá rotarum certis ponderibus agitata- 
rum implicatione ali Грроцит t follium ар по ат aque 
#9 aeris rarefabti со condenfati minifterio, alii hydrargyro, Alit 
aliis artibus vem aggre[fi Junts fed tandem Ре fua fuére fru 
таи. eddeo Natura indemabili , ac fui juris bác in parte 
e Tt. est 
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Mom,  ¢SEtenax. Non е qui poftquam totam decoxi {лї /%- 
сварени. flantiam in Machinis fabrefaciendis, tandem s reputations, 
pruritus 6% cerebri jacturam fecerunt, in manifeftam redatt: infamiam. 
multo. si ramen unquam 5 = ullibi pruritus hic tam plaufibile perfici- 
endi opus, motum inquam perpetuum curtoforum infedit ani- 
mos, certà boc anno165 4. quo bec fersbo, се“ bac ipfain urbe 
Romana, in qua dego, nefcio qua de caufa , aut qua [Je vana, 
Motum Zam is eft vehemens ac frequens, ut "vel ipf 2 ferrari а lignarii 
ште fabri rude alioquin bominum genus, perfecti operi gloriam fibi 
PES vendicare audeant ; tanta pertinacia çut nulls rationum mo- 
* menti, ac nulla auétorstate , à concepta opinione abduci fé pe êr- 
| mittant. Sed quidquid hi imperiit, quidquid ali rios 
тиште тай Philofo ophi ac Mathematict cenfeant,qui fruftra 
eam vem tot modis tentarunt „Ст voti fui compotes fatos futu- 
rofue opinati funt; fenfatiores rem accuratins trutinantes c 
di ifficultatem sm[uperabilem olfacientes то clare intuentes,eam 
«cov поп cen[uére tentandam, cum temporis pecunie , aftimationss 
aifpendio, laboreque, ut exiftimant, prorfus inutili. 
Mew ` -диегеге tamen pergunt dofitores; utrum ро иш fit — 
mo perenni arte inftitutus motus, prefertim hydraulica, de qua- 
ын, bic agimus. -Daxi , arte inftitutus; de boc enim d; fe cepta- 
| tur nonde motu perenni naturali aut mixto , qui nimirum à 
caufis naturalibus perpetuo ma is dependent, à Sole in- 
quam, Luna, fi sderibus „со“ inferioribus horum curfum fequenti- 
bus, at funt quadam vegetabilia, curfus fluminum, perpetua 
meteororum agitatio , molendinum i impetu fanum «он» 
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Ф. Marius Bettinus in Apiarsis fuss Mathematicis > formant 
Apiar.4.Progymna/..Propof.10. ait, quod attinet ad theori- A^ 
cam quandam conftruttionem ex ingenii geometric ac {cienti- | 
fictinventione prodeuntem,pluresMachinas aquaticas confirm ~ 
poffe,aut ab Antiquis трето ите conftructas facillumo nego- 
tio tta poffe accommodart,ut fortaffe , nifi quid obftet ex parte | 
materie ( aqua Mathematica inventio abffrabit , nec culpam 
Jabu Phyfice imperfections) Machina Ше femper eadem aqua 
quantitate in orbem afcendente ac defcendente perpetuo quo- 
dam motu agitentur, In eadem fententia de Motus perpe- 
tui po[fibititate eft P.Chriflóphorus Scheinerus in Difquifition. 
Mathem .num.ts. Confect.4. «9 Р. Antonius Maria Reyta іп 
Oculo Enoch 69 Elie , agens de fuo Planetologico infirumento, 
P.eAthanafins Kircherus Vir fi quis aluet rebus diffi- Negant 
eillimis perfcrutandis, tentandis, ac perficiendis fiudiofifimus; “ths 
liba, Artis Magnet part,4.cap-1.Prolufione 1, ait; plurimos rei 
difficultate , inacceffique artificii féerutimio perterritos, motum 
perennem uon fecus ac tetrazonifmum feu quadraturam circuli 
smpo[fibilem exiftimare, Flos nter eft Vir добиви P:Chri- 
Jlophorus Grunbergerusin Manufcriptis infra citandis,e9 Hie- 
ronymus (ardanus hb.y7.de Subtilt,e iterum lib. 9.de Rerum 
variet сар. 48.8 alii. His Kirch. fubferibit. Aif enim pauls 
post, f£ difhutatto fit de motu perenni artificiali, quem Machi- 
nti artifictalibus , aut certis Штатеті es equipondns peragi — 
poffe multi autumant ; malle fe fateri ingenue, eum humani in- 
genu limites prorfus excedere,quam multis iisque fucatis e$ fal- 
lacibus demonflrationibus ejus wel inventionis umbram fibi 
е | 1:2 temere 
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Moms temerè arrogare. Rationem affert em Cum enim motus per- 


регревин рені artificials perfetto in motu confiftat circulari, omnis ДИ- 


poffbilis, tem motus circularis artificialis fit violentus, utpote ab extrin- 


feci agentis ampulla caufatus з unaex quatuor conditionibus ad 

eum confrituendum cumprimis foret nece arid; quibus non da- 

їй merito- im motu perenni inyeniendo omnis labor luditur, 
Harum primaest ut pondus minus vecuperet majus, [eu шіти- 
nus praponderet majori, aut quod idem est, minor potentia Jù- 

peret majoremsqua zamen omnia Natura repugnant, Altera 

eft ut duo. equiponderantia fe recuperent quod tamen implicat 
interminis, quoniam ponuntur equponderantia, ac proinde in 
quorvisfitugquiefcant, neceffe eft... Tertia est, ut fiat fine pon- 
dere motus quod tamen arti quam contrarietur, пето uon Vi- 

det, loquendo.de motu дид duo fe тигид in circulum movent. 
Quartadenique eS, ut motus hicinftituatur pondere quodam 

| p ие. pondere, id eff, ut pondus al quod ita deprimat rotam ali~ 
фиат). euMachinam, ut 1a oppofita parte a[cendens nullam pa- 

tiatur., refiflentiam. Et buius ultimi motus rationem qua- 
дия, гетен ат, is motum fè perennem 4nveniffe meritò glo- 
Kircherus 72407 poterit 5 at bocopus,biclabor. Іџ hac vero fententiatam 
tus perpe. айри еб couffans Kurcherus,ut nulls attorum rationibus ad- 


tus perpe- 


ерене диа saventionibus i in medium prolatis, cum multi ferê 


A&atem. 
т quotidie ed de тё Aut coram, aut per: ditterasscum 1pfo trattent, 
` abduct queat saddens je evidentiffime vei impoffibilitatem na 
енер» mec unquam pee aan Naturam ,ut Arti hec palma 
concedatur., 
Nofa E e P.Kircheriféatentiamcenfeo фор лат eamque. 
fonventia, . bac 
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bacratione Sexemplo confirmo. Sitrota A D'BC, inquaduo 
pondera, с 9“ D, cumscunque fint generis, Руе plumbea, frve 
lapidea, five in formam fitule couformata,cr aqua, vel quolibet 
айо humore repleta; debeatque рас rota mover circa centrum 
E, (7 efficere motum five temporancum,/ive perpetuum ; mo- 
veri inquam debeat rota, non ab extrinfeco agente, fed abipfis _ 
ponderibus. Manifeftum ef ex proprietate vettis feu libra, |, us = 
fiduopondera, с 6% D, equahafint, «9 ex aequalibus veli Fig... 
aut libre brachiis dependeant, neutrum motumurifurfum, aut Motus 
deorfum, cùm neutrum praponderet y ideoque ut rota feu bra- impoffibi: 
chia оед со furfum deorfumáue moveantur per aliquod is сон: 
temporis |расшт , requiri coi fuperaddnams ut cuerà perpe- 
гад moveantur circulariter, impel debere perpetu à сол fuper- 

- addita. Et ratio a priori eft, quia naturale est utrique pon- 
deri,gravitare equaliter sn centro vote fewin ipfo fulcimento E. 
Vt igitur rote aut vellit equilibrium fuperetur, & ex immo- 
bili fiat mobilis, requiritur vis aliqua. fuperaddita. Hec au. 
zem vis fuperadaita,non debet effe exirinféca Machine ad effi- 
ciendum motum perpetuum s quaritur enim Machina que ab 
intrinfeco fibigue comjuntto ‚лот ab extrinfeco agente 6 |ра- 
vato mo'yeatur ; quod fieret in cafa nofiro, fita aptaretur rota, 
ut pondus unum elevaret alterum, ciciffimáue ab altero ele- 
‘varetur,rdque perpetuo. Quod dicoeffe mpoffibile s quia ne- 
que едиле potest elevare equale ,neque minus majus; fine. 
отті vero pondere rd fers non potest, ut diximus ,€9 multe mi- 
mus pondere fine pondere. | 
Dicuntyex Mechanicaconftare , poffe pondus eguale , aut 
it 3 etiam 


МА o зората у 
- Morem eriam minus , elevare aliud, acfurfum ferre. Si enim vettis few 


perpetuum 


бап pote Ubre brachia fiant inequaliayvt fibrachium ED £2 cafu pofito 
vide  elopcetur, qo pondus D, conflituatur in Y, quarta fiilicet to- 


tins тейи parte additd ex parte в D; proculdubio pondus D e- 


levat quale pondus c oppofitum , centro feufulcimento E ma- 
gu propinquum. Imo ff ex pondere p diminuatur quarta fere 
pars,ita vt fipondus c fit quatuor librarum reducatur pondus 
D; ipfi equale , ad pondus раи majus quam librarum trium; 
` adbucelevabit pondus D conftitutum in ғ, oppofitum pondus 
с, ratione majoris longitudinis тей feu тасы]. Quod f 
amplius brachium в v elongetur [que ad a, addità falcer di- 


midid totius тейи parte, Со: podus  veducatur ad pondus pau- ` 


D majus quàm duarum librarum ; adbuc pondus v elevabit 
с, propter rationem duplicati yetis в с refpettu вс. Вит 
modo регі potefl ex multiplicatione rotarum , ut exigua quanti- 
tat aqua elevet magnam quantitatem „св major copia a[cen- 
г dat quam defcendat. Ergo pondas equale potest fuperare equa- 
le,e§ minus fuperare majus : Ergo fiera poterit motus perpetuus 

ie Ci EE A 
contramo= Refpondeo уе" та hac efe , nibiltamen ad motus perpe- 
mui offi. tuitatem facere: quia in motu effiueudo per Machinas confi- 
саол,  derari debet non folum pondus eg potentia y fed etiam tempus 
in quo; [paci fen intervallum intra quod fit motus. Licet 
igitur per Machinam potentia minor, feu pondus minus movere: 
exclevare poffit pondus majus;nung tamen poterit illud movere 
eodem tempore, [eu eádem velocitate,ac per idem [Datium quibua 
à potentia paul) majori aut equali moveretur з fed fî potentia 
"movens 
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movens fit duplo minor quam ж mobile , duplicatum Ша 
requirit ранит , per quod circumferatur, б duplicatum tem- 
pus in quo moveat; feu requarit "pt moveatur eodem tempore du- 
plo velocius, quam pondus mobile: Sic vt eo tempore , quo роп- 
dus c movetur v/que ad н, pondus с duplo. ferê minus mo- 
veatur vfque ad 1, requiritur vt pondus G percurrat arcum 
ст, dam pondus с percurrit arcum сн: arcus autem G 1 du- 
plomajoreff quàm arcus c H, quia fe midiameter E с duplo та- 
Jor ponitur effe,quam fe emidiameter в с; ; (unt enim circumferen- 
tie diverforum circulorum inter fè vt diametri ex Pappo Ale- _ 
xandr. lib. 8. Collet. Propofit.22. Ex boc autem fequitur ma- 
2/22, motum femel inchoatum non poffe continuari,vt patet m. | 
pofito exemplo, ff pondus а defcenderit víque im К, е5 pondus с с 
 afcenderit p[quein ^, 69% melins patebit ex dicendis in fe quen- 
tibus Масат. Melinstamen 66 accuratins banc eandem que- 
fionem de motus perpetui po[fibilitate aut отра); имате ponde- 
vabimus in Magia noffra Mechanica, argumentis defumptis ex 
с? 100 phia,centrobaryca, Jflatica бо“ mechanica. ! Adly nla 
His ita prelibatis, cùm potiffime Machina, quibus perpe- varie mo- 
tui motus Architetti audatijfimi 1m opus deducere vem tantam am es 
` conmituntur, hydraulice fint , aut hydropnevmatice з rem gra- smulan- 
tam me fatturum ех таті curiofo Lettori , fi nonnullas ex 
multis, quas aut vidi ipfe, aut legi apud alios, aut inter P. Kir- ` 
chert {chedas reperi aliunde тапа (Га (multi enim Kircheri 
fententiam exquirere поп dubitant) adduxero in medium , vt 
"yel eAuthorum ingenium fr quid laude dignum proferant jnuo- 
ze[catyyel pateat vanitas fi errores detegantur. A | 
МА- 
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Cochlea Archimedea motum perennem 
emulans. à 


Marius Bettinus loco fuprà citato conatur exhibere exem- 

. 3 *plumperpetuimotusin miriffima Ша Machina CochlezAr- 
-chimedez perlineas feu tubos fpiralesaquam haurientis, Vtve- 

го facilis clariàsqueomnes eius mentem ac modum percipiant, 
rzdi&z Cochlez rationem priùs ob oculos ponere qua verbis, 

quà fchematifmis vifum fuit. À ай 

Vide Ico- Gochlea Archimedis nihil aliud eft quam cylindrus ligneus 
ni; xxx, GD infequentifchemate, cui circumdu&us eft tubus plumbeus, 
Fig. ıı. autmetallicus ср, cochlez fimilis. Hujus tubi unumos c Ve 
Archime. & fiaqueimmittatur , & cylindrusinclinetur, ut vides, & circa 
dis Cecbles, axem {uum ік gyretur;aquaperos с influet, & per os p ef- 
fluet, cùm pergyrationem in tubo femper defcendat , вс ad hu- 
-miliorem locum defluat naturaliter; & tamen interim ad altio- 

rem locumdeferatur per eandem gyrationem; tanto quidem fa. 
cilias,quantó cylindrus inclinatior fuerit; prefertim {ios tubi in- 

ferius fit latius quàm fuperius. Quantum рогго elevari debeat 
Coshlea,non poteft precise & univerfaliter determinari, quam- 

vis Vitruvius lib.10.cap.11.requirat,ut conftituatur ex inclinatio- 
ne triangulum Pythagoricum, Solent autem przdicti fpirales. 
tubicylindro circumpofiti abfcondr intra cylindri {pirales con- 
cavitates , & deinde contegialia fuperficie, ita ut fi Machinam 
exteriüsafpicias , videas eam in(tarlignex columnz cylindricz, 
intuslatentearcano. Quod arcanum fı oculisetiam intuentium 

vis fubiicere,ut videant quomodo aqua рег fpiras defcendendo 

etiam afcendac poteft fieri Cochlez canalis transparens, obdu- 

cendo ipfumlapide fpecillari feu felenite, ut fecit P. Chriftopho- 
TusGrünbergerusinillis Cochleis, quas adhucaffervamus in P. 
Kircheri Mufeo , quarumque meminit P. Bettinus loco citato 
Propof.ri.Scholio r. & afferit iple Grünbergerusin Manufcriptis 

qui penesme habeo. | - Hujus 


Uu 
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Hujus inftrumenti ingeniofiffimi inventor fuit ingeniofif- 4rcbime- 
fimus Archimedes, ad evacuandam aquam ex portentofis Hie- г е 
ronis Syracufarum Regis navibus; eoque Eevee j utebantur, fi guens. 
Diodoro Siculo credimus, adirrigandose Nilo campos. Refert 
Cardanus de Subtilit. Galeazum de Rubeis civem вс fabrum fer- 
rarium Medielanenfem tale fuo tempore conftruxiffeinftrumé- 
tum; вс сат fe primum eius inventorem exiftimaret| prz lati 
tid infanivifle. Vidimusewm , inquit Cardanus, verfantem trufati- 
lem Mathinam , ac paulo poft mente excuffam. Hujufmodiinttru. 
menti frequens eft vfus in Hollandia;aliisqueGermaniz inferio- 
rislocis,ad aquasex depte(foloco , qui fitexficcandus, in altio- 
rem elevandas,indequealió derivandas. Moveripoteft Machi- 
navento,aqua,equis,aut etiam hominum opera, 9 

Pratereautmajoriin copiaaquamelevet, circumponi pof- poesi 
funt cylindro duo aut tres tubi , itautvnus poftalium inferiüs dios T 
hauriat,fupertis effündataquam. Monettamen P. Grünberge-cosfrues- 
rusapud Bettinum loco citato Scholio r. Si vnus fpiralis tubus 4*"* т”. 


: В b | К thm aque; 
totum cylindrum circumfcribat , talem cochleam fimplicem ever 


tantum aque effufuram,quantum plures,& aliquid amplits:Plu- 
res enim fpiralestubi ob craffitiem;quánequeunt catere,debent 
in cylindro occupare plus loci, quàm craflities vnius. ' Quod fic 
per cochleam cylindricam , fieri etiam poteft& folet per coni- 
cam, ficircaconum aliquem circumplicetur predi&o modotü- 
busfpiraliter. VideBettinumlococitato. — 
Poteft etiam hzc Machina conftrui in flumine, itautab i- 
pfo flumine vertatur, вс ex ipfoin prata, aliáveadjacentia loca a- 
quam derivet, fi cylindro qua parte flumini immergi debet, ad- 
dantur pinnzquotquot volueris, aut quotquot neceflariz vide- 
buntur;& deinde inclinetur cylindrusita,ut vna extremitas fit in 
flumine;alteraextra lumen; vtraque vero extremitas fit inftru- 
&aaxibus;qui iadantur cardinibus foemineis,intra quos circum- 
volui poffint. Inclinandus autemeltcylindrusquantumnecef- — - 
farium judicabitur. His fa&tis,defluente aqua fluminis, impel- 
lentur pinna, & verteturcylindrus , & quidem facillime, cùm 
Vu pon; 
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pondus cylindriexiguum fit, & longè minus etiam fa&um ob in- 
clinationem,& axesin annulisfeu cardinibuspofitos. — | 
2 Poteft шеегійбіп datis locianguftiisad datam altitudinem 
aquaper cochleam multiplicatam attolli facillimé, prout factü 
e(lefcimus Auguítz in Germania,ubi ex multiplicatione cochle-. 
aram Archimedearum intra turris anguílias , elevatur aqua fub- 
 terfluentis fluminis vfque ad turris (ummitatem,indeq; ad fontes 
- publicos ac privatos tota Ша ampliflima urbe difperfos largiffi- 
médifpenfatur. Machinam dabimus,& totum artificium deicri- 
 bemusin Magia noftra Mechanica. | ; 
ries His ita expofitis,audiamus jam Bettini difcurfum. Movea- 
Жа fur inguit,rota AB( precedentis figure, }ercochlee cn pes G è јео 
. golfe per со- lacu GE aquam attollat per [piralem ac volutam circa cylindrum съ» 
ат 4= niovente interim aliqua potentia extrin[ecá rotam: ) cùm aqua per- 
putat Ваг. Venerit ad п, atque effundetur у excipiatur canali fentubo Р Р, qui 
ainm: tubus verfisrotam АВ deuexusdeferat aquam,atque effundat inro- 
; ` tamicujus aqua decidentes vis fupplebit vices potentia moventis rotam : 
Ac dum votaabaqua movetur , movetur cochlea, e cochlea aquam 
haurit atque attollit s aqua füblatavevertitur ac refunditur invotam , è 
totá- excipitur in lacum, « «Atque boc aque circula Machina cochlea, 
`; queimpetumeaccepit amotrice potentia 4r Hon jai: per fe folo aque cip. 
cumituciebitur , motuque rotabitur perpetuo , dum aqua à lacunon defe. 
gerit. it аци | 
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tenini are А Тай Bettinns idem effici poffe per Machinam Се Ри, (de quamos 
тетя, poflea) c? per alias aliquas antiquorum, Sifiat vt aqua quam atto. 
A с so lunt > vefundatur in rotam, qua Machinammoveat: Sed feexemplums 
Ouen [numexhibujfeim cochlea,tum ob alia, tumpracipue ob duo panto paff re. 
тоттре- ferenda, quibus fingulariter in hac Machina facilior fit conffructio g 
pene Ве аш ad motum perpetuum quam in айа ullaspratereaque тейсі videmur 
“Асте. Oppe[itiones precipue, qua obftare poffunt malientibus inventa pro mota 
dis. agua per machinas perpetuos | | 


с рий 
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Potel enim opponi,requiri majorem vim motricem in rota; {Hane 
fit aque vis ac quantitas in ratam decidentis , ut cochlea pondus aqua 
рой attollere , ейт] augeatur vis aqua dum fublata in machinam de- 


inde innate gravitatis niju ac pondere majori precipitatur revoluta in. 


-rotam Machine motricem. -~ 

^ Refpondet Bettinus primo, fingulare effein Cochlea, vt minor vis 
44 eius motionem proportione requiratur , quam in alia ulla machina, 
duas pracipue obcaufas. | Primaefl , quiaevectioilla per (biralem circa 
cylindrum vel conum (idem enim aliquitentant per conum) eft obliqua, 
©” minus violenta, quàm fublatio aque perpendiculariter afcendentis, 
vel per vim ejecta,vt in Ctefibia а in aliis quibufdam ft: Se- 
cundacau[a f acilitatis ad motum im cochlea efl à modo peculiari , atque 
admirando evectionis ponderum per [piralem , dum cochlea obliqua cir- 
cumvoluitur. Ea enimevettioitafit,vt pondera ipfa [uam evettionem 


juvent. Nam fit quidam motus mixtus ex coutinentiquodam defienfu 


fimul, atque afcen[n gravium (quod pluribus ipfé explicat fequenti Pro- 
рол.) Que gravia dum motu proprio defcenfum ае атг, decurrunt 
[ponte per (piralems atque ipfa fpiralis ex circumvolutione cochlee ponde- 
radecurrentta fenfim atque obligue ac quafifurtive paulatim attollit, 
Re(pondet fecundo, quod ad aqua quantitatem ac vim cochlea ha- 
bet etiam boc eximium ac peculiare ,vt tnipfa Machina (boc eff, circa су- 
lindrum,velconum) po "phn multiplicari volute five tubi (pirales itayvt 
поп unica tantum fit {рай (quad hactenus in v[ufuit circa cylindricas 
cochleas) fed terma,quaterna ас plures [irales circumpófita majorem a- 
que copiam pro numero fpiralium haurtant, C attollant. - 


ANNOTATIO П, a 


М Manufcriptis dotti fimi viri P. Chriffaphori Grinbergeri, olim in дейре: 
Romano Collegio Mathematica Profefforis, qua in Archivio Clauyri indicium 


| ek Grünbergeri reperi, hec habentur verbacirca prafentem Bettini Ма. Че mom 
chinam , ci de motu perpetho opinionem: Valde probabile eft, аа ^77 


impoffibili- 


motumperpecuum Artem non poffe pertingere; & puto, non rare. 
Рап errare eos, qui Propofitionesillaseo ipfo falfitatis conde. ` 


mnant, ex quibus motus perpetuusinfertur. Et licetnegarinon 
" \ 
Tu 2 poffit, 
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ро Шып cochlea multas efle prxrogativas fingulares, qu in aliis 
Machinisnonreperiuntur ;omnestamenad motum perpetuum | 
neceflarias non videtur habere. Videtur etiam ipla non poffe 
fubminiftrare in tempore aquam neceffariam rote motrici, cu- 
ius potentia debet femper fuperare refiftentiam cochlez, & c. 
Suaderem igitur,in hac materia ab(lineret ab affirmativis,imita-- 
 returque Ari(totelem , qui Problemata (йа prudentertolvit per 
An quia, бс. Talimodeftia non offenduntur Lectores, dicitur- 
que quod lubet. | Omitto.aliaquefufiffime profequitur Grinbergerus 
circa Propofitionem Yo. fupra citatam, in qua pradiita Machina addu- 
ELLUN: 5 
Ampliffimus Vir Georgius Philippus Harstorfferus in Deliciss fuss 
Mathemat. tom... par.10.queft.13. ait fedum Senis effet , audiviffe à fuo 
Praceptore, preditte Machine modulum fuiffe Florentia confectum 0- 
primumá, primo ссе рт раби е; at cùm Magni Hetruria Ducis man- 
dato modulus pradittus lacui nè aqua deficeret vnquam , fuiffet implan- 
газе Тит mullum рға (с. Р.К. ircberus tres cochleas à Grunber- 
‚ gero fabricatas ita difpofuerat olim in Mufeo до, vt ex inferiori ad fupe- 
rioraveceptaculaaquamelevarent, quae 17 remo in infimum recidebats 
putabantg, multi motum perpetuum jam оен tum:at ipfe fatebatur, 
C aliis monftrabat evidenter, рај? aliquot gyros Machinam quiefcere,a- 
qua in fuperiori receptaculo defecfu. > ` 


wy ANNOTATIO TIE | 
Bertini ері. Ez his apparet quid circa praditdam Machinam fit [entiendum. Bine 


nio demotu L irityr Кефопропев Bettini now fatisfaciunt difpcultat, ab ipfomet 
chim propofita. Ad fecundam enim quad attinet , fi multiplicentur tuli , vt 
Яй cochlea attollatur major aque copia, multiplicatur etiam pondus quod fuperaré 
жейин Девет. Itaque fi fimplex tubus non eft [uffciens ad fubminiftrandam a- 
quam fuffcientem pra una tubo implendo,negue multiplex eritfufficiens 
ad fubminiftrandam aquam pro multis implendis. Quad verà attinet ad 

rimam difficultatem,veriffimum eff minorem vim ad cochleam requi- 

ri quam aa Cteftbiam,aliasd, Machinas aquaticass at non fequitur ,tan- 

147 aqua per ipfam attolli poffe centinuo, quantum continuo plage 2 

ыз et fn- 


Clafis 11. | 341 


- bet fapravotam, vt verti po[sit, @ aquam attollere, finon majorem, fal- 
tem aqualemilli qua decidit. _ ; уе ш; l 3 
«Si dicas, poffe multiplicarivotas , е ita difponi earumartifciumex — 
Mechanice prafcripto, vt Laon oni vis exiaue aqua lap(a verti 
poffit cochlea , е” [ic attollere per tubos multo plus aqua, quam ad rotam 
vertendamnece[Jarinm fuerit: Refpondeo , fi multiplicentur rote, eb 
procuretur facilitas ad vertendamcochleam exigua aqua requiri majus 
tempus ad ipfam vertendam ,quàm antea requirebatur ; ac proinde an- 
zequam [emel vertatur cochlea, tantundem, ci forte plus aque effineret, 
quàm antea effluebat, ex fuperiori receptaculo. Ratio defumenda eff ex 
Mechanics eamque nos explicabimus in Magia Mechanica, | 


MACHINA IL * 
Tubus (piralts in planosaquam attollens EF motum 
potis GN perpetuum emulaus. Ж 


D Marius Bettinuscitato ирга Apiario 4.Progymnaf.1.Propo- Tubus pi- 
‘fit. 13. affert aliamhydraulicam Machinam , putatque aquam ralis mo- 
impofitam perfe Machinam movere, & afcendere, & per ipfam г” Pete 

exhiberi pofle motum perpetuum. Machina occafionem ac lans. 
feminaaitfe debereingenio D.Alfonfi lei; а quolitterasinven- 
tionis indices accepit die 29. Septembr. anni 1634, ut refert in - 
Scholioz. citat Propofit. 4 
Antequam vero Machinam proponat, has pramittit hypo- Нуре? е)» 
thefes. І. Aquafeaccommodat figure vafis includentis, ita ut 2479404» 
fiincludatur vafiquadrato , cotundo, & c. figuram acquirat qua- Vide Ico- 
dratam, rotundam, &c. 11, Aqua femperaffectat equilibrium nif xx x. 
partiumextremarum , etiamfrincludaturtuboincurvato & ha- Fig. 3. 
bentecornua furfum convergentia, вс alterum cornu latius та- 
joremaquz copiam contineat. Velutfiintubum a Bc fequen- 
tisfigurz infundatur aqua , que & formam согпісшагетассі- 
iet, & partesad a & ad c zquidiftabuntab Horizonte, acpro- 
indein zquilibrioeruntpofitz. Patetutraquehypothefis quoti- 
dianis experimentis exaqua natura... 111. Centrum gravitatis 
Vu 3 agua 
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aqua (quatenus licet centrum gravitatis in fluidis ponere) actu- 
bi,ab А ufque ad c, noneritin medio, nempe fupra & juxta 
B. fedinpartibusinter в вс c, quiapluresaquz partes funt in. 
parte tubilatiore à в ad c. Patet hxc hypothefisnon Го ит ё 
Phyficis experimentis (inquit Bettinus,) fed etiam è Mathema- 
ticis demonftrationibus apud Machinarios Geometras. 
Tubi pira- His {uppolitis, itadefcribit Machinam, & declarat Machi- 
lsconfiru- nationem fuam Bettinus. Sit circulus feu rota (affer fetlicet circula- 
we vuja кс, axem habens parallelum horizenti( circa quem moveri, 
atque in orbem verfaripoffit;) /rtque im plano eius rote circumdn- 
us tubus Ріугій ABCFGHILM Фе, abarttoex А femper im la- 
tum excrefcens verfus CEG е. — Permittatur libere volubilis circa 
feum axem , @ tta con[Hterit,ut centrum gravitatis collecarit in linea 
divetlionis DE. Infundatur aqua in os tubi ad A; qua juxta Pri- 
mum Suppofitum inflaxerit v.g. ufque ad с, ubi fit in equilibrio cum 
altero aqua extremoubi A. Оны» igitur juxta Secundum Suppo- 
fitum, centrum gravitatis aque occupants partemtubiab a u[quead ` 
с, erit extra lineam directions DE in partibus interceptis inter B 
@ с; gravitabit unacum aqua ei tuboip[a rota niteturex с ver- 
[us В, utcentrum gravitate collocet in linea direttions DE; ac pro- 
indepartes CEG movebuntur verfus DE: fed dum fic movetur tus 
bus АСЕ, C C, v.g.accedit ad DE іп В, aqua interim ,queaffe- 
tat aquilibrinm, confluet velut in punttum prope в, quodjam de- 
feenderit иі с. Rurfus rota in eo fitu dimittet centrum gravitatis 
verfus lineam в Е, @ адна labetur ad equilibrium ‚ & vetrabez cen-. 
trumeravitatisabipfa DE, с fic deinceps dum aqua maior copiare- 
cedit à linea directions , e vota cum tubo accedit ad lineam directions, 
fit rote motus, e aque afcenfus et grave ipfum vMachinam movet, e 
p Jefe afcendit. Quod es fingulare in Machinis gravia attollen- 
tibus. 


/ 


Hac Bettinus, qui ad faciliorem motum Machinz indu- 
cendum jubet in altero & averfo rote plano poni tubum fpira- 
lem e a дақ cum tubo præcedenti А СЕС &c. fic enim 

- putat habiturum te majorem aqua copiam, & aucta quantitate 

aqua 


i 
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quz deponderantis facilis Machinam volvendam fore , fupe- 
rata omni deponderatione Machine continentis centrum fuz: 
ravitatisin linea directionis, 7 Б 
Machinamhic defcripramatqueexplicatam traducit idem Perpetuum 
P.Bettinus Propof. 14. fequenti ad ufum motus perpetui his ver- 44 morem 
bis: Dum aquaex оте  effunditur,incidat in pinnulas aliquas in aurum ru. 
plano rote circulariter infixas , C extantes , veluti circa B, 1, L, COC. bus iral, 
Sic enim fet, ut еўија aquav.g.in pinnam 1 oppofitam,imprimat vim 
in eam partem, ac iuvet motum vota ex 1 verfus DE,  Subiecta fit 
aquayvelut flagnum,ipfirotaad partes ABC, @ tubus fpiralis aparti- 
bus a fitelevatus,acrecedens ад А В С, atgque afcendensverfus н Gt. = 
ita ut flatim ac aquam hauferit СТ partes ABC ipfius rota moventur 
per f'agnum aqua per tubum fluens una cum tubo fit, moveatur extra 
flagnum. Rota vero babeat exiremam oram. АВС FG. attenuata 
quafi in aciem fecuri, C fic materia facile merfatilis, et qua nulla pe- 
ne moram patiatur ab aqua fubjetia dum per eam mouetur. Itag, dum 
primus aqua bauflus per tubum fluens, Machinam movens ,er tt in fe- 
cunda voluta tubi, v. g. inter HI, prima pars tubi. ABC per aquam. 
flagni tranfiens fecundum aque haufluem intromittet, dum primus 
hauftus pervenerit verfus м» fecundus bauflus erit inter B1, Geo 
г ipfo mamente fiet tertius bauffus per ABC. (Ас _ тий hauftus (per 
praecedentis Propofitionis demonfirationem) augebunt, ac faciliorem ef- 
ficientrota motum, Atque interim Machina fingulos aque Раних 
ex ore N fubinderevomet in pinnas Ch flagno ии Semper erunt 
in [ай tubo aqua hauftus айди? plures ac plures › pro numero uoluta- 
rum qui hauftus Machinam movebunt , atque interim fubinde novi 
bauffus fient juxta pradiéía.  Quidergoquaris,mi Lector,ad inveni- 
endum(an etiam adre ipsáefficiendum?-) motum perpetuum per hance 
Machinam ab aqua ipfainfluente ме afcendente mobilem ? Curan- 
dum vero inprimis pro praxi , ut tubus (psralis infenfibiliter magis ac 
magis amplietur , @- aque quantitas influens tanta fit qua tubi partes 
implens coraicularem, figuram Semper induat. > Quam ad rem ти 0 
plures voluta requeritur,quarm pofita [ant in fimplici nostra figuras BC 
FG Ot , 
| Hac 
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Нас Ше : qui etiam fequenti propofitione 15.hanc fuam 
perpetui motus Machinationem utilem effe putat ad horaria 
perpetua, fi index affigatur axi, & circa axem perparietemali- | 
quem tranfeuntem fiat rota horaria in24. partesaequales divifa : 
aut fiipfiaxi affigatur rota horaria,& extra rotam alicubi figatur 
indeximmobilis, juxta quem rotz peripheria percurrat. · 


ANNOTATIO 1. 


бүйте Cre banc Machinam reperi in Manu[criptis P. Chriffophori Grün- 
ивана ~ bergeri hac verba. Нас Propofitio( decima tertsa Bettiniloc. 
giralem  cit.)meo quidem judicio plus quàm dubia, nimis eft affirmativa: 
Bertin’ fi modus proponendi aliquantulum temperaretur, machinatio 
‘ipfa non difplicetet; idemque fentio de Corollariis,&c. Па 
Мол fens Griinbergerus. Egoexiftimo, fi Machina fulpendatur extra aquam,e 
tentin, peros A infundatur aqua poffe Machinam facere unum aut. alterum 
yrum donec aqua effundatur peros N: at fifufpendatur intra aquam, 
tantum abe[Je ut perpetuo moveretur ,ut né dimoveretur quidem ab eo 
fituquem primo acquireret. Primum optime probat Auctor ego ita 
confirmos Sit Machina extra aquamin eo fitu, quem figura топ таг, 
[itque centrum gravitatis totius Machine punctum N, idem fcilices 
-cum puncto feu centrofufben(ionis : teneatur Machina manu immobi- 
le, infundatur per orificium А tautum aqua, quantum capi potest 
in pacio ABC: ftatimaquaaffectans aquilibrium partium extrema- 
qum арна А @ С, accommodabit е? aquabit faperfictes illarum parti- 
um linee. АСУ flatimqueaqua cum Machina efficiet unum corpus gra- 
эг, ac proinde centrum gravitatis totius Machine ex aqua eireliquis 
-compofita jam non erit ampliusin punéfa N, Jed in puncto K v.g.quia 
plus aqua est inter BC, quaminter BA. Ergo Machina, filibere di- 
mittatur, non quie[cet in [itu [йө pristino fed circa axem fuum movebi- 
tur donec centrum gravitatis K fitinlinea DE tranfeunte per cen- 
irum fulpenfionss. Et hoc quilibet experiri poterit experientia; ra 
tio patetex flaticis, Etquta dum movetur Machina propter predictam 
сащ ат circa fuum axem, aqua interim afcendit verfus Е, СР centrum 
gravitatu totius Machina ,ex aqua c reliqui compefita, non ке in 
linea 
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linea D E, fed continua transfertur verfus KX lineams бе tamen ў 
dictum centrum femper ce continuo nititur efe in linea DE; fialiunde 
non adeit impedimentum continuó Machina movebitur kagus afcen- 
der, donec ср иа per os м. Similis Machina aliquoties mobilis in gyrum. 
feripoffet benefícto Mercury liquidi, feu Argenti vivi i nimirum fieret 
tubus vitreus perfectiffime rotundus C circumponeretur orbi ligneo feu 
rote fajpen|a ecentro gravitatis, in tubum includeretur argentum vi- 
vum: quiaenim hoc perpetuo movetur etiam rota fimiliter movebitur 
propter rationem dicam, donec effluat ex orificio N. Vide Harflorffe- 
rum in Рейс tom-X.parAQ. in proemio. $us ЕЁ 
Alterum vero, quod fcilicet fi Machina fufpendatur intra aquam Y abus fpi- 
in fituquem figura топ тай non poffit inflizut per ipfam motus perpetu- is Веси“ 
и то quod nè moveatur quidem a tali fitu tta probo. Aqua intra sm puit 
fpatium ABC tubiintali fitucontenta non conftituit cum Machina сад movè- 
алата corpus grave, fed potias cum reliqua aqua,cum quacontinuatur, “- 
€f ideo partes extreme aqua tubo inclufe efficiunt eandem рег свет. 
cum tota aqua: Ergo centrum gravitatis Machine,quod antea fuppone- 
batur effe pundum му non transfertur extra lineam directions DE; 
Ergo Machina non movebitur quia in tantum deberet moveri,in quan- 
tum niteretur collocare centrum gravitatis in lineafufpenfianis D Е. 
| ANNOTATIO IL 
p quifpiam,quando Bettinus vult, Machinam intraaquam 
poni, non vult totam partem АВС Intra illam effe, (ed tan- 
tümad в, itaut poft unum gyrum veniens in в, вс aquamin- 
grediens, poffit novam aquam accipere,qua affectans fuperfi- 
cieilibrationem inlinea Ac, поп tamen faciat equilibrium ın 
gravitate fpectatatantüm ea aque parte,qua eft fupra lacus fub- 
Je&tifuperficiem, 50 itas mum tantum ипо haufluingredietur per A, 
quantum egredietur per N?. Hauriat tamen quantum escit y. femper 
pars aliqua fpiralis tubs debet effe immer[a aque, quandoquidem о А 
ingredi debet aquam ut illam bauriat: unde manet eadem difficultas. 
Quod finullapars tubi aqueimmer[a ей, mon apparet quomodo perpetuo 
бугат рой veta, | We | 
: Хх МА- 
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Horarium bydraulicum » motum perpetuum 


adumbrans. E | 
көліне D Antonius Martiniénoftra Societate cumin Collegio Roma- 
bydranli- % *00Mathefindoceret, Annno 1640. propofuit publicé expli- 


ae candumin Aulaeiufdem Collegii Romani Horarium quoddam 
perpetnan, hydraulicum zneistypis incifum cum hacepigraphe: Explicatio 
figure Machina actu operantis motumperpetuumyin formam Нота- 
ry. Machinzdepi& hunc fubjecitPrologum. | 

(Motus perpetuus ,diudefideratus , conquifitus diu, non po 0405 

modo,fed facilis , Grad praxim reducibilis eft. Intelligitur autem nomine 

motus perpetui ,motusaliquis apud nos indeficiens,reqularis,aquacung, 

caufa Ше frt, im bac rerum univerfitate exiftente,c> motum illum effici- 

ente: ita ut denominatio perpetuitatis a caufa efficiente habeatur попа: 
materiali concedimus enim,per accidens poffe dari illius motus interru- 

ptionem ex йерей ch corruptibilitate materia. | 

Experi- Hujusigitur Machina fabricam ufumqueutexplicet, præ- 
mentum mittit aliqua Experimenta. | Primum Experimentum eft tri- 
ages tum illud.atque vulgare, de quo.nos fuprà egimus СІайе 1.cap.3. 
°". Machina3.quo fcilicet videmus aéremin orbiculo aliquo vitreo 
лв fequentis бр, cum collogracili с, percaloremextrinfecum 

Vide Ico. rarefieri, вс per frigus addentari unde fequitur afcenfus vel de- 
nif xxx. Ícenfusaqua fubjecta: phiala intra collum feu canaliculum с. 
Fig. 4. Quiavero fubjungit ipfa alteratio per calorem e? frigus in noctes е» 
` diesperpetua effe confpicitur ideo caufa ej fundamentum perpetui ma-. 
tuseratinpromptu:  deeratautemmadus quo effeétusifleyafcenfus [Cili 

cet aqua ei defcenfus,alioqui intra limites canaliculi €... conclufüs, ibe- 

rior redderetur, ct-advegulam aliquam motus ifle veduceretur, Que: 

duo favente DEOin noftram banceMachinam ipfi conge fimus: Cex: 
vuleariillo Experimento nàva deducentes , noflra vui Machinafutura, 

Ша fic applicamus, : Nam fi phiala altera, ov tubulum babens: v c. 

ага aquam іп fundo vafis pofitam exponatur ambientiaéri (6 phe 

| i ПОА 
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undig, bene abturetur )alteratur etiaminteruus ar tv per calorem tare- 

fit vrarefattus autem , ctim velit occupare maius fpatium , ef nullibipa- 

teat exitus cm omnia rite claufa fentfefe dilatamdo comprimit-aquam, 
Mamá, elevat per tubulum © D. magis uel minus, juxta majoremvel 
minorem pl i ies 569 aquam elevatam in veceptaculum. Е. ve- 
funds, ‘Vide que diximus doc, cit, in fecundo modo Thermo- 

{copii conftruendi. эй E 

Alterum Experimentum quod przmittit, eft defumptum ex Experi. 

eadem phiala ор тодо di&a, in qua videmus,quód recedente mentum 
calore feu trigore adveniente idem aérintra predicam phia. 7l” 
lam ор inclu(us frigefit, & confequenter ipd dide». с 
fatus autem minus{patium occupat; & Natura,nédetur vacu- 
umintra phialam, nitituc attrahere aliquod corpus, quo {pati- 

um ab aéreaddenfato reli&umrepleatur ; nihil autem attrahere 

poteft aliunde,nifi регсапаісшит рсе, cüm omnia reliqua 

fint claufa.. Siergoofculum externum canaliculi fueritin aére, 
novusintraphialam ор traheturaer;fiveró fueritintraaquam 

phiale в, trahetur ipfaaquaintraeandem phialam o». Vide 

Да ет, Үт | \ 

Tertium Experimentum eft, quod major phiala o», fi ex- Experi- 
ponaturcum alia minore fimili Ес, calori vel frigori, caeteris mentum 
paribus, major citius & majorem aqua quantitatem ejiciat ad. 7%: 
veniente calore,quam minor; вс plus aqua attrahat major, ad- 
veniente frigore, quam minor. Et hæc tria Experimenta cer- 
tiffima funt, poteltque quilibetilla perfe,quandocunque volue- 
rit experiri — 

His premiffis atque fuppofitis, tanquam certiffimis, fub- 
jungit P.Antonius conftrudionem &-ufüm Machinz {uz hora- 
пас ед valde confuse: quare omiflisipfius verbis,eam ftylo pro- 
prio fic defcribo. | 
Fiant duo vafa, ex quacunque materia polita , ut cupro, rpari py 
ftanno,&c.nempe АВ,% Ec. Vas EG dividaturin duorece- draulici 7“ 
ptacula zo, вс cs, columnis,autplanisdiftinda. | Ideo autem «iris, ~ 
totam Machinam in duo predicta vafa AB & вс, ab invicem 
| | Хк» dividi- 


| 
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dividimus,utvas Ав collocati poffit extra feneftram alicuius 


. cubiculi in libero & apertoaére,vasveró EG in ipfo cubiculo; 


itatamen, ut poffint per tubos productosinterfe communicare, - 
utdicemus. Vas лв fit undique benè claufum,habeatque in 
operculoforamen N, per quod infundi poflit aqua: in fundo fi- 
phonem нъ productum ufque ad receptaculum „sc, haben- 
tem platilfmatium {eu aflarıum н, quod verfusfuperiorem par- 
tem aperiri facilè&claudi poffit: іп latereverò interiori habeat . 
alium fiphonem cp, habentem platifmatium р, quod fimi- 
liter aperiri poffit & claudi verfusfuperiorem partem :ex hoc ve- 
rotubo cp deriveturaliustubulus DE, in receptaculum Eo. 
Receptaculum во habeatfüperiüsinoperculofpiraculum ad 
recipiendum вс елстеодот аёгет ; вс praterea habeat fipho- _ 
nem inflexum о Ем, cum clavicula M extra receptaculum 
aperibili; ipfe veró fiphon innitatur fulcro: ғ mobili, & aquis 
innatanti: cui fiphoni fubjectum fit infundibulum в. Rece- 
ptaculum 65s debetefleapertum,faltemad partes 15. Inla- 
‘tereexternovafis Ес, fiatrota т, in duodecim equales par- 
tes divifa, adfcriptishorarum numeris,utvides. Hisduodecim 
fpatiis horariis rotz refpondeant in extima peripheria duode- 
cim denticuli,efigiatiutapparetineadem figura.  Demumcir- 
ea rotam,ubi denticuli, difponatur duodecim hauftra feu fitulz. 
Axivero rote affigatur ftylus feu index horarius immobilis. Den- 
ticulis rote fubjiciatur brachiolum xr, quod circa axiculum 
L.moveripoffitita, ut una ipfius extremitas deprimià denticulis 
deorfum motispoffit: circa x veróaffigaturpondus v. Tan- 
demexreceptaculo Eo deriveturinreceptaculum sc, fiphon 
utrimque apertus. RQ ks, qui in қ attingat ferc operculum. 
Atque haceft fabrica Machine.» Sequitur Ufus. 
Vas АВ repleaturad tertiam circiter partemaqua,per fo- 
samen w ; ‘quod deinde diligenter obturetur. Deinde expo- 
natur tota Machina alteration: aeris, calori fcilicet & frigori. 
Fietenim,utadveniente calore extrinfecorarefiataér vafis AB, 
& rarefadus,majoremquelocumoccupans,comprimataquam, 
infundo valis pofitam;juxta doctrinam primi Experimenti,ean- 
demque 


\ 
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'demquecompellatafcendere pertubum ср. Quiaveróin р 
invenitplatifmatium feu Animulam faciléaperibilem ; Шат ele- 
vat,& fupergrediensaqua refunditur per canalem n Е intra ге- 
ceptaculum Eo. Eft autem intrahocreceptaculum fiphono Ем, 
habens claviculam м: huic fiphoni fi motus feu fluxus detur рег 
fu&um,autaliamrationé, indie ipfeprimüm intrainfundibuli | 
p,& ipfuminfundibulumintra fuppofitas fitulas гога т adnexas. 
Temperandus eftautéaquz fluxus expradi&o fiphone рег cla- 
viculam м; вс fimiliter rote cóverfio per pondus v brachiolo xr 
appenfum,permutandofcilicet pondus ex alio in alium locum, 
ut rota contineatur à brachiolo ope denticulorum in rota fuc- 
cedentium, donec fitula una impleatur, non tamen priùs quàm 
hora integra elabatur. Impleta autem fitula,& hora elapsa, cùm 
ipfa preponderet ponderi v, deprimet hinc brachiolum, inde 
vero pondus elevabit,& denticulus unus pertranfibit,cuifucce- 
densalius detinebitur à brachiolo per pondus’ v. iterum ele- 
vato. Interim dum vertitur rota, promoventur numeri horarii 
in rote ambitu notatiinfrahorarinm indicem,& notantur hore. 
Aqua porrófitularum fefe continuó poft horas fingulas exone- 
rantiumin rote converfione,delabitur in inferiusreceptaculum 
` sc, apertum apud s; ex quo, cümaér vafis лв iterum per frigus ` 
addenfabitur , & accerfet corpus, quod fubftituat in locum fe 
reli&um: extrabeturiterum per tubumi H,intra vas AB, iterum- 
. queadven čte calore elevabiturpertubum cp inreceptaculum 
ED, defcendet perfiphonem or M, infundibulum р, fitulas rotae 
"Tintra vas sc. Ес hic fluxus atque refluxus eiufdem aqua erit 
‚ perpetuus, сит perpetua fit aérisalteratio. В egularisetiam егіс 
fluxus fphonis oF m, quia cùm perlignum в fultenteturin aqua, 
'ofculum o retinetíempereandem mmerfioneminipfa aqua, & 
confeqventer femel attemperata clavicula M, eadem femper 
"aqui quantitas e Muet five crefcat aqua in receptaculo Eo per 
caloris rarcfactionem, five Bos “ana c дар decrefcat. 
Expedit etiam , ut receptaculum Eê capax fit tanta quan- 
ткан aque, qua fufficiat ad fluxum ac motum pluribus dicbus 
т хк ЫЛ conti- 
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continuandum, ut fi quando exigua fieret in aéremutatio, поа 
tamen defitaqua per fiphonemtrahenda:, Quod fialiquando 
Dimis magna contingeret rarcfactio, & major aque copia eleva- 
‘returperfiphonem со, quàm capi pollet intra receptaculum 
Eo; Череп poteritdictum receptaculum , defcendente aqua 
in receptaculum se рег canalem коке, né in receptaculo 
sc defitaqua trahendaperfiphonem 1н intra vas AB- 


дъна ва АМ TATTO ыр; 


Aliorum Het Machina P. Antony Martini, & bic motus borarius perpe- 
eirca hanc Ё 4 yug; , motus nimirum rarefactionis cj conden[atiomis , atque cum 
е A. equensmotusrotehorarius, Contra quem Virmagnus.qui demos- 
Jfirationem habitam prafens pettauit atque audiuit , obicit; motum hu- 

jufmodi perpetuum non е г artificialem fed naturalem, б” minime qua- 

ит à Mathematicis & Philofophi qui tuquirunt Machinam aliquam 

que abintrinfeco, non ab extrinfeco agente waueatur qualis foret rota 

aliqua mota per aquam ,que aqua ip[am ratam movendo [eipfasn iterum 
elevaret ci iterum defcendendo motum continuaret idque perpetuo; aut 

ic Machina conffrueretur у qua per additum pondus (vulgo volautem 

vocant) & per metus impre fonem femelinditam , nunquam delifleret, 

ia Ego tame exiftimo bunc motum у; perpetuus Foret regularis, artific iali 
fena gaefito adnumeraripoffe. Licet enim rarefaction & condefationi mo- 
circacan- F44 fitnaturalis: quod tamen Machina inveniatur , quà per rarefactio- 
dem. nem ce} conden(ationem eadem aqua perpetuo ac regulariter afcendat 
atque defcendat, minime naturale eff, ба provfus artificiale, & plenum 

ingenio opus. Solumtimendum videtur ne aliquando deficiat aqua ali- 

cui ex receptaculis aut vafi AB, quoniam аре per plurimos dies eadem 

aeris temperies aut nimis calida , aut nimisfrigida perdurat; [epe etiam 

aquamon nifiin[enfibilem alterationem fubit, | Huic tamen periculo for- 

Motum 24/2 provifumerit, fi vas бе receptacula fuerint fatis capacia. At quo- 
perpetuum 0 per eandem Machinam motusexhibert poffit regularis (quod pro- 
до рас, mittit Auctor) pror[usmon video: plus enimaqua effluet è fiphone in- 
horarium flexo,dum адил еј? calida,aut tepida, quàm dum eft frigidas @ plus dum 
2 wk: aqua ab incumbente aére vehementer urgetur , quam dum liberaefl ab 
; acris 
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С. gn 
déris compre fine: Adde quod facile fluxus aqua penituscobiberi poffit 
deficienteaqua. Excludatur ergo ¢numero Machinarum motum perpes 
tuum exhibentium, vti fit etiam à Merfennoin bydraulicis fuis Phano- 
те?із Propofit.vlt. Monito 3, quidquid contra fentiat Muretwsin Pros 
blemate de fontibus $t. plays 52017 51229 

MACHINA IV. 
Kircheriana Machinula, motus perpetui rarefa- 
&ionis 65 condenfationss [pecimenex- 
bibens, 


N Mufeo К.Р. Athanafiy Kircheri vifitur machinula multó Kircheria- 

quàm praecedens fimplicior,ac parabilior, qua peren hismotus”*Machine 
rarefactionis & cendenfationis, non tamen regularis feuunifor- ы» 
mis, fpecimen exhibetur... Machinulam ego defcripfi in nova smulans 
Romanaeditione Artis Magnetice lib. par.z.cap.3.in Appen- 
dice Hydraulicorum Machinamentorum , Machinamento 4, 
hifce verbis; | АНА ҰН ан | 

— Was eft vitreum cap, fundum habens cupreum CBD. vide ко. 
tálicoagmentatumarte ipfi vitreo, ut vasaéri fitomninoimper- pif, xx xt. 
vium. Quaternis id fuftentatur columellis , quibus fubücitur Fig. у. 
vasalterum ік cupreum,claufumundique; quod tamen patu- 
lum füperiüs effe poffet. Ex fundo свр per unam columna- Consruaio 
rum deducitur adfundumufgue vafis rk, fiphon ко, inftru. 4% 
&us fuperiis.affario feu platifmatio (animellam vocant Itali ) 
quod verfus interiorem vafis partem elevariac deprimi poteft. 
Eidem fundo csp: inditus eft-apud в alius fiphunculus, eius 
formz,quamfigura 1. reprafentat,inftrucus platifmatio,quod 
verfus exteriorem vafis partent aperiri poteft & claudi. Huius 
fiphunculipars pofterior, quà vas cõtingit effigiata e(Lin cochle- 
olam, uteximi, ubtopus faerit; ac reponi poffit. Tandemin me- 
dio Machinz ftat receptaculum H; cum prominenteinfetiüs 
canali, quovafi 1x inditur. Receptaculo н coagmentataeft 

fiogu- 
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fingulari arterotula. ЕЕ, hauftris in circuitu inftru&a, campa- 
nulaque-G; вс malleolo +, qui госта circumvolutione illius 
сатрапше fonum edit ;füftentaturenim extremitasmanubrij 
| pradidti malleolià rotule denticulis; ut ín figuraapparet ; qua Î 
extremitas dum rote circumvolutione deprimitur, malleolus e- 
levatur, вс (по deinde pondere cadens campanulzilliditur. Re 
eeptaculum н cümÍíuocanali refert света м. ; 
ұра ей. 50:05 huius Machine hic eft: Exempto fiphunculo в im- 
dem. pleturvas cap, admedietatemufque, plüsminüs, вс reponi- 
tur fiphunculus; cochleolaqueconvolutaitaobturaturos в, ut 
aéri fitimpervium. Interdiuigitur,dum incalefcitaut intepefcit | 
circumftansaer, rarefit qui inclufus in vafe c A p latet, majo- 
remquequzrens locum premit aquam; aqua prefa trudit verfus 
exteriores partes platifmatium fiphuncult в, вс exitum nacta 
ftillat intra hauftra rotule EF; hau(tra veró pondere pregra- 
“таса, dumdeorfumtendunt, vertuntrotulam, rotula elevatac 
„deprimit malleolum, acin fonum animat; interim veró hauftro. 
rum aqua deoneratur intra vas н, вс per eius canalem defluit 
in receptaculum ік. Cùm vero frigefcit aër circumftans no- 
ои, aut quocunque tempore, авгуайз CAD 'conftringitur, & 
minorem occupans locum advocataliud corpus;unde {udu eius 
"aperitur platifmatium х fiphonis No, & peripfum fiphonem 
attrahituraquainreceptaculo ік collocata. 2 
ANNOTATIO Il. 
міне Vnquam magis cognovi inanem effe jactantiam plerorumque illo- 
perpecuum $ " yum , quimotum fe perpetuum machinis inventisaciu exhibuiffe, 
non pnr aut exhibere poffe gloriantur, qum visa bac Machina,craudito (pectan- 
К, se ў rium judicto. Vix enim quifquam eft, qui eainfpecta, ei aqua circula- 
cheriana, fione per rarefactionts ac condenfationts motum intellecta , non judices 
eam ejfe genuinuminventum actu exhibens perennem motum ; Cum ta- 
men neque P. Kircherus pro Ali ipfamvenditet nec revera tale ipfa fit, 
Obfervaniego fepiffime , intra multos dies n ullam quidem guttulam ер. 
finere, alias copiose Нате , plerumque tam modice , ut vix pof multum 
temporis 
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vemporis flillam dimittat. Hic tamen defettus in pracedente Machina 


locum non habet,cümreceptaculum E o aquam fuppeditet fiphoni OFM, 
etiam nulla, aut valde exigua fit aeris alteratio, 


ANNOTATIO II. 


№ Lector, aquam? fiphuncula в ante aéris rarefactionem effluere 

non poffe , tum ob plati/matinm, tum quia non poteft fuccedere aliud 
corpus; neque enim ex infertori vafe 1K trabipoteff aqua per fiphanens 
ON, chin perpendiculum pradicti fphunculi В ad hoc non fufficiat. Ex- 


фейапай ergo е) vis expellensaquam , fcilicet aër varefaéiue intra vas 
C A D О ef 


MACHINA V, 


Fonticulus motum perpetuum vi varefactionts 69 
condenfationsy aërisementitus, | 


At Machinulam, duabus proximé preteritis haud abíimi- 
lem, habet P.Kircherusin Arce Magneticalib.2.par.4.cap.1. 
Proluft. Problem. 5. quam iifdem verbis, quibusibi proponitur, 
hic proponendam cenfui. Inveni eandem apud Robertum à 
Flu&ibus. : i 
Fiat ex materia дига & folida vas a c, cujus è fundo canalis yide fega 
ducatur АВС; in в fiat affarium infertum fiphoni ca, qui& nif «xxr, 
in А infphærulam protuberet, canalibus quatuoraut pluribus Fig. vx. 
inftru&am. lteruminfundovafis с aliud fiat affarium E сит регина 
canali (по, qui fundum penetrans aque fubje&æ rı immitta- Roberti à 
tur. Habeat praterea vas c c alicubiepiftomium autforamen, LU. 
.adidaquá replendum deplendumque ordinatum; habebisque peruum as 
machinam; quam dico Soli expofitam, perpetuam alteration um тиі», 
viciffitudinem fubituram. Mox eaimac eam, aqua priùs ad me- 
dietatemrepletam , atque exadtiffimé obturatam , Soli expofue- 
гіѕ,аёг с rarefactus majori locoindigens,aquam с per cana- 
lem CB expelletin в. & hincperaflarium in {pherulam a, ubi 
pex.canales quatuorrelabetur in foffam fübje&am F 1; durabit- 
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que fluxus ille aque quamdiu aér in di&a fphera с rarefactus 
manferic. Soleverórecedente;aér condeníatus cum minori ło- 
co indigeat, necquod (ibi fubftituat corpusinveniat, vafe undi- 
que obturato;aque contra irreconciliabilem inimicum,vacuum 
inquam, opem implorabit; qua & mox регайаги в canalem 
violenter attracta fefe in deficientis aëris locum fubftituere pro- 
perabit,cantum locum repletura , quantum extrufione relique- 
rat. Soleverórevertenteaér denuo rarefadus priftinam actio- 
nemrepetet,qua & perpetuo durabit. 
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E boc Fonticulo idem judicium effa quad de Machinula Kircheriana 
pracedente , e de Horario hydraulico antea propofito : neque enim 
aut fiuxus, aut attractioaque perpetua е... 
| MACHINA VI. 
Horofcopinm Hydropnevmato- Magneticum , quo 
Sphara Magnetica in medio liquorum hbrata perpetuo cir- 
cumducitur ad monfirandas horas, circulos celefles,totius- 
хе; que Aftrolabymyfteria. | 
SpharaMa- A D Machinas hydraulicas, quz vi rarefactionis & condenfa- 
poi вади tionisexhibent , aut videntur exhibere perennem motum, 
morum pr pertinet pulcherrima illa atque ingeniofiflima , quam affert P. 
ремита. Kircheruslib.z. Artis Magnet parte 4. cap. 1. Proluf. 2. poft Pro- 


mulans, blem 5. eamqueintitulatfpharam magneticam Archimedeam, 
Quz quoniam pulcherrimaeft, vtdixi, eamnen duxi omitten- 
dam effe. Defcribamautemillam paulo enucleatiüs quàm ibi 
dem defcribicur. МЕ Г А; 

Vide Ico. Fiat primo vas quoddam zneum, tanneum,auteé quavis alia 


nif. xxxi. materia metallica , operi exhibendo opportunum OP QR; cui 
Fig.vit fubijciaturcifta v x aquaplena. Vas of qr dividaturdiaphrag. 
FASAS mate quodam та in duo receptacula,oTaQ,&T A & P. In rece’ 
: ptaculo oT A Q, fiataliud receptaculum sz v x, eo loco, quo fi-: 

| gura 
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guraoftendit. Receptaculum T AR P fititaclaufumvndique,vt 
аёгі fitomninoimpervium. In fando di@ireceptaculi fiant duo 
айана еп potiùs duo modioli cumaflatiis fuis, «,& c; quorum il; 
lud,nimirum affarium a, aperiri & claudi poflit extra modiolum, 
feu verfus к; hocveró, nimirum aflarium c intra modiolum; feu 
verfus d. Aflarium; а, habeat fiphunculum 2, qui derivetur in 
citam vx aqua plenam. Affarium vero c inftructum fit fipho- 
necd АТХ, quideriveturinreceptaculum stvx, ve figura mon- 
Пас. Intra receptaculum or A о fiatcylindrus ЕЕ circa ftipi- 
tem verfatilis;cuyus bafis F fitdentata, $ fupraipfum cylindrum 
Jaceat magnetis fruftum p, ita collocatum, vt axis magneticus 
fit horizonti parallelus. In eodem receptaculo fiat rota н, duo- 
decim, aut 24. hauftris feu vafculis inftru&a in circuitu ; infra 
quam cifta aquatica vx fitaperta, Hujusrotz axi oblongo mz, 
alia гога с indatur, dentibus in circuituinftructa; qui dentibus 
bafis cyliadri Er fint implexi ideo, vt mota rota н; rota с cir- 
cumducat cylindrum Er vnà cum frufto magnetico p. Supra 
rotam н dedücatur ex receptaculo st vx fiphon inflexus feu 
diabetes vz, qui apud z habeat claviculam volubilem feu epi- 
ftomium: Ex eodem receptaculo sT vx deducatur іп fubye- 
étam aquarum ciftam vx alius fiphon xw, in fuperiori parte 
paulo infra opérculum receptaculiapertus. д 
His ita rite preparatis, accipe {phzram vitream св Һепе 
folidam;& quantum fieri poteft,rotundam;cujus orificium fupe. 
tiusfit саота amplitudints, ve globulus в, in centro eius libran, 
dus,commode per id ingeri poffit. Hic autem globulus в exquo- 
vis metallo,fi ferrum excipias fieri debet concavus, & in duo hes 
mifphetia divifus,iea vehemifpheria Ша aperiri poflint, Xita ftri- 
аё denuó conjungi cochleolis, vt nec aér,necaqua penetrareul. 
lá ratione poffit. luic globulo impones validum magnetis fru- 
ftum earatione, vt axis Magneticus fitplano Horizontali paral. 
lelus;& nelocoampliüs dimoveri Magnes poffitintra globulum; 
piceautceraeumfirmabis. In extrinfeca globuli fuperficie de- 
pinges oleaceo colore Aequatorém, $ Тторісов,іп 24. zquales 
| Y v | partes 
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partes diftinctos , & per divifionum pun&a duces duodecim me- 
ridianosin vtroque polo coéuntes, appofitis Aequatori numeris 
24.horatum, Poteris etiam ineadem extrinfeca globuli fuper- 
ficie depingere Zodiacum,cum fignorum characteribus;aliifque 
planifpharij myfteriis. Globulum praeparatum, & per fuperius 
orificium intra fphzram vitream intromiflum, fufpendesin me- 
diofphzrz fubtiliffimo filo,aliavé occultiori vià,de quain Magia 
Magneticaagemus. E latereglobuli fufpendeseádem arte, aut 
aliáquapiam, Indicem omninó immobilem. Forma hujus In- 
dicis poteriveffe figura pilciculis autavicula, vel Neptunus cum 
tridente,aut Syrenula cumradiolo in manu;& verfusglobuli Ae- 
quatorem protenfo. Spheramvitream reple aqua puriflima, & 
ab omni immunditie defzcatà , вс claufam colloca fupra vas 
oPQR,itavtipfiimmediate {ubfitcylindrus ЕЕ cum magnete p. 
Inaltera vafis parte, fuprareceptaculum т 4 & P , colloceturalia 
fphara vitrea, aut plumbea хк, intus concava, & tenuis valde; 
cujusinverfüm collum & orificium indatur receptaculo, & ita 


ferruminetur , vtnihilaérisintrareinreceptaculum, nihil exire 


poffit; & habebis Machinam perfe&am. Е: 
_ Hzc eft Machine hydro- pnevmato-magnetice fabrica. 
UfusMachinehiceft. Gifta vx repleatur aqua quafi totâ: re- 
eeptaculum T AR? ad medietatemcirciter:receptaculü st v x 
ferétotum: Situetur Machina in loco quodamaprico meridio- 
nalem plagam refpiciente;& atr{phare x к inclufus,afcenden- 
tisfolis fervore rarefa&us, dum majoremlocumquarens, eum 
noninvenit, рег к violenter ingreffus , aquamin receptaculo 
КА contentam premet, вс per apertum jam aque violentápref- 
бопе affarium с, perque fiphonem cd aT, fumma vi pellet in 
vafculum fuperius з т v x. Exhocvafculo aqua perfiphonem in- 
flexum v z exonerabit fefe fupra rotam н, replebitque vafcula 
feu hauftra incircuitu affixa; диг pondere fuovertent eandem 
тосат н, hecrotam с, rota'c cylindrum FE, вс magnetem p, 
с magues globulum в, qui circumactus oftendet Indici nune 
‘banc, ‘auncillam horam, aliudvé quippiam in ipfo depi&um. Si 
: ergo 


т 
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ergofiphunculus yz ita temperetur claviculá verfatili, uthoris 
fingulis repleat vnam ex 24. affixis rota fitulis , oftendentur in 
globulo в totidem hore intrafpatium vnius diei naturalis, id- 
que in perpetuum. Aqua interim receptaculi KR calore diur-- 
по expuls2 , cm nocturno frigore condenfatus аёгіп {phera XK 
corpus, quod (ubftituat,nonhabeat,néNatura violentiam patia- 
tur,aquam vafisfeuciftz vx perfiphonem& affarium фа at- 
tractam,in locum deficientisaéris fubftituet; & tantam quidem, 
quantam priùs rarefa&us aër expulerat (claufo interimaffario c, 
néaquaaut aër ex fiphone cda T attrahatur) qua advenientis 
deindeSolisrarefactione denuo in receptaculums т v x eleva- 
ta,novam motusdiurni materiam przbebit; & fic perpetuo. 


ANNOTATIO. I. 


Qrfeprafpharam св fulpendas Aquilam magnetefetam, vertet glo- 
bulus в circumvolutus etiam Aquilam > & hac fceptro oftendet 
horas, E | = 
АММОТАТІО И. 
ота hic fiphunculum Үт. poffeinnitifulero ligneo aquisinanatan- 
tint fimul cum aqua crefcenteacdecrefcente poffit elevari ac deprie 
mi prout fattum est fupra in Machina 111.Potest etiam fieri loco fiphe- 
nis pradicticanaliculusin fundo veceptaculi fopra rotam “Ну Sed tunc 
fluxus aqua non erit regularis ,quia ед plus equali tempore effluet ,quà 
plenius fuerit receptaculum ед minus, quo minus plenum, ut patet ех 
dictis Protheoria 4.cap.3. Nimia aqua intra receptaculum SY ухо 4f- 
araéfa, poterit exonerari per tubum X wr. 


MACHINA VII. | 
е Хасртатетит aliud hydro-pnevmatico-magne- 
ticum perpetuans тошт per Ven- 
— dum. | | 
QU in precedenti Machinaingenii Kircherianiely-Xicherie- 
“еселе praftantia , quamque Ars certet cum Natura; Nemo урул, 


ichinamemn- 
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perpetuum топуідес: Multatamen funt, quz effe&um ipfius defideratum 
amulans. $mpedire poflunt; nequeenim femper eft eadem acris temperi- 
es, айс temperiei viciflitudo ex calida в frigidam „8с frigida in 
calidam : nec perpetuo іп vafis aqua. confervari poteft aut eva: 
porationeconfumpta,autfordibus ac putredine impedita. Adde 
quód difficulter vali ephemero st v x^ tanta femper aque со: 
pia fuppeditari poffit; utz 4. horis continuó metiendis fufficiat; 
cümhyberno témpore diebus pluribus & continuis vix ulla vis 
rarefactiva,ob caloris exiguitatem, in multislocisetiam tempe: 
rata топа fuübjectis, notetur. Hos igitur defectus вс impedi- 
menta cùm notaret in precedent! Machina P. A thanafius Kir- 
cherus, (егі cogitare czpit de alio quopiam medio, quo Бас 
Machina ad majorem perfectionem quafi perpetui motustan-: 
dem pertingerepoffet. Huic inquifitioni dum incumbit , mo. 
dus quidam fe obtulit non certus tantüm, ac facile parabilis , fed 
& univerfalis,atque ubivis locorum femper obvius; quotantim 
aque ошо поп tempore fuppeditari poteft, valiephemero. sT 
vx, quantum non dicamuno die, fed octo metiendis и ск. 
Fitautem opera venti ea ratione; quam Au&tor affertlib.. Attis 
Magnet. part.5.Proluf.2.pott Machinam paulo апке defcriptam; 
& quam nos adduximus (ирга сайел: сар:2. Mach. V.adalium. 
finem, ideoque nonnulla ibiaddidimus que hic miniméapponi 
debent. |. [terum ergoeandem Machinam huicloco & intento, 
accommodatamadducamus..« 9 озона мъ | 
Vide Ico- ^^ *Propeputeum,fontem,fluviumslacum,& с. fiat primo vën: 
nix x xı. tilabrüam AB, extratetumeminensearatione,quadiximus{u- 
Fig.8..- pràclaffer cap. г. citato Machina V. ut flante vento circumagi: 
Confiructio poffit. . Hafta autem ventilabri tympano dentato ср inftru. 
ұлыды, &a,vertatrotam EHF. Manubrium rote curvum сн. alliga- 
mesi.  tumficferrocuidam во mediante alio ferro 1. In puteo,aut 
flumine, ubi k,preparetur Ctefibia Machina feu antlia,cuius pi-- 
ftillum кр alligatum fit ferro FQ in r. Reliqua preparen- 

"'"turutlococitato diximus,& ut figura appofita monftrat. 1 

ome Siigitur rotata -precedentis Machine ponatur infra di- 
isin ЫЛ ОД: j , phun- 


: RT Hs ГҮ: ; 
ПЛА, т. igst ° М. Og. 

рЪшасшага о Machina; fiat praterea etiam hic proutin præ- 
cedente figura vas OP QR, rota c, cylindrus FE, cum ma- 
опесе D, difponanturquefphere, св, всхк furslocisyutibis 
habebisaliud horofcopium hydro*pnevmato- magneticum,ho- - 
ras perpetuó monttrans,& multó conftantitsquam præcedens. 
Nam flante vento,ventilàbrüm АВ circumactum,tympano fuo 
dentato cp rotam alteram EHF dentatam, cui innectitur, 
circumaget; hac circumactá manubrium tortum ferream regu- 
Јат FQ; cui mediante ferro 1 alligatum ей, nunc deprimet, 
nunc attollet; ferrea verd regula depreflione & elevatione fua 
trufillum, PK. fibi alligatum fimiliter nunc deprimet, nunc at- 
tollet; fietqueutembolus. K elevatus aquam in modiolum at- 
trahat, depreflus verd peraffarium & fiphonem 1 violenter in 
vas Mo expellatshecper fiphunculum o deriveturíupra ro- 
tam н praecedentis Machinz;& vertat cylindrum , & globu- 
lum magneticum. |. Càüm igitur vixulladiesaut nox fit,qua non 
ventus aliquis ubivis locorum, utexperientia docet.fpiret; ven- 
tilabrum vel modico vento circuma&um, tantum aque in vas 
мо per апат derivabit, que multis diebus ій сеге poffit. 
Superflua vero aqua exoüerabit fe perfiphonem nx. Poterit 
etiam aqua exputeo elevariintravas: мо per folles, ut diximus 
loco citato. et 


ANNOTATIO 1 
Kircheré 


A T que hac est гайд, Auctoris opinione omnium admotus quafi peren- 
sitatem efficiendam аре та cum nunquam ef nullibi ventus flat За 
bro АВ, nec та) MO aqua де po из quod folum ad motus com дада 
tinuationem requiri videbatur. Subiuneit tamen Auctor banc prote- mentum. 
ftationem: Nemoautem putet, mehicloqui demotuillo perpe- 
шоа Mathematicis hucufque intento; hunc'enim necdumiin- 
ventum elle, fupra ойепдитиз ед de motu perpetuo naturali, 
five qui dependet à caufis naturalibus perpetum- mobilibus, 
cujutmodi fant Sol, Luna, fidera, & inferiora horum curfumfe- 
quentia,utfunt quzdam vegetabilia,curfus luminum;perperua 
09У ЭЭЙ meteo. 
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meteororum agitatio, molendinum impetu fluminis apitatm, 
Пт аф qua ab his dependent. Certé qui dicta ingeniose ad. 
aptare noverit, multos hucufque invifos ac prodigiofos motus 
fe cffe&urum fciat. Sed hzc induftrix exa&orum Artificum 
relinquenda funt. ў | 


ANNOTATIO- 2 


ied a Мат tamen in bac ineeniofa Machinatione requiri adhuc videtur, 
1 Я а В 
йй»: nemperegularitas ej» uniformitat fluxus aqua ex fiphone\y 7. pre- 


cedentis figura,aut ex fiphunculo o prafents. Si enim fiphon praedi- 
&us infleclatur ita ut maius crus extra vas emineat, minus vero intra 
vas confiftats aut immobilis erit fiphon , aut mobilis, fCilicet fulcro li- 
gneo байна ipnatanti innixus : fiimmobilu , potest aliquando aqua 
receptaculi ita decrefcere, ut fiphonis dorfum emineat extra aquam, 
d fic omnis fluxus cefet prout contingit in amni diabete [eu inflexo fi- 
bone : fi autem mobili, poterit breviuscrus,aqua decrefcente ,contin-. 

- gere fundum receptaculi,ey fic iterum ceffare fluxus aque. Quod fi іт 
ipfo fundo, aut latere infigatur canaliculus , promet із plus aque ант 
qas efi mags, quam dum est minis plenum > eò quod fortius prema- 
gur aqua in pleno,quam non pleno vafe. Non tamen dubito quin etiam 
huic incommodo obviari poffit. 


MACHINA VIIL 


С {на Machina perpetui motus aemula. 


Grefibica Cee Machinam appellant Machinariz artis periti Ant- 

Machina, liam, quam defcrip(imus fupra claffe t. cap.z.Machin.6. Hu- 

Ел ыры; jus Machine ope multi putant perennem exhiberi poffe motum, 

malas  multiillum defacto feexhibuitTe autumant; fenfatiores hoc ne- 

gant, de illo dubitant. Specimen perpetui motus, nonipfum 

' perpetuum motum, ope Ctefibia Machinz exhibet in Mufeo 

fuo P.Kircherus; quam Machinam ego breviflimé, ut potui, ob 

oculos Le&orum pofui,in Editione nova Magneticz Artis lib.5. 

par.2.€ap.3.in Appendice Hydraulicorum Machinamentorum, 
 Machinamento 5.hifce verbis. 

: Efto 
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Efto vas ® aqua plenum, in eoque plantata rota р о, Vide ico- 

hauftrisfuis inftructa, вс circaaxem o volubilis. Erigantur еайхххи. 
уай fundo autlateribus Ыра trabes, туу, & хү. Supratta- Fig. о. 
bem т v x. ftatuatur aliud vas А с, difcriminatum tubulo фсе" e 
epiftomio в, tribufque aut pluribus canaliculis prope с in- ' 
ftru&um,équibusaqua fupra сосе hanftraderivaripoffit. Tra- . ^ 
biveró xv inne&atur trabecula feu hafta tranfverfa mx, tali 
artificio,utin x circaaxiculum velutcircapolumelevariacde- . | 
primi facilé poffit, Ad hac prz paretur anclia feu tromba (ut 
Icalivocant)tali pa&o. Іп vafe inferiori ss fiat modiolus few 
mortariolum тн, infundohabensplatifmatium н, quodape- 
riri & claudi verfus interiorem modioli partem poffit. Fundus 
tamen modioli huius non debet contingere fundum vafis s. 
Fiat deinde piítillum Lx, extremitate fua 1, annexum trani- 
үсгіс һайж Mx, itatamen,utcircaclaviculum 1, revolvifine 
violentia poffit; glans vero к exacté impleat capacitatem mo- 
dioli,& perungatur oleo,utfacilé furfum acdeorfum intra ipfum 
modiolum moveripoflit. Ex fundomodioli,ubi с, derivetur 
canalis. FEA, ea forma, quam figura monftrat, habens apud Е 
 platismatium, quod verfus interiorem partem aperiatur. Tan- 
demincurveturaxis ON rotaz,utvides, & extremitati м infe- 
raturhafta NM, quzcircaaxemin м, & circaclaviculum in м 
volvi poffit fumma facilitate. 

Hisita preparatis,fivas А repleatur aqua, & laxetur epi- у/ш cf: 
ftomium в; decidetea fummo impetufuüprarotam PQ,& im- dem. 
pletis haufítris ipfam circumaget ; circumacta vero rota, dum 
‘axis aduncus мо elevatur , attolletur fimul tranfverfa hafta 
мх, & cum ea piftillum Lx, fimulque premetur aqua intra 
modiolum admifla; claudeturqueplatifmatium u, unde aqua ^ 
ргейа,сит aliud effugium поп habeat, irifinuabit e magnoim-- 
petu perapertumplatifmatium в intratubum FA; ubiaqua, 
ceflante impetupreflionis, pondere fuo fubfidens claudetidem 

latifmatium ғ, donecelatodeprefloque iterum vertente rota 
piftillo alium impetum recipiat, ac n conatu per Mié ox 
TUA 77. шы 
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tubi rA erumpat,&in priftinumvas А relabatur ,iterumque 
fluat per canales c, labatur intra vas & 5; recipiaturintra mo- 
diolum ін, trudaturper tubum rA inreceptaculum a; & 
hoc perenniter; fi aliunde non deficiataqua evaporatione, aut 
alia decaufa. : 

Vides igitur adumbratum in hoc Machinamento motum 
perennem. Adde tu, pro tua fagacitate modum, quotantum 
aquzrefundatur vafi a, quantum effluit per canales c, multipli- 

5 candoanthlias; prohibeque evaporationem; & vmbram fuga- 


bit veritas, пес jam adumbratum,fed inopusdeductum habe- 
bis motum perennem. Це UH 
ANNOTATIO 
Motus: М” llus autem dubito,quinArtificum fagacitate atque induftria, ex 
резени s^ ` CMachinariorum confilio ,facilitart adeo poffit motus rote et an-- 
m ро pli, vt exigua aqua quantitas fufficiat ad motum slis imprimendun s 
еп antilis.- 1 1 . Е 
unde fi temporis tarditas compenfaretur , poffet fortaffe tantum aqua 
elevaricontinuo,quantum decidit. Quod fi habebitur certe habebi- 
tur motus perpetuus pure artificials,tam diuquafitus. Egotamen exi- 
Ж id effe impo [fibile ; quod etiam conflanter afferit P. Athanafius 
Kircherm. ; : 


MACHINA. IE o 
Catena perpetuo mobilis in gyrumbydrofatica 
arte, vt putabatur. . 


Place: hoc loco-apponere aliud hydraulicum Machinamen- 
tumnon injucundum,& ut multis vifum fuit rninimé malum 
Ben” fitheoriamfpe&es, quod поп ita pridem oftendit Р: Асһапабо. 
- Medicusquidam іп hydraulicis eximius; putatquefe illoomni- 

` nò demonítrafle perpetuum. motum, Еро vero nullum vidi | 
hactenus,quod foediorideturpatum fit errore; qui cùm trabalis 

‚ finefcio que pa&e Authoris & aliorum oculos praterire potue- 


ELG. 


Catena: ` 
motum per- 
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rit. Proponamtamen Machinam, & Authoris difcurfum ; dein- 
deunico verbo errorem detegam. + 
Supponit Au&or in difcurfufuo nonnulla, qux experientia 
conftant, & demonftrantur ab Archimede liba. de [Infidentibus 
humido. Primum eft, corpusfolidumleviusaquá eiufdem mo- 
115,1 mergatur intra aquam furfum ferri тайга vi, quanto aqua 
molem habens corpori demerfo zqualem , gravior eft ipfo cor- 
poredemerfo, Alterum eft,corpusfolidum zquégraveacaqua 
eiufdem molis,merfum intra aquam, nec furíum ferri, nec deor- 
furn,fed eum tenere locum,quem ab initio accepit: hoc eft, tale 
corpus neque gravitare,neque levitareintra aquam, ac proinde 
necfíurfüm tendere, nec deorfum. | Er 
Histuppofitisitadifcurrit. Sit vas ABCDEF, quod per- Confirutis 
petuò fit aqua plenum ufque ad Íummitatem fuperioris orificii 
де. [Infundocinfdem vafis вс intrailludfiatrota cut, polos& VileÉe: и 
axem habensintra predictum vas; quz rota, quantum бегі po- top 
teft,a centro ad peripheríam ubique fit plana exactiflimé,& opti- Fig. i 
mè lzv:gata in utroque latere;ut еб faciliüsintra aquam conver- 
tipoffit ingyrum. | Eidem (milis $ equalis fiatalia, вс colloce- 
tur in parte fuperiori extraaquam, & fupra fummitatem eiuf- 
dem vafis,que fimiliter facillime converti poffit ; & circa ipfam, 
ut & circa inferiorem,verti queat catena de qua mox. Fiat tan- 
demcatena KLMN, exarecavo,aliavé fimilimateria, conftru- 
&a,diftin&ta in partes 76.2 quales inter fe& mole& pondere, fi- 
gure cylindrica, itaque connexas inter fe, uti figura monftrat, 
Moliuniuscujufquepartisfeu corporis hujus catenz refponde- 
ant quadraginta libre aqux,hoceft, aqua zqualis molis cum 
una ex dictis partibus pendat 40.libras.. Canalis inferior pe 
vafis,per quem рк tranfitus predictis catenz cylindricis par- 
tibus, fit paulo laxior iisdem, utquàm minima quantitas aqua 
perdatur. Singulz autem catenz partes feu corpora 76.debent 
effe vel leviora,vel aque gravia,quam tantundem aquz in mole. 
_ Sint igitur primo leviora quam aqua, habeantque gratia 
exempli al aquam proportionem fübduplam ,hoc eft , aqua fit 
и Мъз ` ` duple 
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duplo ipfis gravior. Dico neceffatiófequi motüm perpetuum: 
catenz.  Naminhifcecorporibusab: к ad © perpetuó adeft 
quadamnaturalispropenfiojimó & conatus;ad motum furfum, 
tantáque viferuntur furfum, quanta ab Archimede lib.r.de Infi- 
. dentib?humido;feu deiis;quz vehunturin aquis, definitur, & ab 
experientia confirmatur, nempe virtutem habebunt ferendi 
furfum fupra aquam, feu 'trahendi fecum, pondustotlibrarum, 
. quot conficiat dimidium ponderisaquz refpondentismolima- _ 
gnitudinis eorundem corporum ab к ад т.: at dimidium hu- 
jus ponderis 'eftlibrarum 5:0, funtenimabk афт corpora cate- 
nz 25:,ergo virtus ferendi furfum hujufmodi corporum tanta ` 
егіс. Praeterea ab м ad N totidem corpora perpetuó pen- 
dunt libras 1020, & tanta videorfum tendunt, quanta ей vis li- 
brarum4o20;quas Gin unam fümmam cum przcedentibus col- 
ligamus,inveniemus rotasverti deberecirculariterà catena сап- 
tà vi, quanta verterentur, fi ponderis libra 1530. in altera parte ' 
horizontalirotz niterentur, nullain oppofita parte exiftente re- 
filtentià; & hoc perpetuó; ergo perpetuus neceflarió motus fe- 
quidebetex reinatufa. Quod fiaderit quedamrefiftentia,v.g. 
inpartibusa c ad m, ашаБ 1, ufqueadrotefummitatem; 
eritea tam exigua , uta predicto pondere facilliméfuperetur. 
Sint fecundó cadem catena corpora qué gravia ; ac tan- 
tundem aquz in mole, feu habeantad aquam proportionem æ- 
qualitatis. Dicoadhuc fequi motum catena perpetuum. Нос 
enim cafu corporacatenzab. к афо intraaquam pofitanon 
gravabunt,nectendentdeorfum, uti nec furfum ; juxta fuppofi- | 
tionem fecundam ex Archimede loco citato,adftipulante etiam 
experientia: іп oppofita-verd рагсеаЬ м ad м ponderabunt 
libras 1020, ex fuppofitione quód «qué gravia fint atqueaqua; 
ergoextali pondere in una parte horizontali rota;nullà exiften- 
terefiltentia in parte oppofita, erit perpetuó quxdam naturalis 
propenfio & conatus in catena vertendi fe circulariter , & qui- 
dem tanta vi,tantoqueimpetu, quanta eft virtus ponderis præ- 
di&i ad tendendum deorfum. Quod fi & hic aderitquedam 
^  refiten- 
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refiftentia, eafacilé àtanta virtutefuperabitur. _Dabitur ergo 
& in hoc cafu motus perpetuus circularis circa rotasin catena. 
ita ratiocinater Au&or de hocinfigniter fallacitechnafmate. 
ANNOTATIO. 
Gro ABCDEF apertum est apud mc, c quidem laxe, ut Au | 
. M thorrequirit; quis mon videtnunyuam impleri poffe as ufgad А Е? қолға 2 
Nam per aperturam. DC effluet aqua, utpote equilibrium affettans,ut wntia circa: 
ex Protheoria IV. cap.I.conflatsniffper KF continuo longe plus aqua Pant OC 
` dnfluat,quàmeffluat per D Cs quod tamen fi frat, impedietafcenfumpar- 
tis LK. An non igitur trabali & intolerando errore; fallitur Au- 
thor dum putat bac Machina exhiberi poffe smotum perpetuum? dn поп 
ра naturam fiam aqua іп acre pendula сор Пе intubo Ав. Ridi- 
culum [ant,ne dicam folidum Machinamentum. ` Vt vel binc colligas, 
quàm inani ffe ducantur, qui [erant effecturos fe id; quad extra fpem 


omnem est pofitum. — 
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Situla automate fhontaneo atque perpetuo moth 
aquam baurientes. 


Neeniofiffima eft,fi qua alia,quz fequitur Machina;ad elevan- 
das ad quamvisaltitudinem aquasé rupeautcolleftillantes,aut. 
éfubterlabente fluvio;idque perpetuó, & fümmá utilitate. Au. Sle an- 
фас. ; У ar 4 та: tomate, mo 
Фогей Hieronymus Finugius, Vir in Machinariaarte excellen- ruo perge- 
tillimus, & P; Athanafto Kirchero familiarifimus., quocum o- ruum aemm- 
mnesfüuasinventionesae Machinationes communicare folebat;/^?'e» 
inter quas eft Ша, cujus meminit Kircherusin Arte Magnetica 
lib.z.parte 4.cap.t. Proluf. г. Ratione 5. Machine prafentis ty- 
pum ari incidit , & paucis explicavit ipfemet Finugius Roma 
Anno 1616. Et quiamultisconftat partibus, duplict eam fehe- 
mate proponam, вс pracipuas partes litteris notataspriüsexpli- 
| &®%. „cabo 
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cabo, tandemque Machinz ufumindicabo ; fabricam veró feu 


conftructionem ex iplis figuris addifces. ~. ` 


а ххх. 


Explicatio pracipuarum Machine partium. 


vi Де1сө: Machina eftconftruda propeaut fuprarupem, collem, fimi- 


lemve locum exquo fcaturit, autaliarationeefuitaquaex 


Fig. ij. сапа! D, elevandaadlocumíeuvas с. 


B 


Eftfitula enea,qua vacua penditlibras, gratia exempli, 160, 
&capaxeftlibrarumaqua 100. | 


Eftalia биа enea,quz tantum pendit,quantum (ша afed | 


eftduplo capacior,fcilicetlibrarumaquz 200. Нас Пеша в 
eftpropefundum angufta, & paulatim dilatatur , ut figura 
monftrat; habetque polospropefundum, ut dum plena eft, 
& terra innititur; fponteprocumbat, & effundatur; вс dum 
trahitur iterum іп altum, fponte in fitum priftinum fe refti- 
tuat. 

Eft tula болға біт іе псш в) penditlibras, exempli gratia 
20, X 20 aque libras capit; habetfundum ponderofum , & 
polosprope fundum, ut dum plenaelt, & fulpenfa in aére, 
{ponte invertatur, вс effusá aquain fitum priorem rectum fe 
reftituat. E(ítautem ita conftru&a, ut plenainclineturad fi- 
tulam в, ineamque effundatur,proutapparet infigura ad 
finiftram pofitá. ~ 

Eft canalis excipiens aquam rupe {caturientem, divifusque 
in duosramos zquales р & N, qui aquam fubminiftran 


Eft clavis verfatilis;cum vexillo 1.) с duobusponderibusin- 
zqualibus vexillo alligatís, ut vides; quorum minus pendit 
librasv.g. duas,majus vero tres. Majus pondus non impedi- 
tum defcendens ponderefuo, vertit elavem & vexillum ad 


` fe,& claudit canalem,ut in dextera figaraapparet; dum ve- 


roafitula в furfumtruditur,ut in figura бпі ға apparet,mi- 
nus pondus defcendens vertit eandem clavem & vexillum 
adíe, & aperit canalem. А Е eft 


+ 


` duabusfitulis a вс > B,eademmenfura. >` 53 
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Е ей rotadentatacum tympano ftriato , qualis fieri affolet in. 
horologiis rotatis, & in machinisaflatoriissquam rotam mo* 
deraturtempus M, & cohibetné pracipitesdefcendant fi- 
tula. У | tas г 

С eftuncinus, quo arripitur ве inclinaturfitula a, ut aquaef- 

fundaturin adjunctum vas. E 

‚ Н -eftcanalis, per quem defcendit parsaqua fcaturientis, & ef- 
funditur in appofitam fitulam в, dum canalisaperitur à cla- 
ve verfatili р, quz aperitur& clauditurà duobus inzquali- 
busponderibus;utclavis E. | ES 

I eítemiflarium,feulocus;perquemaquaéfitula в ейша e- 
mittitur,& alió derivatur. 

K  eftterminus 2 quoimpediturmajus pondus clavis x, & fi- 
tula в, néulteriusafcendant. ; 


Ии Machine, 


А Bdmoveanturamba fitule A & B duobuscanalibus,pro- 

utin figura finiftraapparet: вс quia canalesfuntaequales,eo- 
demtemporeambz recipient roo. librasaqua :repleta autem fi- 
gula А roo. libris; defluitaquaexipfain vas с fuppofitum , & 
capax zo. librarum, interimquefitula в recipit totidem alias li- 
brasécanaliinferiori: & quia vas c habetpolospropefundum, 
& propendet verfus fitulam в; vbifuerit plenum, ftatim eftun- 
ditur.indidam fitulam B: & quia habet fundum ponderofum, 
ftatim reerigitur in fitum fuum priorem. Situlaigitur в, quia 
recepta aqua vafts с, упа cum aqua ё canali inferiori accepta, 
penditzo.librasamplits quam fitula a plena, & yas с vacu- 
um fimul ( А enim plenum & Є vacuum fimul pendent libras. 
180, B vero cum aqua lhbras300) ideo defcendit verfus inferio- 
rem canalem n, veindextra figura apparet, сша verd А a- 
fcendit verfus vas 6, vbiarripiturabuncine 76, evertiturque,. 
& aquam effunditintra vas, manetque ficinclinata, donec fitula 


В repletafueritaqua есапай н aperto, Interim verê dum fitu- 
: Yu 
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la в defcendit,&fitula a afcendit, paulatim fubfidente majo- 
re pondereclavis в, clauditur canalis n; canalisveró н ape- 
ritur, deprimentefitulà B minus pondus clavis р. Repleta fi- 
сша B ftatimevertitur,atqueevacuatur, вс quia vacuum pendit 
20 librasminüsquàmfitule A & c vacua fimul; elevatur in al- 
tum, tractaà fitulis А c, quz defcendunt , donec А pervenerit 
infra canalem p, & В infra canalem м, prohibente termino ж 
ultériorem áfcenfamuni;& defcenfum alteri. Dum verd afcen- 


dit ficula в, elevatur pondus majus clavis E, aperiturque cana- 


lisad implendas fitulas,ut antea; quibusrepletis, c effunditurin 
B ficulam,qu ponderofior аба deícendit,elevatque fitulam Ai 
clauditur canalis р, aperitur canalis H, evacuatur fitula a, im- 
pleturfitula s. Ethujufmodiafcenfus defcenfusque ПЫ mutuó 
{uccedentes durant in perpetuum, nec ullo indigentalio extrin- 
feco auxilio. 


ANNOTATIO, 


N Ota quod pondus majus clavis Е infertumeft funi fitularum,c pon- 
N dus minus clavis в infertum eft ferro quadrato, vt сети се infal- 


й amanubrio labro в po[fint elevari ac deprimt, | 


Situla an - 
tomate 
unics, 


motum per - z 


petuum a= 
тйл, 


MACHINA XL 


Finugiana induftria perpetuo motu fitula unica 
ê puters aquam hauriens. 
Um ес fcriberem, & magno defiderio alias predidi Finu- 
- оз] Machinas hydraulicas, quas ipfefe excogi tafle, autexco- 
табиғат aflerit, & P. Kircherus fe vidiffeapudipfum affirmat, 
itifpicienditenerer; incidi in fequentem Agonaliin foro Rome 


venalem propofitam,non mints precedente ingeniofam, вс for- 


teetiam probabiliorem. Que fi reiplapraftet effectum, quem 
promitttAuthor,fublevandi nimirum aquas fonte,fluvio,lacu, 
cifterna, puteo, тоси {pontaneo atque perpetuo: nz fummam 
Mortalibus utilitatem айсггеросей; Licet enim non exhibeat 

motum 
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motum regularem & uniformem,ut videbis, & ipfemet Author 
agnofcit; admonicusa Viris doctis, qui viderunt Machinam,& 
fummé laudarunt; irregularitas tamen Ша non officit ufui, 8с 
Machinam reddit laudabiliorem; utpote in qua cum perpetui- 
tatefubfiftitirregularitas motus. Addequòdillaipfa difformi- 
tas uniformiseft, & (ibiperpetuó conftans. Unum tamen de- 
eft ad motus perpetuitatem , quód non eadem itque reditque 
aqua,ut moxapparebit. : 

Machina igitur eft, quam fchema appofitum exhibet, in Vide Ico- 
quo А, eftaqua fontis,fuvii,lacus,cifternz, putei,aut alia quæ- п хххїїг, 
vis indefedtibilis. Adlatusdextrumconftructa eft Ctefibia Ma- Fig. 12. 
china,hoceft, antlia communis feu pompa; inqua вс eftmo- 
diolus, р affariumin modiolifundo,intus aperibile, adingref- 
fum exhibendum, egreflumque prohibendum aquis in tanta 
quantitate,quantam {ublevari poffe compertum fuerit. EF eft 
embolus plumbeus, aut zreus plumbo fartus, tanti ponderis, 
quantum requiri ex ceteris Machina partibus judicabitur. сн 
eft tubus plumbeus quantzvis altitudinis, ufque ad locum, ad 
quem elevanda eft aqua: cuiustubiaffariumeft 1, intus fimili- 
ter aperibile. к eft vas intraquodeffündituraquapertubum 
compulfa à Ctefibia. т. eft epiftomium feu clavicula mobilis, 
é qua depromituraquain domefticos,aliofvéwfus. м eftcana- 
lis, per quem èvale к defluit modica aqua in fubje&um rece- 
ptaculum м. oz eftaliud epiftomium,cuiusmafculus o dum 
urgetur atque elevatur afubyecta fitula x v prementefurfum, 
depromitaquamvafis N in vas xy fuppofitum. sv eft Re- 
gula lignea; circa axem feu clavum T mobilis inftar femibra- 
chii bilancis circa fuum centrum. Pofuimus autem duplica- 
tam hancregulam,ut oftendamus quomodocirca т elevetur 
abappenfoembolo gr, &deprimatura fitula x v: hzc enim 
eft ficula enea, eius figure, quam {chema exhibet; cuius fundus 
gravis eft,habetquepolum Q propeipfum fundum:eftque fitu- 
la xv affixa Regulæ sv, itautcircapredictum polum о mo- 
veri facillime poflit, & dum in paxillum в impacta inclinatur 

` Aaa violen- 


к 
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violenter , prout apparet іпѓегійѕ in aqua А, erigatur fponte 
in fitum,quem habet fuperiüsapud epiftomium oz. р eftfphz- 
ra metallica ponderofa, inclufa canali circa пеша labrum ita ut 
difcurrere intra ipfum facilé poffit; & dum inclinatur fitula ad 
latus,utinferiisapud A, defcenditipfafphzrula intra fuum ca- 
nalem, prout in inferiori fitula apparet, eamque tenet inclina- 
tam donectota effufa fueritaqua; quá effusa,quia levior facta eft 
fitulaembolus EF defcendit, Regula sv elevatur,fitula x v 
erigitur, & paulatim afcendit ufque ad epiftomium oz, illius- 
quemafculum o premens furfum aperit, & accept aqua ite- 
rum defcendit, iterumque afcendit, idque perpetuo,ut patet. 


; ANNOTATIO I. | 
Mes ivregularitas confiftit in hoc, quod Regulacum fitula appenja 


afcendit paulatim ufque ad medium iter , eoque прегато conficit ve- 
liquum celeriter: in defcenfi vero contrarium contingit, Ratio patet 
ex flaticis, e probatur expertentid. Vnum tamen difficile videtur in 
hac Machina,quomode videlicet Jpharula metallica P, fi efl adea pon- 
derofa,ut teneat fitulaminclinatam donec totaefundatur aqua,quomo- 
do inquam post aqua effufionem non teneat adhuc illam inclinatam? 
Quod fi fundus gravis pravalet illi рој aquaeffufionemyvix fieri potest 
ut (pharula ira precise redeat ad locum, ubt fit іп eodem plano verticali, 
in quo est axis cui fitula infigitur ас proinde ad quamcunque partem 
confiituta intelligatur tollit equilibrium e fitulainvertitur antequam 
uno aut altero palmo diflet ab epiflomia от; unde fitut ab enbolo ma- 
diciffime elevato exigua agua pellatur th айги? СР facile plas aqua ef- 
fundatur quam attrahi poffit. > 


ANNOTATIO If. 


Ale Machinam pracedente non minus ingeniofam , С Кота im 
conventu Patrum Difcalccatorum, cut Vittoria nomen eft ;diuturna 

expertentia probatam dabimus favente Numine,in Mechanica nofira 

univerfali , velccrtein Magia Mechanica aut Hydrotechuica, 


ИН i^a 
М ACHIN ASAIL 


\ 


Perennis fontium ac fuviorum in Terraaqua 
ы» circulatio, 


Mnesfané Catholici recipere debent (паши P.Joannes Ba- 

ptifta Ricciolus го.1. Almag.Novi lib.2.cap.13.)illud Eccle- ,, , 
Па Нв т. поп tanquam proverbium vulgi,fed tanquam diving fa re ae Л 
pientiz effatum : Omnia flumina intrant in Мате, ej Mare non re- exhibent 
dundat :ad locum unde exeunt, flumina revertuntur, ui iterum ШАЙ при 5 
idque perpetuo. Quod quidem nihil aliud eft, nifi hydrauli- x T 
cum Naturz artificium, perennem aquarum in Orbe Terrarum 
circulationem exhibens , non humanz, fed divinz Mathefis 
Opus. Motumergo perpetuum,non fitum, non umbratilem, 
fed veriffimum,fed infallibilem, & nunquam defecturum in flu- 
minum, atque adeo in fontium naturalium origineagnofcimus 
omnes, quotquot fontium ac fluminum Authorem DEUM 
agnofcimus. ; 

Ceterum qua ratione hbydraulicum hoc artificium fit con- 
ftitutum,utomnia flumina & fontesé marioriantur,& ad mare 
revertantur,uticerum fluant, non una eft omnium opinio. 

Aliqui putant, ideo dici é mari oriri lumina, quód fontes,a d: AE 
quibus flumina derivantur, à pluvialibusaquisterram penetran-5,,,, quo. 

"tibusnafcantur , pluvialesautem aque ex nubibus plerumque à modo è ma- 
Mariortisdecidant. Sed cùm pluviz aque non репекгепегег. "wr 
ram ultra quindecim, ut plurimüm, pedes, multoque minüsfa- 0 
xeos montes, fub quibus tamen reperiuntur profundiffimz fon- 
tium fcaturigines; non video quomodohzc fententia fubfiftere 
queat. Adde quod ab initio mundi,quando adhuc won pluerat Da- 
minus Deus fuper terram, vamen fons ajcendebat terra IT igansuni- 
ver[am füperficiem terra. 

АШ aiunt,effe fub terris Tartarum feu Abyffum aquarum 
ex Mari derivatarum , illasque vi fubterraneorum ignium 

Aaa 2 elevari 
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elevariin vapores, quiin regione terre frigidiori refrigerati con- 
vertancur in guttas quz per meatus tandem altiores decurrant 
ad orificia fontium; cuius rei fignum effe aiunt, quód in exca- 
vandis puteisterram velutfpongiam hifceguttis defudantem,& 
in montium cavernis concameratis fuperné guttas manantes 
paffim inveniamus. Huictamien opinioni,ait P.Ricciolus, vix 
fübfcribat Phyfico- Mathematicus, fiquidem ad calculum revo- 


.cetur hincaqua; quam flumen quodvisin Mare exonerat quoti- 


die; indemultitudo fluviorum omnium, torrentium, rivorum, 
fontium uni eidem flumini per plurimos ramos contribuentium 
aquas fuas. 


Aqua ma- Alii denique, & гей, motui locali aquarum Maris per 
zis ad orif- (abterraneos meatus ad fontiumorificia currentium id attribu- 


cia fontium 


quemodo 
afcendat. 


unt. Difcrepant tamen in explicando modo, quo aque ad 
di&a orificiaafcendant. Albertus Magnusait, aérem vaporo- 
fum in cavernis terre attrahere furfum aquas; forté,dum refri- 
geratus no&tuaut hyeme deníatur, вс minoremlocum occupat; 
qua rationeaérem videmus in thermofcopiis, & ampullis vitreis 
oblengisin precedentib? defcriptis inclufum denfart, & aquam, 
пе detur vacuum, furfum attrahere. S. Thomas tribuitid fide- 
ribus,in beneficium plantarum & animalium occulta vi aquas 
trahentibus furfum. Scaliger tribuit id aqua Maris crafliori 
& graviori cemprimenti вс propellenti aquas fubterraneas, per- 
colatione ipfa leviores factas, & compellenti eas, ut erumpant 
per canales auguítiores, tanquam perphialarum collum anferi- 
num,fupralibramentum Maris. Seneca putat, ficut parsfupe- 
rioranimalium attrahit furfum faoguinem,ficterrz partes {upe- 
rioresattrahere aquas, né nimia ficcitate fatifcant; quo feré mo- 
do fpongia, autfiltrum bibula ficcitateattrahuntaquam furfum. 
Nifi ad Machinam bicinquitR icciolus cad Intelligentias,bune mo- 
zum perpetuum [йо трии aut tr actione confervantes,confugere males, 
Sedhanc defostium origine materiam fufiffimepertractabit P. 
Athanafius Kircherus in Mundo fübterraneo; ubi pluribusmo- 
disillud Nature artificium, adhibitis artefa&tis Machinis, expli- 
cabit, pee Alium 
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Alium modum facillimum ,hydtaulicis principiis confor. Bertini ops- 
mem, & in fpecie probabiliffimum, explicandi originem flumi, 77 m 
numacfontium ё Mari,affert P. Marius Bettinus Apiario 4. Pro-siorigine. | 
gymn.1. Propof.15. Coroll. his verbis : Centrum molis Се centrum 
gravitatis іп Terre globo поп funtin eodem puncto, quia moles ex aquis 
ac terris coflans(nempeT erraqua,ut appellant nuncin fé holis globum ех 
terra e$ aqua confectum )magis gravitat ex eaparte;vbi terre unt, (I>, 
ca quas minores Marium finusfunduntur. Dum igitur Orbis terrarum 
centrum gravitatis collocatum continet in centro vuiverfi partes ter- 
veni globi,circa quas maria ampliora affumduntur funt remotiores 4 сеп- 
tro univerfiac proinde altiores quàm relique partes ambitus terrefiris 
exiguis aquis affufi. Sunt etiam ingentes meatus intra. terram , pev 
quas aqua interfluunt. Itaque dum aquaex Oceano defluit per occul- 
fos Terra meatus, ei juxta primum fuppofitum ( nempe capitis 13 .prace- 
dents )affetiat equilibrium cum айо ае cum fuperficie ipfius Oceani; 
afcendit per venas montium (qui juxta paulo ante dicta minus alti funt 
mariná faperficie illis è longinquo correfpomdente) ef» per eorum dar[a ef- 

nit in valles, atque ad Terre partes devexiores, donec in Oceanum 
ipfum influats ex quo rurfus per meatus terra tranfmittuntur aque , 
atque ille rur[us ex montibusin Mare confluunt. atque hac Nature 
Mathematica Machinatione,an non fit aquarum perpetua interriscir- 
стао? | 
Utique, Sita fiat, & поп potits terra tota obruaturaquis O> Confurario 
ceani; quod fieri debere ex Bettini fententia , fic oftendo brewil->##s fen- 
fimè. Terraqua ex Cofmographorum, & Bettini etiam fenten- ^"^ 
tia, fpharica eft, in eaque centrum magnitudinisdiverfum eft à 
centro gravitatis; quod centrum antes congruitcumcentro | 
univerli, & eftremotiusa fuperficieextima Oceani,quamafu- 
perficie terre, Sit ergocirculus Ер cr, fecans Terraquam рег 
vtrumque centrum, in quo А fit centrum magnitüdinis, DCF 
Oceanus, B centrum gravitatis quod ex Bettiniconceflione res vide Teo- 
motius eftab extrema fuperficie Oceani, quàm centrum magni- nifxx«at. 
tudinis; ducanturque тейж BE, BD, BAC. Quonidn igitur вв Fig. 13. 
minor eft quam во, Bc, вс во minorquàm вс, per fepamam 
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Propof. lib.3. Elem. Euclid.erit pundum E propinquiuscentro 
,univerfi, quàm punctum р; & hoc propinquius, quàm punctum 
с. Cümérgó aqua decurrat ad loca decliviora , id eft, centro u- 
niverfi propinquiora,five per lineam perpendicularem, quando 
potett,five per obliquam, quando non poteft рег perpendicvla- 
ré, ut patet experientia, nec abnuit Bettinus; defcendet aqua O- 
ceaniex саар, & ex p ad E: ficque obruetterram. 


CN . ANNOTATIO. 


Emonftratio procedit , pofito quód centrum ипітек, ci confequen- 

ter ex Bettini fententia , centrum gravitatis terra [itt centrum grá- 
vium, faltem ad Terraquam рейапивтл пат vtrum fidera fint gra- 
Via, CP vtrum babeant peculiaria centra gravitatis , examinabimus in 
Magia Aftronomica, 


MACHINA- XIL 


Gnomon Scheinertanus in eentro mundi, 


Gnomon P Chriftophorus Scheinerus,Germanus,macularum felarium 

сана |. *detectorprimus; atqueilluftrator eximius, in Difquifitioni- 

petuum bus Mathematicis num. xv. Confectario 4. aflerit motum perpe- 

smulans, tuum artificialem non repugnare Nature, Talem fore autumat, fi per 

céntrum univeríi (vel potils per centrum gravium,quodcunque 

illud fit) tranfiretaxis,eique afhgeretur gnomonis alicuiusextre- 

mum, alteri vero gnomonis extremo affigeretur pondus: hoc e- 

nim przponderante moveretur, ait, gnomon circa axem cen- 

trumque univerfi,idquein perpetuum. Quod dicit Scheinerus 

de pondere gnomoniaffixo, dici etiam debet de aqua vai inclu- 

fa,eidemque gnomoniappenfa; ficque Problema propofitum ad 

hydraulica pertinebit; quod quia ingeniofum eft,hic proponen- 
dum,atqueexaminandum duxi. 

Videlco. Sit igitur centrumuniverfi,autgravium A, & gnomon АВС, 

nif xxxi. cujus extremitas A fit perforata, & axi per centrum univerfi 

Fig. 14۰ tranfeuntiaffixaita,ut centro predicto congruat,& eoum p 

| iberé 
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liberéac facillimépoffit: alteri veró gnomonis extremo с fit ap- 
penta phialaaquæ plena. His pofitis,ait Scheinerus fore ut pon- 
dus c rotetur circa centrum a, & perveniat primo in p,deinde . 
in Е, tum in ғ, & c, tandemque redeat in с, defcripto integro 
circulo c p £ FG c; indeque iterum moveatur in D, E, ғ &c. fic- 
que in perpetuum, cum non fit ratio, cur fiftaturin uno potiüs 
pun&o dicti circuli; quàm inalio. Quód autem moveatur pon- 
dus c gnomoni affixum, à c in D, probatprimó quotidiana ex- 
` perientia, quá conftat,gnomonem predicto modo conftructum, 
& fuper pavimentum aliquod erectum ftare non pofle , fed bra- 
chium вс, preponderante c, moveri verfus р. Probatfecundó 
exeo, quód (i exaltera parteaddaturgnomoni alterum brachiü 
вс, priori BC. equiponderans,tota machina cB ca ftabitimmo- 
bilisin equilibrf6; ergo ablato brachio вс, & deftructo equili- 
brio,debet moveri brachium вс deorfum. 

P. Joannes Baptifta Riccioluslib. 2. Almagefti novi cap. 4. riccioli ° 
num.u.ait,& optime, һа Шасіпагі Solis illum acutiflimum explo- fententia 
ratorem Scheinerum ; ad eiufque probationesrefpondet, idcir- 27245405 
co, dumextra univerficentrum erigitur gnomon; utin +, cadere scheineri, 
brachium BC: quia cafu fuo accedic magis ad centrum gravium 
omuium; at confticuto gnomone in centro univerfimododido, 
non cafurum pondus с, quia non poffet magis accedere ad cen- 
trum commune a. 5 

.. Аддоево , ideo caderébrachium вс, cum pondere С, ere- nofira fen- 
&ognomone ABC extra centrum univerfi in puncto :. vig: plani tenria circa 
curufcunque horizontis (enfibilis, ка ос pun tum А gnomonis ^" 
volubile fit circa pun@um т velutcircaaxem aliquem, quia im- 
pollibileeftut quiefcat, nifilinea rea ê centro gravium omniü 
(quod fupponimus nunc ele centrum Terraquz) educa trans- 
eat & per centrum gravitatis gnomonis cum pondere afixo, ёс 
per punctum (ufpenfioois т, quod cùm in dicto fitu non contin- 
gat, neccontiagere naturaliter poffit, nifi deorfum cadat bra- 
chium ВС, uvex fe patet; mirumnon eft,ficadat,cam diuque ino- 
veatur, donec przdictum fitum obtmeat, hoc cit, doneclinea 

recta 
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recta ёсепіго terrz educta tranfeat (imul вс per centrum gravi- 
tatis totius machinz compofita ex gnomone & pondere аћхо, 
& рег pun&um fufpenfionis т. Ас conftituta eádem Machina 
in centro uniyerfi, & puncto fufpenfionis cum pradicto univerfi 

unco coincidente, quoniam песейапит eft, utlinea recta è 
centrouniverfi egrediens, вс per machinz centrum gravitatis 
tranfiens, tranfeatetiam per centrum füfpenfionis ; neceflarium 
etiam eft,vtquiefcat facta fufpenfione; nec moveatur nifi perim- 
pulfum extrinfecum, eoque ceffante iterum quiefcat, & quidem 
in eo punco circuli c p ЕЕ, in quoceffat penitusimpetus. Vide 
etiam Bettinum Apiar.4.Progymn.1.Propof.7. 

Praxiigitur aScheinero excogitata motus perpetuus circa 
univerfi centrum fierinequaquam potefl. V trum роггб aliis pra- 
xibus circa idem centrum fieri poffit perennis motus, fufiflimé 
examinabit P, Athanafius Kircherus in mundo fubterraneo, ubi 


agetde Centrofophia. 
MACHINA XIV. 


Mobile perpetuum Chymico-hydraulicum. 


Мәті per [e cetera fecretaC hymica,qug P.Athanafio Kircherotranf- 

решш Cby- пу Та dixifupra à Cxfare Ferdinando 111, eft mobile perpetuum, 

н. А quad bacfenus neque per aquam, neque per ignem, aut infirumentaauto- 
' matainvenirt potuit. Modus illud preparandi hic effe dicitur. 

Accipiuntur amalgamatis Ф 2115 drachma v, aut vr; & amal- 

amatis ¥ (tanni tantundem : terunturomnia cum ¥ argenti vi- 

vi fublimati drachmis x, aut x11, & ponuntur fupra marmor in 

cella : tunc intrafpatium quatuor horaram-fit inftar olei oliva- 

rum. Нос oleum diftillatur,& in fine datur ignis fortiflimus:tunc 

fublimatur fubftantia ficca. Aqua diftillata viciffim reaffunditur 

terre in fundoalembicirefiduz, & folvitur quod folvi poteft; fo- 

lutum filtratur, deinde diftillatur; & apparent fubtiliffimi atomî, 

quiin vitro benéclaufo, inlocoficcoaflervantur. Etecce nira- 

bilia videntur ,imóillud, propter quod totus mundus hucufque 


nimis difficulter operatus eft, 
ANNO. 
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[осе fecretum à Cefave tranfmilfum ; cuius tamenexperimentum 

A pondum fumpfimus; [umet cui lubebit; vt ut tamen [uccedet,non ex- 
hibebit motum perpetuum artificialem à Philofophis е” Mathematicis 
hactenus que[itum , (éd mer? naturalem , quales multis aliis modis exhi- 
berifortaffe poterunt. Habetur hoc idem fecretum in Recreationibus Ma- 
thematic Gallica idiomate editis a P. Ioanne Leurechon Soc. Г. рат. э. 
Probl 31. Cin V[dem germanice editis à Daniele Schuventero par. 16.4. 
3.Fucum ergo feciffe videtur Cafari dum id pro uo vendidit, quisquis id 
Cefariobtalit. 


ANNOTATIO IL 
De motu perpetuo quem Drebellius EF alij 


adumbrarunt. 


C Ornelius Drebellius annulo vitreo inclufiffe dicitur duos ите! con- 
trarios C fumme anthipaticos liquores,qui perpetua inter fefe decer- 
sabant pugua. Huius farina videtur effe Aphrofelinus lapis, Lune ima- 
ginem geflans,vt refert Proclus libello de Sacrif. quecum Luna crefcente 
ac decrefcente perpetuo mutatur > ideoque cerevirys appellatus eff lapis, 
Item ille alius lapis,cuius meminit Antonius Mizaldusin Libello de Se- мона Ри 
cretis Luna cap 5. refert ex ipfo Kircherus lib.s. Artis Magnet. part.y perni varie 
cap. 4. quem vidilfe fe ait Mizaldus apud. quendam faum amicum, virumsdumbra- 
doctum atque ingeniofum. Habebat lapis maculam quandam candidam еу” 
quacum Luna crefcente decrefeenteg perenniter crefcebat ac decre[cebat 

ita proportionaliter ot equalem cum ipfa Luna periodum conficere vide- 

vetur. Similem lapidem Leo X. Pontifex habuiffe fertur eodem Mizal: Lapides é 
do tefle , qui è colore caeruleo іп candidum juxta auamenta e diminutio semma 
nes Luna tranfmutabatur. Cardanus quoque fcribit , belitem gemmam 
folarem babuiffe Clementem V 11. Papam , auream exhibentem macu- umbrawte:, 
lam ,quaiuxta folis motum fingulis diebus oriens cb occidens circumage- 

batur. Aurea porro hac in helite lapide macula,aut candida illa ia feleni- Maculs in 


te à Mizaldorelato ,quarum tlla Solis, hac Lumsmotum perpetub tam me 
ғ ‘SEE pide quid 
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fm & quo fate quam hyeme emulatur , conftantique lege fectatur, nonne peres- 
medo mo- pem naturalem tamem , nobis exbibent motionem? Cau[am borum mo- 
687и, tuum fifcire defideras , lege Kircherum lococitato , vbi ait: In helite 
àprimordio fuo quandam humoris, ex quo coaluit, partem fine 
congelatione регтапй Йес, cum quodam meatu fubtili circulari 

in media lapidis fubftantia reli&o: Solem igitur Orientem hus 

mor hic,vel magnetica quadam vi,five qualitate difpofitiva con- 
fequitur; velaérin meatu illo abdito rarefa&us, majoremlocum 
querens, dilatatum humorem,juxta Solis motum proportionali- 

ter protrudit, ей ferératione,quá fuperiora corpora mare ftatutis 
temporibus movent. Et quidem in lapidibus quibufdam aquam , vel 

Cryftallue Mercurium perennare ,docet idem Kircherus exemplo cryffalls quod vi- 
aquamin- dit olim Rome іп Mufeo Claudy Menedry jam vita functi , cui aqua hy- 
несие PP" drareyri ad inflar Àprimordt coagulationss fua inclufa per occultos mea- 
tus binc inde dif luere non fine admiratione [ecfabatur > qua quidem s- 

qua „ст nullum aliud corpus in fui locum fubflituere poffet , fine corru- 

tione, meta vacni, perennabat, nungquamexarefcens. Idemconfirmat 

exemplo phiala vitrea , quam in Mufeo fuo oflendit in hodiernum adhuc 

diem , vt dixi fuprà Claffe Т. cap. 6. Machina 3. continents aquam jam 
àquinquaginta Се amplins annis inclufam olim à P. Chriftophoro Cla- 
vi0,durantemque fine vila corruptione,alteratione,ac diminutione, cums 

intra ipfam ad fornacem vitriariam bermeticé claufam nullus aër , ali- 

наи? corpus penetrare poffit , quad in corrupta , diminutave aqua locum 

fuccedat. Humorem porro , aut portionem argenti viui gemmis lapidi- 

bus inclufam,per meatus quo[dam vnacum aere inclufo vi Solis ad ma- 

зит concitari poffe, bác docet experientia idem Кї ircherus. Includatur 

exigua portioargenti viviannulo vitreo; & videbisnotabiliter 

ad motum candela ei applicatz argenti vivi íphzrulam quoque 
moveri. Ad eundem modum fubjungst Kircherus, Si quifpiam lapi- 

di vitreo vitreum canaliculum conflatione occulta infereret , in- 

clufa ei portio hydrargyri, ad motum cuiusvis luminofi corporis, 

v. g. Solis,autetiam candele ad mótum Solisdifpofite , veré cir- 
cumageretur; qua experientia fané parum abeft, quin fupráad- 

du&a natura: miracula ad oculum demonflret. Pariratione dicit 

Kir- 


€ 
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Kircherus у maculam ат candidam in lapide a MiXaldofüprà velato 
effe bumorem quendam , qui ad Luna incrementa decrementaque , now 
Jecus ac als certi bumores in oculis felium , ac offreaceis, per fibras lapidis 
vi Lune dilatativa diffufi proportionaliter crefcat cf decreféat у neque 
neceffe ejfe hic ad occultas caufas , СР nefcio quos abditos confenfus fym- 
pathiasque confugere , cums qui diligenter incrementum б” decremen- 
tum pupille felium ad Luna phafes obfervavit, facile quomodo hujufmo- 
di prodigiofi, vt prima fronte apparent , vmbratilesin lapidibus elucef- 
centes Soles єў” Luna moveantur videbit. 


ANNOTATIO III. 


Demotuperpetuo quem Boéklerus 
vet promittit. 


Olo hoc loco omittere quod fcribit ad P. Kircherum Dominus Geor- мони е. 

gius Andreas Bocklerus , Mathematicus Francofurtenfis , de morus bera e 
perpetui Machina nova atque вето та à [e reperta , cuius tamen 4 ifa. 
conftruenda rationem minime manifeftat, fed tantim materiam Ut vi- 
debimus infinuat Verba Botkleri,e Germanicoin latinum idiomatrans- 
lata, hac funt. 

Machina perennis,feu motus perpetuus,hoc eft,nova,nun- 

quam antea vila, artificiofiffima, & utiliffima Machina, feu tech- 
nafmamechanicum,quod motu perenni, & nunquam defe&u- 
ro,fponte,& abíqueextrinfeca vi,quamdiu mundus, eiufquema- 
teria durabit, movetur, ac circumvolvitur; ex quamachinafeu 
in exigua,feu in mediocri forma conftru&a innumetrz commo- 
ditates, utilitatesque oriri bono publico poflunt. Ac primo qui- 
dem in forma exigua fieri poflünt huiusingeniofiffimz machinę 
auxilio, omnis generis artificiofifima ac perpetuó duratura au- 
tomata , & horologia, quznulla indigentdire&ione, nulla pon- 
derumattra&ione; quibus femper,diu noctuque,(ereno ac nubi- 
lo czlo, infallibiliter tempus, horæ,ac minuta (quantum mecha- 
nice fieri poteft) certifliméac facillimè cognofci poterunt; uti вс 
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Solis, Lung; cxterorumque planetarum, imó totius coli curfus 
huic perpetuo motuiaccommodari. Unde ingens utilitas, fum- 
maque delectatioinde fperari роге, quandoquidem eius ope 
globus cocleftis artificiofiffimus,qui 24 horarum fpatio cum cœ- 
loconftantiffimé circumvolvatur, ftellarumque fitum perpetuo 
diu no&uque fummá animi voluptate ob oculos ponat , conftrui: 
poteft: Aftrolabiumitem mobiie,& Calendarium perpetuum, 
inquo motus Solis ac Lune exactiffime,unà cum feftis totius an- 
ni notentur ;-alia denique omnia, que Gnomonicis horolabiis, 
quantumvisingeniofiflimé fabricatis, pofluntexhiberi, Poterit 
praterea huius Machinz auxilio fluxusatque refluxus maris jux- 
ta artificium Drebellij (alio tamen fundamento) reprafentari. 
Item vari) & artificiofi fontes falientes, globi dif currentes,ftatue 
faltantes,aliaque automata, uti & autophona harmonia mufica. 
In majori autem forma сол тш primo poterit mola fru. 
mentariafponte mobilis , quz hieme & zftate, bello paceque, 
prafertimubi nulla füppetit aquarum copia, fummam afferat u- 
tilitatem. Deindeloco frumentariz mol eidemaccommoda-- 
ri poteft mola in vfum pi(trini , fecatoria, olearis, hydraulic, 
pnevmaticzque machinz,aliaque multa , juxta debitam cuique: 
magnitudinemacproportionem. Demum Machina hzc pote- 
rit Vins atquealiter, quomodocunque, & quotiefcunquelibue- 
rit, ordinari , mutari, aut etiam diflol vi penitus; eiusque partes: 
feorfim infinitis vabus accommodari ad aquatica, torcularia fi- 
miliaque inftrumenta, & fuo deinde queque loco reponi, ficque: 
opus vnicum millenis diverfiflimis, v(ibus fucceffivé adhiberi in. 
genti utilitate. Д | : А 
Notandum tamen ,modum hunc plus de Natura;quàm de: 
Arte participare, licet altera alterius indigeatoperá, Conftrui« 
tur autem Machina, Machinevé fundamentum abfque rotis,. 
anthis,ventilabris,globis, pondetibus,argento vivojarena тас 
goete, cochleis hydraulicis; follibus, aliisque qux excogitarino- 
minarique poflent... Nulla etiam certáac determinará indiget: 
proportiene ponderum,temporis;ac virium, Pauciflimis con- 
/ а fici 


Claffis.11. 381 


ficipoteft fumptibus, ас Шитедие demonítrari. Opus tamen 
principale ac precipuum.ex Magia naturali, utindicatum, defu- 
mi debet. Ad hocego прот Mercurio vivo, vera Aqua vitz,quz 
manus non lacerat: ей enim in Mercurio,quidquid quarunt Sa- 
pientes. - Inflabilem hunc hofpitem,meis ufibus,fibi debito in- 
cludo carceri, & cultodem addo Neptunum, nec Vulcanus fuo 
deeft officio, in eodem per vices crudeliter examinando. 

Hac Boeklerté qua fi vera funt, mira fant тес laude exiattadi- 
gnuseorum Auctor,tamet/i,utipfemet fatetur, nom illum promittat mo- 
гит quem Mathematici quarum ;utrum vero re ipfa, quod promittit, 
exhibuerit aliquando, тірі compertum nonest. Шат (тия Comes 
dela Garde, dum Rome effet ,afferuit mibi: virum поје, eique collocu- 
tum nonfemel,etiam de predicto perpetuo motu differenti, at eius praxim 
fenunquam ала ез imo faffum effe fè im opus tunc nondumredegiffein= 
venationem, fumptunm defectu. Idem aly mili nunc in Germania de. 
gente afferunt, 1328: вир Пәлі? даи ZU E 


ANNOTA то ту. потоа Togs 
De motu perpetuo quem D. Harftorfferus 


excogitavit... | 


Renobilis ез ampliffimus D: Har flor ferus Deliciarum [narum 70.1. Morus pars. 
par.10.g.12.aliam proponit praxin регеви тона argenti vivi opeP me due 
exhibend Vas, inquit , rotundum, & undique circa centrum уне / 
fuum aquiponderans ( cujusmodi (unt ciftularum rotundarumrowirris 
opercula ) centro fuo imponatur ftylo'acuto fic, ис Horizonti 
fit parallelum,hoc eft,exactiffimeé zquilibratum. Vafiita collo- 
cato fi luperaffundas Mercurii guttam , pondere fuoinclinabit 
illud paululüm ad latus;càmq; eodem loco;ob innatá mobilita- 
tem, cófiftere nequeat,nunc huc,nunc illuc difcurrens,modó in 
hanc,modo ia alteram inclinabit partem vas,nec ullibiquietum 
confiftere permittet, adeoque perpetuum caufabitur motum, 
Hac Har[lorfferus : qua fi fant uti iubentur, fpecimen dabunt motus 
perennis, naturalis tamen: fin mints, ob dificillimam зас fortaffis im- 
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poffibilems rotundi operculi fupra убити acutum librationem cum motu 
gyrationis,trepidationtrá е? in omnes partes inclination alternacon- 
Junttan; nó umbramquidem exbibebunt perpetui motus. 
EPILOGUS$ CLASSIS SE- 
СУ ЛМР Е, 

Abeshic,Benigne Le&or , varias Machinas perpetuum mo- 

tum adumbrantes, fed hydraulicas tantüm ; de his enim fo- 
Jummodó.híc agere conftitueramus. Plures dare poteramus, 
fed noluimus, quia eiufdem funt cum precedenubus farina: 
Dabimus illas in Magia Mechanica, aut in Mechanica Univer- 
fali ubi etiam alias in eodem genere inventiones adducemus, 
quotquotnacti hactenus fumus. Nondubito;quin multz præ- 
сага inventionesapudaaliosadhuclateant, quarum cognitio ad 
me non venit, digniffimz tamen дог lucem videant. Rogo 
ergo Lectoresmeos, & doctos omnes, utfi quid coingenerein- 
yenerunt, viderunt, و ی‎ ds ; pro humanitate fua, 
& rempublicam litterariam juvan idefiderio, fübmittere non 
graventur. Sicut nullum przcedentium technafmatum pro 
meo vendidi, fed femper ftru&oremlaudavi;ita fi quz adhucab 

aliis habeo, & impofterum habebo, non tanquam mea 

venditabo,fedAu&orum nomina cum lau- 
depropalabo. 


КОА. эы ы 
Шай” ^c ни 
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| | De атайт 
Organis hydraulicis,altisque Inftrumentis 
Harmonicis hydropnevma- 
СЪ EIgis (wat 
PRZELUSIO. 
aes y анйса Organa appello, que aquarum Organa 
SZ A lap fis in eventum , motum;[onum , sp[amque adeo bm 
3 АЗ Bharmoniam animantur. ` Vnde meritò dici po[- "^ 

fnnt ёитдрете ҳой duro vet, fcilicet fe ipfis feu [ponte mota, [bon 
гефие fonantia, quia nemine , prater aquam , excitante Ven- 
tum aut palmulas digitis percurrente , ut in aliis Отрапи fieri 
folet, motum 66 fonum edunt harmoniofum. · Hujusmodi Or- 
gani hydraulics cveffigium habemus apud Рйтиуішт lib. g. Orsmo- 
cap.13. fed valde obfcure traditum, t» Рай noffrorum tempo- Santi 
rum Organa comparetur, admodum imperfetlum , ut infra vi- rtm 
debumus. Inter modernos de Hydraulicit Отрапи agit Salo- 
mon Caus in [no de сина motricibus Opere libro Y, idiomate 
Gallico conferipto з 69 Vir dottiffimus, deque Mufica univerfa, 
гит veterntum moderna yoptimè meritus P.Athanafius Kir- 

cherus 
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cherus lib.o. Mufurgie [ne conrver[alis , parte ӯ, quam Mu- 
/ғтпат Thavmaturgaim infcribit „ех qua pleraque que hic di- 
centum, defumemus. қ 
‘Prater Organa, trademus etiam alia Inftrumenta hy- 
draulica, atque фпеутайса > aut ex utrisque muxta,eo етв 
concinnata,ut fe ipfe reddant animaliuin,volucrumaue omnis 
generis voces, malleorum concentum , farum Symphoniam „ 
aliaque now mind тига,гата, 69 abdita,quam jucunda. 
~MA CHINA. 1. | 
Organum hydraulicum Automatum EF 
г eAutophsaum, 


Organi hy- AP concinnandum. Organum hydraulicum Automaton & 

dranlici | А.А Autophénon,quod {cilicet,ut dixi,feipfo moveatur, & feipfo 

аша, ` fonet, requiritur Camera ZEolia,qua ventum fuppeditet; cylin- 

“der phonota&ticus harmonicé delineatus „вс dentibus phonora- 

` Gicisinftru&us; Organum deniqueipfum opportunoloco con- 

ftitatum. Qua omnia per varia technafmata feu Pragmatias 

in fequentibus trademus modo noftro breviter ftylo facil, & ut 
poterimus, claros i isis COM 


CPRAGMATIA'L 
Cameras Eolas fabricari ad ventumOrgano by- 
dr aulico (ubminifirandum. | 


dos ole Cameras vocamus eas диа ex aquarum lapfu Vento fate,ve. 
Folia pro hementiffimos efficiunt flats omnem folium vehementiamexce- 
Organi dentes: Набепі autem ha Camera maximum vfum, non folim in Or- 
hydrankecis. gank hydranlicis fed etiam in omni negotio fabrili; егіп Italia, aliisgue 
Рев paffim ferraris officinis ad cudendainftrumenta perpetuum vens 

| іше 
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tum fuppeditant, Ни iisdem quavisanimalia |Б in Velen Cn Y ideco 
tusanimantur aliaque quam plurima efficiuntur ut yofennawipnus etiam cif, «sime. 
Claffe prima cap.3. Machina 7. Poffunt autem Acoliz Camera variis Vig. 1. 
modu conflrui. Kircheruslococitato affert fequentem. 
Conflituatur ex lateribus colis concavum receptaculum eius for- 
те, quam pra[entis Icenifmifíguraaliqua modoreprafentat. In fundo 
erigaturlapis 1 marmoreus in рай тати fuperficiem redactus. Ех 
A, ducatur canalis cochleatus, AL; quiim A apertus ftt e? infra in 
L; italamen partibus-.A Е Camera coagmentatus , ut абу intus CON 
clufus nullum alium preterquam in F» exitum inveniat. Habeat pre- 
terea diclum receptaculum in с epiflomium , aqua extra derivanda 
aptum. In Е denique canalis educatur aerem deferens in Organiane- 
mothecam feu ventoruza cifiam , prout fieri foletin aliis Organis. His 
omnibus peractis ‚habebis Cameram. Acoliam finitam. Aqua enim 
velex fonte, velex flumine per canalem KA derivata, [fummo impetu 
intracanalemcochleatum AL (qui debet babere iras valde precipi- 
tes\feexonerabit , ibid, varie fracta atque conci[a magná aéris can[lipa- 
ti concomitante copia,dclabetur in politam lapidis 1 fuperficiemingen- 
ti impetu , fummod, ftrepitus ex aquarum vero impetu vehemente, Ө- 
diffundentium fe quttarum agitatione , aer intra Cameram productus 
atqueconclufus, oppido aeitabitur s quibus anguftits con[Irictus, dum ex - 
Инт parat , nec invenit nifi per canalem Е, per eum fummo conatu 
evolabitinciflas ventis recipiendis denutatas( 221 invotas officinarum 
febrilium) & fic perpetuus Ventus Organo hydraulico Упррейиафииг. 
| Ft vero receptaculum [иссе] temporis non repleatur aqua, que venti 
generationem impediat; ordinatum eit epiftomium с, per quod tan- 
tum femper aqua ехопегауі poffit, quantum per canalem tortuofum fuit 
загготу ит ,ut fic tandem ventus perpetuetur. ES 
Cur verà canalem (piralem , С” politam lapidis Jüperficiem adhi- 
бегі velimus, caufa est ut maior venti copia fubminiftretur. Cimenin | 
aquaruens plena fit aére , fecumg, devehat eiufdgm in omnibus catadupis 
maximam copiam ,ut patet ex m copivfilfima , e inflar nivis candi- 
da(quaguidem nihil aliudest quàm infinita quadam bulle aere referta, 
ex quarum infinita multitudine ej conflipatione aqua colorem ilum  / 
Сес candi- 
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candidum,ntveumg, induit ) ut dum aqua per canalem. KK deducta, 
dn (piralem canalem: AT. fefe pracipiti lapfu infinuavertt intra ipfim 
Jpirales anfractus varie agitetur atque frangatur , ficque varie pereuffa 
ас Иса plurimum acrem generet. — Quod idem fit dum fammo im- 
petuin politam lapidis fuperficiemvuit. Hoe autem in cilyndracea tube 


non fieret tam commode cum ibi nan frangatur aqua , fed illefa per~ 


tranfeat. _ | : 

Debet autem Camera Aeolia fituari in loca, quantum fieri potest, 

_ bydraulicis fabricetur > quia alioquin loci humiditas Organo offeret, 

Vnde nonnulli ¢ loco camerarum praditfarum follibus aqua agitatio 
atremin ventorumvreceptacula dertvant,modo paulo poft dicendo. 


PRAG МАТРА JI. - 
Secundus modus „Бойла Cameras fabri- 
candi, 


P сата Kircheruscum Annov6 49. juffa Summi Pontificis In- 
-S *gocentij X. Organum bydraulicum in horto Pontificio Montis Qui- 
vinalis fabricari curaret, Acolam Cameram quam nos diligenter infpe~ 
ximus ea qua fequitur ratione , quamque figura appoftti hie Iconifmire- 
prafentaticonfiituii im femi fano Исе, 


ES altitüdo Camere Ан quinquetedum,latitudo trium (тех 


Vide fco: latertbus-comprutia. In media habes duo diaphragmata feu fepta la- 
nifi 34. pidea € D, C Et, in modum cribri pluribus foraminibus pertufa. 


Fig. 2. 


Pauloinfrafeptainfertusesi canalis & aquam advehens; cu in H epi- 
fomium parat exitum. «Адиа тафие per canalem G maximoimpe- 
gu irruens, oebementaffemunm ventumntus excitat фи? ventus nimia 
bumiditateimbutus, dum vehementia gitatione fatigatus per diaphra. 

neataillatruditur vario Yuptus atque difcif]us puriorredditur atque ex- 
jiccatior dum partes ста ores hunsidiores¢, incribra Имате ите, e 
Aqui mifta per ер отит tandem erumpunt, - Vt porto aer fen ventus 
ger cribra protrufus adhue purior ac ficcior emittatir extra Cameram in 


anene 


ficco & longo сапай адна intraipfam derivari ,prafèrtim fi pre Organis 


f. : i ы : 3 = = 
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anemothecam, ordinavit idem Kircherus canalem plumbeum QR in. 
helicemcontortum, @ vafi s aliquantulum capactori ingnodum urne 
efformatain[ertum : intra urnam enim plumbeam , cr canalem tortue- 
Jum illifus aér humidus ita ab omni aquofitate defacatur, ut ex furmoin 
Organum derivatus videatur per Z ultimum canalis tortuofiorificium. 
Et bunc modum Organis hydraulics omnium aptiffimum judicat Kir- 
cherus. — Qupd de Camera fitu in loco ficco diximus in pragmatia pre- 
cedenti, debet etiam hic fervari. igs 


| PRAGMATIA Ш. 
Tertius modus A:olias (amevas confiru- 
| endi. 


Vut nonnulli qui Acoliam Cameram boc artifícioconflruunt ,inquit 

Kircherus loc.cit.Pragm 3.Ex lateribus coctis Cameram ABCD си- закри 
juscunque figure pro magnitudine Organi amplamconftruunt, cuiusmo- жай aU 
di videre etin figura hic appofita. Ta huius fundo erigunt tubum. E N Vio, a + 
GM, quadratá aut cylindracea figura , perinde ей. Intrabunc , alium yu 
ex в forinfecusintra tubum FN GM unius pedis Рано ufque ad н 
deducunt. In parte fuperiori ordinant canalem pnevmaticum В, in 
inferiori bydraulicum с. His peractis,aquaperennis tubo. в Шар), 

 intratubum ENGM feexerit, ufque dum exuberet;exuberantis vero 
aque dififione impetuque in fundum vafis facto, vehemens excitatur. 
ventus: qui chm aliunde exitum non babeat nifi per canalem pnevma- 
ticum в, per bunc fe in anemothecas five ventorum ciftas canales, 
exonerat. HNA | 
Verum hoc artificium nemini fuadet Kircherus: babet enim in 
principio plis equo magnum C vehementem, in fine pins equo exiguum 
с debilem a£rem aqua enim continuó tumintratubum Ес, tumin- 
tra ipfam Cameram crefcit, donec totus repleatur tubus cum ipfa Came- 
vaypropter nimiam ex tuboinCameram decidentem aqua copiam. Мейо = 
res itaque hoc prafentemultod, 2” funt fabrice,quas in duabus 
pracedentibus Pragmatits tradidimus. Nifi forte camera ita accom- 
Ссс 2 . moda- 


! 


388 Pars tl. 
modavetur, ur aqua intra ipfam collecta йт aliquousque dfcendens ,us 
in MH, ede crefceret neque decrefceret y fic enim femper «qualem 
acrem apepothecis fappeditaret. | 

Aly alios modostradunt fed parum.apradittis differentes. Vide 
etiam qua nos diximus ex Kircheri Arte Magnetica fupra Claffe prima 
сар.3. Machina 7. Nunc trademus modum cogendi ventos per folles 

in anemothecam proiisdem Hydraulics Organis, ا‎ 
P RAG МАТТА tV. 
Ventum per folles perpetuum producere in ordine, 
з, ad Organa hydraulica. 
- Wide Ico. DË” folles ventumin Organum ad quamcunque ab aqua ратат, | 
wlfinigg, Paquehwmiditas Organis officiat hac ingemio deduces. Sit fontis 
` Fig. g. Yivnsperennis К. figural V. Коп prafentisin canalem coaréfatus, 
- Plantetur juxtarivum,loco adexirtendum hydraulicum Organum a- 
P toyarbor feutrabs CDs cul im R tram[ver[um lignum ACBL Йа 
rganoy-b p И ту? Саба - : Р 
dranlice. 4 ératur utin во furfum deorfum veluti inpolomovert poffit. Deinde 
fiatvota мо» Развит fuis теша > cuiusaxis prolongatus ipcurve- 
tur eaprorjus vatione ; quá іп figura apparet, O ща muro м ita 
inferatur, ut in eo veluti polo gyraripo 22 Supra fulcrum feu murum 
firmentur duo folles с Ч, С" Fa, ponderibus с & Е  infirudti; 
V) quorum folium manubris alligentur dua hafa; qua n ligno tranfverfa 
‚ -ACBL inpunélis А qf В Stainferantur,ut litere intra annulos mo- 
"weripo[fmt. In X quoqueextremotranfuerfalislignialiahafla тк 
demittatur curvo manubrio annulo fio extremo K tatnferta,ut libe- 
reintraaxem currerepoffit. Elis praeparatis ,dumaqua K lapfus ve- 
hementid vertitYotàm М Os rota axem ci manubrium curvum K 
м unà gyrabit scurcumin K hafta LK innexafitshacdefcendente 
verfus inferiorempartemmanubrij, culannexaest una fecum trabez li~ 
gnum tranfvesfale ACBLs hoc verodefcendente, anus follis fcilicet 
сн, necefario elevabitur alter verd вт, € hafta Bi, e pondere 
fao ғ, neceffarià deprimetur ya[cendente vero poflea manubrio к, ha- 
Жа Bi follen тї elevabit,alterofolletumpondere G,tum hafta ала 


` ©. 


1 


Za c т . 8%. 


рей neceffario defeendentes frc alternas vices perennabunt folles; 
ex prefjura vero follium, aër in Cameram Acoltam, aut 10 anemothecam =. 
„violenter intrufus, inde per canales quocunque libuerit, tandem deri- 
vabitur. 29 on, 
wi vero folles multiplicare volueritis per multa manubria curva Vide Ico- 
- diverfimodi dijpofitacum Рајн fibi infèrtis , id in effetium facile dedu- путі з 4 
cet, vt in figura appo[ita apparet ,in qua quatuor folles A,B,C,D, ordine Vig. 5. 
vnus pofLalium ,ab axe В Е quatuor mannbrits.curvis K,1,H, G, infiru- 
&oelevantur. _Aquaenim viuarote F illabeus movet axem Е Е: ma~ 
nubria curva haftas fibiinnexas nunc elevant , num deprimunts cj ha 
follesnunc aperiunt,nunc claudunt, vt figura docet. 


7 PRAGMATIA V. r 
Folles aliter inflare ad illrumentachordophona 
five fidicina incitanda, i | 


СУ?” inftrumenta Chords inffrutla inimicifimum habeant humo- 
rem, locisá, humidis fine notabili detrimento din.confiftere non pof- 
fint; Artifices alium modum invenerunt dicta inftrumentaincitandi. 
Praparant certas pinnas chalybeas fingulari induffrid longitudinem ha- а 
bentes proInftrumentorum magnitudineratam. Has cylindris & tym- libea cylin 
panu inclufastendiculisintra cylindros conglomerare folent ех quarum drum phe- 
„ето flatu , comtinuoquentfa cylindrus nece[[ario vertitur эайеодие "9 үе 
eundem effectum preftant,quemcylindrifen rota aquis circumdutte : ha agentes, - 
etenim рипа cylindris inclufe, tantam vim babent ,vt ingentium pon- 
derum potentia equart poffintiunde _Artifices horologiorum retatorum 
omnem fere motum dictu horologis per dictas pinnas chalybeas indu- 
cunts efique artificium pa fim natum, C apud dictas horologtarios videri 
potefl. Si itaque locorota N O in figura praecedentis Pragmatia , cylin- 
ағат dictis laminis feu pinnisxchalybeis animatum pofaeris y 45 folles 
сн, FI percurvum manubrium Kyeque facile ac rota N o elevabit set fi 
non motu equidiuturno : itatus enim per aquam perpetuus , per pinnas 
werotautuminjumet temporis , quantum duratioevalutionts pinnarum 
domi requifiverst. Habent autem ha pinna duplex offcium y name 
«Фес 3 `, Joles 
| rS 


MET LA 


зоо рый Pars ПІ. 4 


Jolles elevant , & cylindrum phonotadticum ad !fymphoniam exhiben- 
dam circumagunt , vt in Jequentibus elucefcet. Vide qua dicimus 
infra Pragmat. б. ра | 


PRAGMATIA ҮГ. 
22 Oylindrum рропогабисит conftruere. 
&ylindrus Uz Organa hydraulica feipfis fonent , opusef,vt palmule abaci har- 


phonotaiti- А? monici harmonice premantur non manu, VE in Organis ordinariis 
505 Репріеыса aliaratione occulta. Hoc autem fit per cylindrum dentatum, 
loco manuum palmulas prementem vel potins trabentemyex bujus enim 
gyratione dentes brachtola palmularum trahentes , harmonicum fonum 
efficiust, Quomodo igitur hic cylindrus conficiatur , quomodo divida- 
tur, quomodo dentibus inflruatur, cy cantilena in tpfe difhonantur ,mo- 
do dicendum est. Confiftit enim in huius praparattone dviftone, appli- 
catione quidquid rarum , occultum , c [ubtile іп negatio automatorum 
Organorum occurrit , ita vt fine hoc nihil recte сў: cum ingenio conficia- 
tur. Vocamus autem cylindrum bunc , phonotacficum , tum quia in eo 
Cantilena harmonica divifione ordinantur ,tum quia ipfe harmoniam 

inorgano caufatur. l 

. е 


Cylindrum phonotacticum harmonice de- 
| ` lineare. 


(ааш phonotacticus dupliciter configurari poteft,fcilicet 
үсіп modum columnz figura oblonga, vel in modum tym- 
Vide Ico- panimilitaris. Uterque propofito noftro fervire poteft. Cylin- 
nifmi34. drus columnaris fervit cantilenis brevioribus 15, 20, aut зо ta- 
. Fig. 6۰ &uumfeumenfürarum; facit enim circuitus breviores ; & talis 
colam eftcylindrus a inappofitahicfigura. Cylindrustympanoides, 
phonotadii- qualemreprafentat figura B, fervit cantilenis longioribus ; ha- 
сив divi- bet enim circuitus multó columnari longiores. Utervis eliga- 


derepro р 1 e 4 = 
lr сив, debetiseffetante longitudinis, ut totum idee he 
2 


Claffis 111. cU MI 
tium,five ut barbaré loquar,totam taftaturam, infra quam appli- 
cari debet, adzquet: debet enim dividi in totaquas partes per 
circulares lineas, qaot abacus Organi palmulas continet , ita ut 
palmulis feu taftis fingulisfingula refpondeant in cylindro circu- 
lares divifiones, uti dicemus. - 

~~ Sitigiturcylindrusaliquis;fivein modum columnz, five in 
tympani modum formatus ; tants amplitudinis feu ambitus, 
quanta cantilenz 13, menfurarum five ta&uum temporis reci- 
pienda: competit, longitudinis verd tanta , utinfra Abacum pal- 
mularum triginta fex ordinatus, toti palmularum {patio , feu toti 
longitudini Abacirefpondeat; fitque divifus in triginta fex fpatia 
circulariajita ut palmulisfingulis fın gula circulares divifiones re- 
fpondeant, ut dicebam; & iterum in tredecim fpatia oblongaa 
bafi ad bafim. Selige tibi cantilenam pulchram & harmonio- 
fam,triphoniam;autquadriphoniam, tredecim tamen menfuras 
temporis non excedentem ; eamque refolve in fuos tactus feu 
menfüras, diftinguendo fingulos ta&us lineis, & numerostactu- 
umin calce vel fronteaddendo , prout in fequenti paradigmate 
apparet; in quo exhibere vifum fuit cantionem fimpliciorem & 
majoribus notis expreffam , uta fimplicioribusad perfe&tiora a- 
ditum faciamus (in fequentibus verê alia exempla difficiliora , 
magisque perfecta adducemus) Cantus tamen vocem hujus pa- 

radigmatis aliquantulum diminuimus, ut exemplum ha- 
beresadnotásdiminutasincylindro — ^ 
ponendas, = => 


Tetra~ 
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ар in Cylindrum Вар : 
transferendum. _ 


Sawa 


= Sess аа M eie 


кто سے‎ == — аа Ор ФЕ ہہ کی س‎ CD س‎ Насо se Виа Чао GLEE De ee m——— 


anaes Ке елед ти |стчттшлэ:з ن‎ бсш: ж —— 

pd эло уд -- арте --<-- -------- 
ete mn SOD иең арт) TS pe = Na Е 

— — ole 


a IS mt ہے‎ eso سے‎ аси ыра س‎ кеш са шыгай سس‎ I س‎ ame ее cece 


=== =_= е-е س‎ 


agen SEES PS see = 
sein Dang et omni p ded ——— e ЖУ oem Queen 


I 2 “3 


| chüed 200-005 


| jm in Cylindrum ролй 
-~ trans ferendam. 


p ТИ ЕН : att інн 


eg nee س‎ тынатын. caes CO eG 


ae f meae 
2 — = == — emm م‎ maium Sn каганат 
штата А49 cs a SES БЕБЕ сс шиша чы کک‎ изиш даа eos SS 
enemy < SUES ыр Sa ee са RATE oS еленді раша 


т=ст== 


А. 5 


Ddd Tetra- 


ЕН THER HERT z5 HE = 


tee Pars IL 


Tetraphonium ,incylindrum phonotatticum 
transferendum, \ 
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Tetraphonium „г Cylindrum болуну 
transferendum. 
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Hanc Cantilenam vel immediaté in cylindrum przpara- 
tum,& abacofubjectum aut fubiiciendumtransferre poteris,vel 
feorfim in charta priùs delineare , ac deinde ex charta in cylin- 
drumtransponere. Hocpofteriusut facilius eft,ita totam com- 
pofitionem melits, veluti ip plana cylindri fuperficie exhibitam, 
ob oculos ponit. Prepara igitur chartam tante magnitudinis, 
vttotius cylindri convexam fuperficiem ргесізе adzquet, tam 
quoad longitudinem , quàm quoad ambitum; quod fiet, fi appli- 
catione fupra cylindrum exacte fa&a amplitudinem eius priùs 
perfe&é menfurabis. Sit igitur fequens chartaceum quadran- 

Vide Ico- gulum a Bc p, verbi gratia, datocylindro phonotactico exactif- 
nifmum fimè commenfuratum. In hoc precedentem cantilenam tali 
xxxv. rationetransferes. Dividelatera др, & Bc, quxlongitudini cy- 
lindri refpondent, in 36.2:quales partes, quot videlicet Abacus 

Organi claviarius palmulas habet; ducque ex fingulis punctis di- 
vifionislateris a p lineas parallelas in latus ВС, hoc eft, in Байп 
quadrati; & formabunt hz linea (раса, intra que dentes cylin- 

агі, fingularum vocum in affumpta cantilena notis correfpon- 

dentes; ponendifunt. Deinde latus АВ divide in tredecim æ- 

quales partes , & duc à (ingulis divifionis pundislineas parallelas 
inlatus pc oppofitum; referentque fingula fpatiaunum tem- 

pus, fiveunam menfuram aut tactum, quemadmodum numeri 

lateri AB adfcriptiindicant; atqueadeofervient pronotis femi- 
brevibus intraeanotandis. Porro fingula hxc рана tactuum 
five.temporum iterum in duas primo zquas partes divides pro 
minimis; deindein quatuor profemiminimis; deinde in octo, fr 

fufas five caudatasnotasin cantilena exhibere velis; in fedecim, 

fi femifufas feubicaudatas; fi verd notas tricaudatas celerrimi 
motus,quarum 32 unam menfuram conftituunt, exhibere velis, 
vnumquodque tactus {patiumin32 zqualespartes divides; & fic 
ulteritis, fi placet,procedere poteris. Nosad confufionem vitan- 

dam hic unumquodque ta us fpatium in quatuor tantüm equas 
partesdivifimus , quarum fingula denuó bifariam mente divi- 

denda ішпе, propter caudatas notascantilene pieco tisim 

patia 
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Claffis ІН. 397 
fpatia illa transferendas; imó quadrifariam, propter aliquas bi- 
caudatasnotaseiufdem сай еп, ; Земан раа 


(anilenamin cylindrum phonotacticum harmo: 
| nice delineatum transferre. 1 


C Rati culato dicta ratione cylindro , aut quadrangulo cylin: Vide Teo. 

draceo,fpatia notis correfpondentiaita determinabis, à bafi г . v.. 
feu Bafloexordium ducens. Cumin bafis voceprimanotain Gi ` 
aut g fit femibrevis, integro tacui feu tempori refpondensi Cantile- 
querein fronte quadrati inter claves litteram с, vel б deinde pan i» o- 
intra parallelas primum tactum comprehendentes не пеат рроло 
à fummo deorfum, ita tamen , utnon integrum (расо primo icu» 
tactuiad(ignatum expleat, id eft, non pertingatulque ad lineam "fe 
primam fecundi (рагі) fecundo tactui adfignatam ; cùm enim 
prima linea fecundi fpatij initium conftituat fecundi tactus, ut 
hicab Шо diftinguatur „поп debet finis primi ta tusin'ea precise 
ftatui, fed aliquantulum anté finiti , ut vides fatum in figura? 
Iterum cùm in bafi nota fecundita&us fint dux mibimæ, inte- 
grotemporizquivalentes , & eandem Clavem с aut ¢ роб- 
dentes; infra c aut g intra fpatium fecundota&ui deputatum; 
àprimalinea tactus fecundiordiendo , ufque ad lineam fecun: 
dam cum dimidia lineolam determinabis, quz. referér primam 
minimam bafisin c aut g pofitam , deindeatertia linea intra is 
dem fpatium eidem c aut g correfpondens ufque ad linean 
quartam cum dimidia determinabisaliam lineolam priorizqua: 
lem, quz referecalteram mibimam  & fic duostactus completti. 
Porró cum terti) tactus notz iterum minima in Саз ега: Бай 
pofita fint in 45 queres 4 infronte quadrati phonotadici, Sine 
trafpatium terti] tactus determinabis duas lineolas üt prios; re- 
ferentes duas minimas dictas. Iterüm cùm quarti tactus bore 
inbafifintminima cum pun&to,& femiminima ,in g pofita: or- 

| са?" ` dinaBis: 
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dinabis eas intra [patium quarti ta&usfub clavi с, eo prorfusmo- 
do, quo paulóanté fecifti, Quinti сабиз nota cum c aut g cla- 


_ yemiterum obtineat, & minima fit; intraquintitactus fpatium 


fub.c aut g lineolam defignabis,ut vides, $ utantea factum fuit. 
Eiufdem quinti tactus fequens nota cum fimiliter minima fit , & 
clavem obtineat; queresin fronteclavem f; вс intraquintita- 


"&usfpatium àtertialinea ufque ad quartam cum dimidia ordi- 
nabis ditam minimam fub, f clave. Iterum cùm (ехи tactus 


notafitfemibrevis in E pofita; intra columnam E quadrati pho- 
nota&ici in {patio {exti ta&us lineolam determinabis à prima li- 


nea ufque ad quartam cum dimidia. Eodem pacto feptimi ta- 


&usnotam femibrevemin р pofitam determinabisinfeptimi ta- 


^ &us fpatio{ub p, à prima linea ufque ad quartam cum dimidia, 


Porró o&avi tactus nota cùm рашат minima premittat, in o- 
tavi tactus fpatio omitteslineolam minima competétem : Cùm 
veró nota hujus tactus fit minima, & in D pofita; intra medium 
ta&us fpatium lineolam àtettia linea ufquead quartam cum di- 
midia ordinabis. Praeterea cüm nonustactus in р quatuor femi- 
minimáscontineat;in nonitactusfpatiofub р easfuper fingulas 
lineas determinabis ut vides. Iterum cùm decimi ta&tus fpatium 
contineat minimam cum punctoin р, $ femiminimam in /; il- 
lasintrafpatia congrua decimi tá&us transferes, ut vides, Unde- 
cimi ta&us пога funt диг minima in c: duodecimi unafemi- 
brevis in, р; Decimitertij denique tactus nota finalis cujuslibet 
temporis in c: has er omnes in appropriata fpatia cylindri 
transferes, finalemaliquanto longiüs producendo ; & habebis 


-quafitum pro voce Balis. 


Nonfecusinaliis vocibus Alti, Tenoris, & Cantusproce- 
des; eftenimin omnibus una & eadem operandiratio. Quia ta-. 
men Cantüs vox {tudio diminuta ей, вс claufulisaliquanto cele- 
ribusconftat; opera pretium duxi paucis infinuare,quomodoil- 
lzintraphonotacticum quadratum finttransferenda. 

Sciendum igitur , fingulas (emibrevesnotas, ut jam vidi- 
mus, totum propéunius tactus fpatiumin quadrato phonotadi- 

со oc- 
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coócctipare(dixi , prope, quia поп débet pracisé totum explere 
fpatium lineola ducta, ut initium detur fecundi tatus nota) mi- 
пипат vero occupare feré mediam (рай) unius tactüs partem; 
femiminimam fere quartam unius tactus partem ; fufam fere o- 
ctavam partem; femifufam ferê decimam fextam; & fic ulteriüs 
procedendo. His pofitis, cùm fuprema voxaflumptz cantileng | 
fit celerrimis claufulis exprefla , ita eas quadrato inferes.. Cum Vide Ісо-- 
prima nota Cantus femibrevis fit pofita in 6; quares ultimam nifmum 
clavem # in fronte quadrati, вс in primo fpatio columnz 6 pri-xxxv. 
motactui refpondente infcribes lineolam femibrevi competen- 
tem, proutin aliis vocibus faé&tum vides. Cùm vero fecundi ta- Nota Le- 
Aus note fint partim femiminima, partim fulz, in diverfis clavi- D 
bus pofitx ; proferniminimain fecunditactus fpatio in columna espe 
b determinabis lineolam femiminimz refpondentem , hoc elt, nes kabe- 
quartam feré{patij partem occupantem, incipiendo à primali- y: e 
nea: cüm vero prima fulaing doe fit; quere columnam y g, omnes de- 
ibiq;infecundi fpatio tactus faclineolam occupantem fere octa- biram | 
vam fpatij parcem, incipiendoa fecunda linea: fecundam fufam 7274 
in a pofitam referes lineola in columna 4 fecundi fpati tatus, revira- 
occcupante fimiliter octavam feré fpatij partem, incipiédo poft («»C^a- 
recedentem octavam раси partem, hoceft, à mediofpatioli graph " 
poft primam lineam fpatio fecundi tactus deputatam. Eàdem 
rationeprocedesin alus fufis notandis;tum in hoc primo, tum in 
reliquis tactibus,notando femper notz fequentis lineolam in lo. © 
cofeu fpatio inferiori, quàm przcedentem , donecomnesnotas: 
fingulis locisapté inferueris; prodibitque quadratum phonota- 
&icum precedens, in quo quecunque hücufque didafunt;prz- 
сізе exhibentur. даи 


ир 
Dentibus cylndrum phonotachicum inftruere. 


D vifum. ac prazparatum przdicto modo quadrazam phono. cylindum 
tacticumin charta, in cylindrum transferes, vel etiampfam?/»"oa4i- 
) Әу тендігі өре: : ad В о \ “Багы cum. dentis 


plures 
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businftrue- chartamcylindro circumductam adglutinabis. Quo facto, den- 
тт tesferreos limatosacpolitoscylindroinfiges juxta notas іп qua- 
Vide Ico. drato per lineolasexpreflas, ita fcilicet, ut femibreves nota ha- 
nif xxxiv, Deant dentem limatum politumque tanta longitudinis, quanta 
Fig.vi. eftlineola eum reprefentans; idem dicendum eft de reliquis по- 
tis, quarum fingulz dentes habere debent lineolarum ipfas re- 
prafentantium longitudini refpondentes,prout in appofitafigu- 
raapparet, ubi A refert v. о. femibrevem, b minimam, c, femi- 
minimam, p fufam, Е (еп Мат. Ipforum porró dentium 
formaexprimiturin eodem {chemate,appofitis notis quas expri- 
munt. Debentautem omnes denteseiuídem effe altitudinis, id 
eft,aqualiter extra cylindrum eminere; confiftitenim in hoc ne- 
gotio totiusharmouiz perfectio : (ic enim cylindro infra palmu- 
larumabacum accommodato, ac circumvoluto; palmulz,cum 
opus fuerit, prementur,ut oportet. n 


| "eli a 
-Plures Cantilenas in eundem cylindrum 
тер ` transferre, : 


с! quadrati phonota&ici cylindro circumpofiti columnz feu 
Cantilena J io terftitiaclavium fuerintlata, pofluntin eundem cylindrum 
rransferre plures Cantilenztransferri, tantóqueplures, quanto przdicta: 
inenndem columna fuerintlatiores. Verbigratià, fi (рапа feu latitudines 
elindrum, columnarum predidarum fuerintlatitudinis AB, Bv, yz, & c. & 
quodlibet fuerit fubdivifum in odo xqualia fpatiola; poterunt 
in cylindro o&o diverfz cantilenz poni. Cüm enim fingula cla- 
vium раса fint qualia , & in одо partes zquales, ut fupponi- 
Vide Ico. Mus, divifa; fingularum quoque palmularum in taftatura Orga- 
nif xxiv, Bi extrema ferrez linguæ, dentescylindri apprehendentes, uni 
Figur. {patio AB refpondeant,id eft, unidictarum odo partium applic 

cari poffint; certum eft, o&o cantilenas in cylindro poni poffe, 
Atqueeam ob caufam cylindri axis extra prominere utrimque 
debet, & pars quae extat, in tot crenasfeu partes xqualesdividi, 
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in quot partes fpatium unius clavis eft divifum. Verüm mentem 
meam ex appofitafigura meliüscapies. -Sintigitur fpatia AB, BY, 
YZ) A octupartia, literis c, d, e, fg; 4, 4,4, fignata;per - 
totum cylindri circuitum continuata, вс tribus clavibus; К qud: 
drato, c, р refpondentia (ponimus hac tria otupartia рапа lo- 
cotriginta fex, пе figura plùsæquo extendatur ) Cùm igitur u- 
numquodquefpatium odo partium uniex 36 clavibus, id eft,unt 
palmulæ in taftatura , quanthiclitera x fignavimus, refpondeat; 
certum eft pofito manubrio feu axê cylindri prominente fupra 
crenam ultimam г in fulcro, palmulas x in omnibusfpatiis o- 
&upartiis cylindri immediate (арға clavem с poe iri, ut 
confideranti apparet. Iterum promoto manubrio fupra crenam 
т, indidomanubrio;ferrez linguz inextremitate palmularum 
x nonjamampliüsfpatiis c, fed {patiis 4 refpondebunt, & con- 
fequenterlocus dabiturpro fecundacantilena. Porró fi manu- 
brium fupra fulcrum іп pun&o ж ftatueris , Ғеггеж lingua pal- 
mularum x non Jam fpatiolo d, fed e refpondebunt, & confe. 
quenter dabitur tertiz cantilenz locus, Hoc pacto promoto 
manubrio fuprareliqua puncta о, АДА palmule х песейапо 
locum mutabunt, novaque femper & nova ufque ad octo pate- 
bunt in cylindrofpatia applicandarum eantilenarum. 


Cantilenas [yncopatas , 65 той; fignatas , vt 
EF femitonta, im Cylindrum phonotact;- 
; cum transferre, 
EX 41415 hactenus patet, quomodo in eundem, aut in diftin- салта) 
4~ um cylindrum transferendz fint cantilenz Гупсорабе, & /mepore 
b mollifignatz,ut & femitonia nigris palmulis taftature refpon- #7 Part 
dentia. Quod tamen ис meliüs intelligatur, breviterindican- » 


dumputavi. Sit ud transferenda in cylindrum phonotacti- 
cum prefens cantilena. 
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Triphonium Syncopatum in Cylindrum phonota- 
сит transferendum. 
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Incipeà cantu,& eodem prorfus modo,quo in przcedenti- Vide Ico- 
busfadum eft,procede. Nempe cùm cantus primo loco habeat aif. xixvt- 
fufpirium, nullam in cylindro phonotadtico divifionem ad quar- 
tamufque partem primi tactus facies: cùm vero prima nota fit 
minima, & in Zconftituta; in columna d lineam dimidio tactui 
competentem ordinabis poft primam fpatii partem, hzcenim 
notamfíyncopabit;alteram vero notam femiminimamin с con- 
ftitutam,unà cum prima nota fecundi ta&us etiam femimipima, 
` determinabis іп columna с, ita ut primam femiminimam primi 
ta&us determines in toto fpatioà quarta linea uíquead quintam; 
- feu primam fecundi ta&us,alteram vero femiminimam in fecun- 
dofpatioà prima linea feré ufquead fecundam. . Eodem modo 
procedes in reliquis fyncopatarum notarum clavibus appro- 
priatis. Secundam & tertiam vocem pariinduftrià cylindroin- 
feres. Quz omniaitaexacté inappofito quadrato phonotacti- 
co traduntur, ut ex fola notarum cum dicti cylindzi dentibus 
comparatione,quomodo procedendum fit,addifcerequeas. In 
nonnullistamen lineolisnon eftaccuraté fervata debita longitu- 
Чо & brevitas. 
Nota tamen hic incylindri phonotactici claviario clavem 
6 femper mollifignaturz refpondere, & in taftatura palmule ni- 
gratertioloco competere, 6 vero quadratum durzreífpendere 
fignature „вс quartz palmulz alba competere. Cuicunque 
autem clavi hoc fignum yg adjunctum reperies, v. g. c,» 
fX, &c. indicabitidfemitonirfedesin palmulis nigris, ditis cla- | 
vibus fignatis : claves veró fimpliciter pofitz , claves albarum 
palmularum in abaco indicabunt. —' E 
ANNOTATIO. 7 
(Суратов hoctriphonium, ті in pracedenti§.ditium elim unum e 
idem quadratum transponi poffit :nostamemevitande confufionis 
gratia feparatum quadratum cylindvaceafuperficier congruum ordina- 
vimus effque precedens, Circa cuius notitiam nibilamplils requiritur, 
aufs motarumin ip[opervartos upicesymotarumxvalovicomavuos,ex bibita-. 
ти регно с diligensein[dem cum precedenti triphonio collatio Ti- 
Bee dubi de bes ° 
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debis enim Bafis primam notam minimam in columna о, per apicem 


minime equivalentem » effe notatam у videbis preterea , reliquas duas 
voces, pramilJis paufis uni minime equivalentibus a Jyncapatioue inti- 


реге; E Jic de cateris. 
$ Vl 3 
cunt valoris notas Cylindro phonotattico 
inferere. 


Exntilenas Не cylindri phonotadici divifio predicta tantam com- 
Sa moditatem ,ut omnes quantumvis minutas temporis dimi- 
типа, nutiones, вс quas nullus manuum artificiofus ludus attingere 
ferre in су- potelt,itaperfecte exhibere queat,ut nulla notula, etiam quadri- 
lindrum  caudata,auditum fugiat. QuodcerténullusOrganzdus quan- 
tumvis peritiflimus,atque in pulfando organo velociffimus,pra- 
ftare unquam poterit. Уегіт ut Le&or Mufurgus in quo fe 
exerceat,habeat, hicaliquas diminutiones ponemus, fimulque 
modum oftendernus, quo ex in cylindrum transferri poffint. 
Vide Ico- Exemplum diminutarum notarum vide in [conifmo x x x v rr. 
nifmum Diminutiones pra cedentium notarum vocare folent Re- 
XXVIL — centiores Mufici Tereti/mos, Trillos, $ Gruppos. Vthorum 
teretifmorum notas tricaudatas feu quadrifufas in cylindrum 
transferas.dividere debesuniustactusfpatiumin3: partes equa- 
lés; tot enim note tricaudatz unum tempus, {eu unum tadum 
conftituunt. Siveró unitempori fedecim notz refpondent,ut. 
in bicaudatis feu femifufis fit; tunc unius tactusfpatiumin fede- 
cim partes dividendum eft. Quédfiunitempori 64-notæ re- 
fponderent,ut in quadricaudatis fit; tuncíingula ta tuum fpatia 
Vide Íco- in 64. partes dividenda forent. Бай divilione cylindri,proce- 
niam dendumeftutin precedentibusdiximus, & prout apparet in ap- 
xxxvi. pofito paradigmate , in quo exhibemus fuperiores teretifmos, 
quorum note primi ta&us Пим (еп г , fecundi vero ac tertij 
tactus , quadrifufz feu tricaudatæ. Divifio cylindracez chartae 
pro primo tatu fada eft in:fedecim рана; pro reliquis duobus 
ractibus in triginta duo, i 
| AN- 
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ANNOTATIO. 


Е prorfus arte in cylindrum рропогависит transferri poffunt 
Triple, fesquialtera, fimilesd, temporis proportiones. Item Chroma- | 

tice е" Enbarmonica clanfule,quantumuts dificiles  vix à регі ти 

etiam Muficis cantabiles, Exempla vide apud Kircherum im Mufurgia. 


PRAGMATIA VII. 
Cylindyum phonotacticum та gyrum movere, 
C Yligdrus in gyrum agi poteft dupliciter, vel aguas vel pinnarum fab- Cylisdrum 
fidio, vti fupra: Pragmat. $. infinuavimus. In Organishydraulicts Phonetaci- 
agua non cylindrumtantüm movet, fed &ventum neceffarium [aolapfi ss in mid 
-intra.cameramAcoliam facto fuppeditat : veliqua vero inftrumenta, 1 
әлі clavicymbala humiditatis inimica , pinnis intracylindros violenter 
contortis cupoolutisá, in harmoniam animantur. Differentia inter u- 
traqueinfirumenta bac efl quod infiramenta aquis incitata perpetuum, 
pinnis vero incitata certo tempore tantim durantemmotum preffent. 
Atque motum tribuerecylindro facile quidem eff,at proportionatum mo- 
zum inducere difficillimum, d» tamen fine aquabili proaveffuac circum: 
wolutionecylindriharimonia totum precium: per dit: Vtigitur equabile 
caufetur motusin bydraulicis Organis (nam in aliis , que pinnisineitan- 
zur Js haberi nullaratione potefl, quod motus im principio fit femper velo- Vide Тсов- 
cior sin fine vero tardior) rotaaquis circumactaaliam in бте axes verte- vifmum 
bram.dentatam,quamyrochetto Пай appellantshabeat aportes : hac ver xf- 
vertebra dentibus fuis apprebendet altamrotamdentatam in fine cylin. PETEM 
dri circumpofitam; crtam vertebra, quam hacrotaqueillam apprehen~ 
dit, certo dentium numero conftare debet. Hac igitur vertebra idem 
preftabit inceleri:vel tarda cylindrtcircumactione, quod tact us Cele? aut 
 sardus manuc horagieditus: quanto enim vertebra plures dentes habue» 
с, tantorotavertetur СИНИ: quanto pauciores tanto tardius. Verine 
becmelitisex fequenti дига intelligantur: iaqua. eff vertebra; vota. 
MQN circumacta c apprebendens dentés rote. annexacylindco phox 
motatfico нк. Confulends funt circa hac negotium horrologiary; quor- 
rum proprium ef rotis datum tempus determinare. 
; PRA. 
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PRAGMATIA VIII 


Organum bydraulicum automatum atque auto~ 


phonum fabricare. 
Vide Ico- Д D Organum hydraulicum automatum atque autophonum fabrican- 
nice dum requiritur ; Ut iB principio dixi , Organum ordinarium , cylin- 


drus phonotacticus Organi taftature {uppofitus , Chin gyrum circum va- 
lutus , d pratereacamera Acalia, Quomodo porro bec omnia jam pre- 
paratas fint difponenda, G-invicem committenda , melios ex арро а fi- 
gura , quàm ex longo verborum difcur[u difci poterit. Sit igitur in appo- 
| ita figura Camera Aelia V XYK, altitudinis quinque palmorum, lati 
| tudinis trium cum dimidio, cum duobus diaphragmatis X & Y ip for- 
| mam cribri pertufis , duobusque canalibus inftructa, Е major TS 
aquam vivam fuppediter,quttamenepiftominm in T abeat; adaquam, 
organi hy quando placuerit , етйат. Derivetur autemdichuscumalu intrain- 
draulici — feriorem partem Camera, vt figura топта? Alium autem canalem 
| automati оуд babeat VZ, qui aerem intra cameram Acoliam excitatumatque 
| Sen productum transferat intra anemothecam five ciflam-ventorum orga- 
ті. Aqua praterea vielentilfimo impetu per orificium R elabens extra 
Cameram,vertet rotam M О м, multiplici hauftrorum gyro adornatam; . 
растет? vota per annexam axi [жо ог vertebram L vzàcircum-volu- 
tam  gyrabit cylindrum fiverotam phanotacficam Wi к, Organi apto ef» 
ficco loco difpofiti taflature Е v fubjettams hac dentibus fam barmonice 
inrota: juxta precedentes Pragmatias ordinatis apprehendet fingulas 
fpatularum,fileferreo ordine infertarum : [patule denique dentibus rote 
honotaética binc elevata,inde depre fe cum filis ferreis 1,2,3» 4, 5, Ce, 
‘palmaulas Abaci Claviary five taftos Е Е, quibus fila annexa funt, depri- 
ment Фа дерге а aperient platifmatia five vt Italivocant; Battiventos; 
e [ic ventusin amemeothecam (ventorum с ват) jam violenter coactus 
oper aperta platifmatia fiftulas fabibit , ac tandem defideratahars 
moniapercipietur. Interiorem Organi ffructuram difce 
as ex Organis ordinariis. 
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N Ota hoc loco primo, Cylindrum phonotacticum habere poffe dentes Cylindrus 
mobiles, & immobiles. Immobiles funt , quandottacylindro infi- thoneradi- 
guntur, vt amplius eximinonpo[[int. Mobiles unt; quando pro arbitrio ALS 
adimi poffunt atque earum loco aly poni „Па vt nova сожро то [ive me | tes mobiles. 
lothefia quecunque quovis tempore ipfi cylindra adaptari polit. Vnde in 
divifo cylindra in 14, verbi gratia, tactus, ct» unoquoque iterum in oko 
«qualia [patiola, pro notarum quas fufas vocant,exhibitiome ; in fingulis 
punitu divifionss foramina faciesyut preparati jamin magnacopiaden- 
tes pro notarum valore aly cy aly , incerta organo connexa си con- 
tenti,pro arbitrio imphonotheta infigi po рг. Hoc tamen propri? fieri. 
poteft in majoribus суйпатн. | 

Nota fecundo , hoc artificium automaton nontantum organs, fed 
quibuslibet fidicinis inftrumentts adhiberi poffe , vt patebit ex dicendis 
infra Machina 8. СГ 9. 


MACHINA II. { 


Organum hydraulicum Vitruvianum. 


V Itruviuslib.10. cap. 13. defcribithydraulicum Organum, fed Y?» 
adeo obfcure , ut putent nonnulli id ftudio ab eo fa&um; 24 
quod minime credo,cüm ipfemetin fineillius Capitis fubjungat: 2", 
Quantum potiti niti,ut obfcura res per fcripturam dilucide pronuntiare- 
tur,contendi. Sed hec non eft facilisvatio  nequeomnibusexpedita ad 
intelligendum , prater eos, qui in his generibus habent exercitationem. 

"Quid fiqui parum intellexerint ё fertptas , cim ipfam rem cognofcent, 

profecto invenient curias? & fubtilter omnia ordinata. Саша ità- caufa ob. 
queobfcuritatis Vitruvij fuit, difficultas rem adeo intricatam, & /#ritatis in 
пов omnibus cognitam, verbisob oculos ponendi. Neque hoc” 
‘mirum elt; nam fi nosquoque (inquit Daniel Barbarus, nobilis Т 
"Vitravij 5 choliaftes) organa quibus vtimur , defcribere proponamus, 

"pon poterimus tam acurate rem tractare,vt difficultates omnes amovea- 

sius, bis prafertim , quiuon babent horum inftrumentorum exercitatio- 

пет. Quanto magisergo КИРГЕ ошена 


Д novi. 
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novitas nos torquebit,fi Vitruvianam Machinam defcriptam in. 
telligere, & fabricaretentaverimus ? Hinctantaeft Au&orum 
Aude perplexitas, tantumquorundam filentium. Sunt qui vix quid- 
vari quid quamattingant;ut Philander; plerique nullo rem illuftrant fche- 
Ap di- mate; alijfolam OrganinoftratisScenographiam apponunt, ut 
{ Ioannes Iocundus; alij toto calodifferentem 4 Vitruviana Ma- 
chinam depingunt, ut Саг Cxfarianus. Omnium optimé rem 
pertraGant Barbarus in di&um Vitruvij caput commentans, 
вс P. Athanafius Kircherus hb. 9. Mufurgiz parte 5, fed neuter 
Vitruvijtextui inhzrere videturin omnibus , nec quale fuerit, 
fed quale efle potuerit machinamentum , exponunt; prefertim 
quodattinetad illa, qua diverfa funt à noftrisorganis. Egoita- 
que primim omnium ipfiffima Vitruvij verba apponam ex Phi- 
landri & Barbari editione; deinde propriis verbis; illas Machine 
artes, dequibus maxime controverfia eft, & in quibus differt 
itruvianuma noftris erganis , appofito etiam (chemate genui. 
no(utmihi quidem videtur) ob oculos ponere conabor , infi- 
ftendo femper veftigiis Authoris Vitruvi]. 
Vitrwvij Verba Уигчуц loco citate hzc funt. Debydraulicts autem 
шн, quat babeantratiocinationes , quam brevi[fim? , proxim?que attingere 
'gqanum : ^ : Sp 2 
Eydrauli. potero, C feriptura con[equi поп pratermittam. Demateriacompadiá 
vum deferi- baft,arcaimeaex arefabricatacolocatur. Supra bafrn eriauntur regula 
Фин extra C finifira, [Calarifarmácompactas quibus includuntur ares mo- 
dioli , fundulis ambulatilibus ex torno fubsiliter fabaétis , habentibus fi- 
xosin medio ferreosancones, e? verticulis eum vectibus conjuncfos, pel- 
libusque lanatis involutos, Item in [umma planitia foramina circiter 
digitorum їетийт y quibus foraminibus proxim in verticulis collacati 
«rcidelphini.pendentia babentes catenis cymbalaex eresinfra foramina 
modiolorum chalata. Intra arcam , quo loci aqua апетит , ineff in id 
genus vti infundibulum inverfum, іс hunclocum interpungédum 
exiftimo:alij legunt: chalata intra arcam quo loci aqua fnflinetur.In- 
eff, Өс.) quod fubter taxilli alti circiter digitorum ternim fuppofiti li- 
rant fpatium imum, imainter labra pigaos @ arca fundum. Supra 
autem ver viculam cine coagmentata arcula итв сари «Мает ша 
! grace 
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grace хамду имеш appellatur; in cuius longitudine canales, ft tetrachor- 
dos eft, fiunt quatuor  fihexachordos ,fex s fiettochordos, oto. Singulis 
autem canalibus fingula epiflomia funt inclufa manubriis ferreis colloca- 
ta; qua manubriacumterquentur, ex arca patefaciunt nares in canales. 
Ex canalibus autem canon babet ordinata in transver[o foramina re- 
ondentia in naribus qua funt in tabula [umma , quetabula gracè mivak 
dicitur. Inter tabulam e$ canonem regula funt interpofita adeundem 
modum forate, oleo (ubacta,vt faciliter impellantur, & rur[gs intror- 
Js reducantur, qua obturant ea foramina, pleuritidesque appellantur; 
quarum itus СР reditus alias obturat , alias a perit terebrationes. Hare- 
gulehabent ferreachoragiafixa , b junta cum pinnis , quarum pinnas 
rum taélus mationes effictt regularum, Continentur fupra tabulam fa- 
ramina, {u4 ex canalibus babent egreffum fpiritus. Regulis funt annuli 
adglutinati, quibus lingule omnium includuntur organorum. Е modio- 
lis autem fiftule funt continenter conjuncta ligner cervicibus , pertin- 
gentesque ad nares, qua funt im arcula , іп quibus axes fant ex torno А 
acti & ibi collocati; qui cum recipit arcula animam fpiritum non patien- 
tur , obturantes foramina, rurfum redire, Itacüm vetfes extolluntur, 
ancones deducunt fundos modiolorum adimum 5 delphinique qui funt in 
verticulis inclufi,chalantesin os cymbala,replent /patiamodiolorum ; at- 
que ancones extollentes fundos intra modiolos vehementi pulfus crebri- 
tate cr obturantes foramina Cymbalis uperiora,acra, qui eft ibiclaufus, 
pre fonibuscoactum ‚7 fiffulas cogunt , per quas in lignea concurrit, бе 
pe eius cervices in arcamsmotione vero тейит vehementiore Spiritus 
frequens co mprejfus, epiffomiorum aperturis influit, Creplet animáca- 
nales. Itaque cum pinne manibus tala propellant , & reducunt conti. 
nenterregulas,alternis obturando foramina, alternis 4perinudoyex mue 
ficis artibus multiplicibus modulorum varietatibus fonantes excitant 
voces. Quantum potui niti ,vtobfcuraresper feripturasa dilucide pro- 
nuntiaretur,contendi. Sed bac nonefl facilis ratio, neque omnibus ex-. 
pedita ad inteligendum,prater eos, qui in his generibus habent exerci. 
tationem. Quod fi quiparum intellexerint è Jeriptis , cùm ipfam vena 
cognofcent, profecto invenient, curiose cf fubtiliter omnia ж зен 
Носей Vitruvij bydrauligum organum , verbisadmodum 
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obícuris,& fine (chemate propofitum; quod ego fequenti figura 
atque paraphrafi ob oculos animumque Lectoris ponere adni- 
tor,inherendo Authoris non folàm menti, fed ipfis etiam, quan- 
. tumlicuerit, verbis. 

обн De materia {eu ligno compactabafi ABCD; artain ea ex are 
pum vitra. fabricata HIKLE collocatur, Supra baftm eriguntur regule , dextra 
vij explica- acfinifira,fcalart forma compacte, GM, & EN; quibus includuntur 
Uu ereimodioliinvetfi, P R, РК fundul ambulatilibus teu embolis x,y 
Vide Ico- » р 1 . iw 
nigrum 6570700 fubtiliter fubačtis, habentibus хоз in medioancones TS& vs, 
ди c> verticulis {eu teretibus clavis,autcerté annulis ferreis cum ve- 
ibus va, b, conjuntas prope т & v. pellibusque lauatis invo- 
lutos,tumutfaciliüsafcendereatque defcendere intra modiolos, 

abíque exulcerationelaterum ipforum; poffint; tumutipforum 
internalatera exacté radant, aériquetranfitum prohibeant. Qui 

quidem modioli debent haberezz fosa planitia foramina c & d, 

circiter digitorum ternum’ quibus foraminibus proxime , in verticulis 

collocati erei delphini Gnt , pendentia habentes catenis cymbala ex are 

е & e, infra foramina modiolorum cbalata eu demiffa. Intraarcam, 

quo loci aqua fuffinetur ineft Pigausvtiinfundibuluminverfum £g h; 

quod fubter taxilli ооо, alti circiter digitorum ternüm fuppofrta li- 

brant, fpatium imum ima inter labra pigaos, ( pigæi) feu infundibu- 

li predicti, arce fundum. АЗ 

| Hucufque defcripfic Vitruvius Organi Байт, arcam, in- 
fundibulum, modiolos, & fimilia qua ad externam conftitutio- 
nemipfius pertinent, & ad venti fuppeditationem : fequentibus 

autem aliquot verfibus defcribit internam ejufdem organicon- 
ftitutionem,ipfasque venti vias feu itinera; quà quidem in reà 

noftris organis haud multüm difcrepat, ut bene notant Barba- 

rus, & Kircherus, ad quos Lectorem remitto. + Per cerviculam 
intelligit collum n infundibuli inverfi; per arculam cum fuis 

от canalibus decretum organicum ; tabula fumma, qua тух} graece di- 
citur,e(t cribrum organitum ; regule inter tabulam & canonem 
interpofitz , вс pleuritides à Vitruvio appellate , funt regiftra, 

Quz omnia exacte defcribit Merfennusin Harmonia univerfali, 

& Kir- 
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& Kirchetus in fua Mulurgia; quos vide; noftri enim muneris 
hicnon eftiú hifce immorari, сит qui organorum notitiam ha- 
bent,ea fatis intelligant; qui minimé, paucisinftrui non poffint. 
Sequitur jam: Е modiols autem fiftule funt continenter con- 
junita ligneis cervicibus, feu canalibus. pm & P 7, pertingentesg,ad 
nares (еп orificia m & n, que funt in arcula yin quibus naribus тёп 
axes({eu platifmatia fuz ex torno fubacti,e> ibi collocati s quictim re- 
cipit arcula animam è modiolis infpiratam, fpirtium non patien- 
tur, obturantes foramina,rur[um redire, Па cum velles v a, тв ex- 
tollunturyancones Ts,V s, deducunt fundos Y X x modiolorum,ad 
unum verfus SR; delphinig, qui funt in verticuls inclufi, chalantes 
inosmediolorum cymbala e, e, replent (batia modiolorum,atque an= 
cones extollentes fundos intra modiolos vehementi pulfus crebritate, & 
obturantes foramina cymbals ‘fuperiora c & d, aera, quiest ibi clau- 
Jus pre fronibus coactum,in fifiulas P $m,» n, modioliscontinenter, 
utfupra di&um fuit, conjunctas cogunt ; per quas in pigeum, feuli- 
gnea(infundibulum inverfum)cezcurrit, c? per eius cervices h inar- 
cam quz fupra infundibuli cerviculam coagmentata (із Шпесса- 
put Machine, feu canonem muficum: motione verd те шт ve- 
hementiore fpiritus frequens compre[[us epiftomiorum aperturis influit, 
C replet anima canales, Itaquecum pinna manibustacte propellunt, 
co reducunt continenter regulas ,quasBattiventos ltali vocant,alter- 
nis obturando foramina, alternis aperiundo ,ex muficis artibus multi- 
licibus modulorum varietatibus fonantes excitant voces. 

Ех his patet,in hydraulico V itruviiorgano omnia ferê com- Уйунъў 
munia fuiffe organisnoftris, preter rationem venti fuppeditan- 924049 
di,ut optime etiam notavit Kircherus. Quzri tamen poteft, ТАУ A 
quo fine aqua collocetur in arca нікі; & quo jure hydraulic wocerur. 
cum appellari poffit predictum Vitruvii organum, сіп nullus 
videatur in co aque in arca contenta ufus, & abfque illa idem ef- 
fectus praitari poflit; unde ро йз pnevmaticum,quàm hydrau- 
licum appellandum effet. R -fpondeo cumKirchero,aquam ideo 
pofitaminarca ut ea per coardlatiin pigæo five infundibulo aë- 
ris commotionem agitata,fono fingularem quendam tremorem 

ЕТЕ з con- 


414 Pars 11, | 
conciliatet, illi fimilem , quem vulgó tremolanrein Italia vocant: 
& ab Нос folo tremulo (опо, qui nefcio quid peregrinum præ fe 
ferebat, & auribus cumprimis jucundus accidebat, organum 
vocatum fuiffehydraulicum exiftimo. Alii putant, aquam in arz 
ca,& in furno feu infundibuloarcz implantato pofitam ut per 
eins commotionem factam ab aére ex modiolis immiffo, 
abundantior fpiritus fuppeditaretur fiftulis organi. Indicare 
hoc videtur Hero Alexandrinus in libello de fpiritalibus cap.75. 
ubi fimile hydraulicum organum conftruere docet : ait enim: 
Aqua veróqua est in avula ideo inycitur, ut aer fuperabundansin furno, 
qui fcilicet ex modiolo impulfus aquam elevat, contineatur ,tibiná, fo- 
nantibus [uppeditetur. Nonnulli exiftimant ideo dici hydrauli- 
сит, quód ad fimilitudinem hydraulicorum fuerit conftru-. 
&um quorum А ша flatum ab aqua accipiebant immerfz in- 
tra ipfam, ut ех Athenzo habemus lib. 4. cap.24. Kareseap- 
piros 9S Šri oi фило} els 72,200, yg) депозоре О> të ода G отат Он уғамі- 
onG,ersdedunvspevay 4 усу 21% 9 боудик вилуво оц of duror , С fix ov гтоте- 
Аве: прост. — Fiflule ima parte inaquam verfa funt, quacommota ab 
edolefcentulo , axtnis per organum motis e percurrentibus, [piritu in- 
22 flantur ше, & fuavem fonumreddunt.Sedhoc minimé probabile 
eft,ut meliùs explicabimusin Magia univerfali par. ri. lib.6. Syn- 
tagm.3. ubide hoceodem organo Vitruvianoiterum agemus. . 


MACHINA ІП. 


Cuculuscantansatque tripudians. 


` Vide Ico- ріс“ hanc Machinam Kircherus lib. 9. Мшигріаграге. у. 
nifmum Paradig. 7. Machinam.8. in huncfenfum. Cuicunque ani. 
хі. тизе, coccigis feu cuculi voces, una cum motu ejus naturali, 
фен». dO caudam tripudiando motitat inter cantandum, exhibere; 
des три. isconftru&tocylindrophonotactico N Mr о, cuculo fi&itio in- 
dians, tus cavo, «Ву, anemothecá on, aliisque neceffariis,primüm o- 
mnium in loco aquis abundante Cameram conítituat ZEoliam, 

eo modo,quo diximusfuprà Mach. 1. Pragm. 1. & 2. & quo in ap- 
pofitofchemateFigura А reprafentat; que Camera proctea- 
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tum рег aquam ventum congreget atque derivet per canalem 
Íuperiorem А о, in anemothecam $B; rotamque c D per 
inferiorem canalem с ruenscumimpetu,circumagat: ficenim 
fiet,utaxis EF vertebra (аа apprehendatdentesrote PQ, cy- 
lindro phonotactico NMPQ annexz,cylindrumque in gyrum 
agat. | 

Cuculi porró fimulacrum a ву, quod roftrum inter can- Cuculi fi. 
tandum aperiat, & caud4 mobilitripudiet,ficeftinges. Formato "erm 
ex ere, aliavé materia, cuculi corpore concavo, aptainferiorem ogres 
roftellipartem а, & caudam ¥ ita, ut circa verticulos moveri caudam 
furfum деойштдие poflint; hoc eft elevari ac deprimi fine diffi- 7°" 
cultateullà. Deinde in eodem concavo corpore vectem a Ву, 

circa verticulum feu teretem claviculum В mobilem, difpone eo 
modo;quo figura monítrat, nimirum ut roftelli extremitati infe- 

riori (uppofitus mancat,caudz vero extremitati inferiori fuper- 

pofitus. Tandem funem ferreum P 1,affige füperiüs vecti,inferiüs 
manubrio 1, axi o P inferto. His enim factis, & circumvoluto cy- 

lindro NMPQ, deprimeturpalmula 1 verfus 1, & vectisa Ву 

tractus deorfum à filo ferreoalligato,elevabit,hinc roftellum cu- 

culi, inde vero deprimet caudam, interius , unde exteriüs ro- 
ftrumaperietur & cauda elevabitur,ficque cuculus сайда tripu- Я 
diare ,& roflro cantare videbitur, ut fequitur. | 
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Ad hanc Cuculi vocem exprimendam fic procedes. Intra 
fecretumanemothec $8 duas fiftulas organicas {emiditono, 
feu Tertia minore,aut Tertiaimperfecta inter fe diftantes,utno- 
tz апіса polite exbibent, recondes, duobus palmularum г & ¢ 
platifmatiis refpondentes; quibus-palmulis fila ferrea annectes, 
quorum от paulo poft declarabimus. Hoc peracto, inferan- 
turaxi ог alia duo manubria, нё x, quorum extrema ap- 

pre- 


7 3 


A6 7 с Pars IL 
prehendantdentescylindri миро phonotadici. Inhocve- 
rocylindro vocem cuculi juxta notas paulo anté pofitashac 
induftriaexhibebis. Defcribantur tres circa cylindrum circu- 
lij4o,*c,7v, [п horum primo до, quotlibet priüs (рапа divi- 
fo, ponantur dentes quotcunque,ordine vel interrupto,vel con- 
tinuato; qui quidem dentes motum cuculi exhibebunt, ut vide- 
bimus. _ Inreliquis duobus circulis «c, ru, quorum prior re- 
fpondeat C fol fa ut ,alter vero A la mire , vocem cuculi exhibe- 
bisfic. Cümduznotzfuprà pofite uni tempori feu ta&ui re- 
fpondeant; dentem unum іп curcularilinea кг, ubi tactus inci- 
pit, infiges, qui dimidio tau: zquivaleat; alterum in linea ту, 
priori zqualem,poft dimidium tactum,inferes,relidto {patio pro 
femipaufa ; & fic femper alternis repetitionibus,donec lineas to- 
tas expleveris. Tandem duo fila ferrea н ғ, кх connectantur 
palmulis platifmatiorum > $ 7,8 manubriis н % к. Ніз ita 
conttitutis, fi circumagatur cylinder ab aqua fuprarotam ср 
labente; dentescirculi .§ in cylindro elevantes extremitatem 
o manubrii го, depriment Шот ferreum іп 1; unde vectis 
«ву, quiincorpore concavocuculiabfconditus eft, depreflus 
aperiet apud 4 roftrum,apud v veroattoller caudam utfuprà 
: di&um eft; eodemque tempore manubria нё к alternis vici- 
busadentibus cuculi cantum exprimentibus elevata,depriment 
palmulasz&:; he vero дергейж ferreis filis, aperient platifma- 
tia; quibusapettis,ventusintrans fiftulas fonum cuculi defidera- 
tum exprimet.. 


MACHINA IV. 
Gallus cantans, EF alas quatiens. 


асаа Hats etiam Machinam defcribit Kircherus loco pauló anté 
ceden- citato,confedtario primo, in hunc fenfum. „Eadem prorfus - 
tem Ico- ratione( quam diximus in precedenti Machina ) cantum galli 
nifm.xL1. alas quatientis exprimes. Sintiterumin cylindro N MP Q pre- 
Caen cedentis Iconi{mi,autin alio feparato, quatuor alii circuliy e, ут, 
quatiens. Я ^о, у» 


Claffis 111. v Y 


^o, vy; quibus totidem manubria L с;м тум o, 0 y, refpondeant:for- 
meturque corpus Galli z ex quacunque materia, intus conca- 
vum ,alis& roftro mobilibus; infra quemfubdatur certum fiftu- 
larumgalli cantum exprimentium genus, quod organopzi пд- 
runt, una cum 5,5, T, taxillis platiímatiorum intra anemothe- 
cam $B inclufis, aut prope eam difpofitis,quz ferreis filis cum 
manubriis L,M,N,o, conjunges. Hisfa&is,in primo cylindri 
circulo. ме, difponantur dentes motum roftri & alarum galli 
exhibentes ; motum inquam vel continuum, vel interruptum, 
proutplacuerit. Incirculisveró yr, Ao, vy, cantum galli den- 
tibusexprimes juxta notas fequentes, & juxta regulasin prace- 
dentibustradicas. 
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His etiam pera&is, cylindrus circumdu&us, dentibusque 
notas haíce.in cylindro. referentibus palmulas manubrierum 
MT, No 0y, elevansapud тоу, deprimet taxillos platifmatio- 
rum &,sT; quapreflione platifmatia ipfis refpondentiaaperi- 
entur,ventusque camera per tubum Ae;intraanemothecam B Фф 
delatus, fiftulasqueintrans,Galli cantum exprimet. Manubrium 
vero 1.7 filoferreor?, aliis tribus filis in concavo galli corpore 
propenodum è connexo(quorum duo alis,tertium roftro con- 
nexum fit comodo, quo Figura monftrat ) вс alasáperiet, & ro- 
ftrum,pro ratione difpofitionis dentium in cylindro. 


MACHINA. V. 
Diverfa Volucres garrtentes , ac [e mo- 
ventes, 


с! cylinder praccedentium Machinarum fatis amplus & longus 
BC CDM Seer fuerit 
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Vide præ- fuerit » poterunt eodem prorfus ingenio quo diximus, divería- 
cedentem rum volucrum,imó quorumcunque animalium motus & voces 
Iconifm. exprimi, fierique ut vel (imul, vel fucceffivé audiantur pifitantes 
XLI. fturni, glocitantes anferes,crocitantescorvi, drenfantes anates; 
Volueres  coturnices bikebizentes, fimilesque animalium voces, non mi- 
r^ mo- Noriaurium,quamoculorum voluptate. Tametfi vero егеп 
тете, — moslufciniz,quos exhibet Kircheruslib.. Mufurgie cap.14.§.4. 
‘Iconifmo3.exobfervationea (е faa , pulchré in cylindro pho- 
notactico notis exhiberi poffimus; ad labori tamen parcendum 
confultiüs judicat Kircherus, hujufmodi avium garritum fiftulis 
plumbeisaqua immerfis, quas vulgó avium cantum vocant, re- 
prefentare; cujufmodi ipfeexhibuitin organo Pontificio (ирга 
Machinar. memorato , & apparet in vafculo fuperioris Iconifmi 
notato per fignum +; intra quod quatuoraut quinque diveríz 
magnitudinis Айше inferte , abunde defiderio curiofitatique 
tua fatisfacient. | 


Т eed: ac Wey IS 
Pan Ойа ит infans, Nympha. Echo 
^. "flans. 3 | 


Vide pre- 61 Pana octaulum inflantem exhibere defideres, accipe odo 
cedentem  fiftulas organicas Juxta diapafon tonatim difpofitas,utin figu. 
Iconifm, ra 15. fuperioris Iconifmi apparet. , Hoc Octaulum anemo- 
XLI. theca ов platifmatiisfuisinftructz,inferes taxillis vero 4,4, c,d, 
Panodau-e,f gd, platifmatiorum ferreis filis totidem.conjunges manus 
hem inflans. Bria БЕ Lm, п,0:р,4 5 іп cylindro vero N MP a_ totidem cir- 
culos defcribes , manubriis:pradictis correfpondentes , intra 

- quosordinabis dentes juxta modulationem, quam Octaulo ex- 
hibere vis; ^ Atque hzc'quidem:ominia in loco fecreto ordina- 

bis, ut abadftantibus videri non poflint; extra veró in loco pa- 

tente fub crypta aliqua ftatues Pana р Octaulum, inflantis 
habitu. 3i suia ms «basi илап cM ИСӘН | 
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Quòd fi Echo. exhibere velis, qui Satyri fonos repetat; inNymphs 
aliaà Satyro remotior: crypta HR, efformaNympham q, qua zn: 
modulos à Satyro editos reddat:eos autem reddet,fialiumcy- 2” 
lindram: phonotacticum м in crypta нк. conftruas, aliud- 
que Oaulum qn, cum fuis platifmatiis & manubriis,cajus 
anemotheca eádem ЖоПа Camera А gaudeat, & ventum рег 
canalem v habeat communem cum priori anemotheca os. 
Procurandumautem diligenter eft, ut modulationis Саше in 
binis cylindris co prorfus ordine difponantur, quem note рацо 
poft ponendz referunt ín claufulis fequentibus: A.& B.: Sic fiet; 
ut Satyro р perfonante claufülam a, Nympha о mox 
eam іп aleero O&aulo nq, juxtaclaufulam в, repetat. Res 
facilis eft, & nullam difficultatem patitur, prafertim fi Artifex 
hucufque dicta rite intellexerit. Quare multorum verborum 
loco Iconifmus præcedens (ере citatus erit. 
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Imilem Pana memini me јере vidiffe audiviffeg, T ufculiin villa Al- 

dobrandina. Ad pracedentium exemplar ordinari poffunt inns- 

mera alia fpectacula admiratione digniffima,quorum nonnullain Ponti- 
ficio fupra nominato Organo exhibuit Kircherus, 
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MACHINA VIL 


«Cyclopes automati: Muficam Pythagoricam 
| - exhibentes. 


Pythagoras М Очйта ейди йе Pythagora refertur hiftoria: Is cám qua- 
proportiones А * dam die apud officinam ferrariam tranfiret, notaretque mal- 
em. leorumidtusa fabrisincudi infli&os perfe&iffimam reddere har- 
rariadidi- moniamsingreflus ju(fitfabroscommutare malleos,ut experire- 
" tur, numíonorumdifferentiaà malleorum pondere, ana fabros 
rum roboreoriretur; tandemque deprehendit magnos malleos 
graves edere fonos, parvos vero edere acutos; unde examinatis 
ponderibus malleorum , reperit ita fe haberefonumad fonum 
malleorum, ficutpondusad ponduseorundem. Exmalleis de. 
inde ad fides eiüldem craffitiei ex animalium inteftinis confe. 
&as converfus,appenditillis pondera ( uttenderentur)in ea рго- 
portione , quam in malleis deprehenderat; fimilemque priori 
confonantiam invenit; unde univerfaliterconclufit, zz; elfe fonum 
ad fonum, vtefi magnitudo ad magnitudinem in cadem fpecie. Experi- 
mentum Pythagoricum de malleis falfum efe айеги Ioannes 
Faber apud Merfen.lib. 4. Harmon.fol. 364. cui ipfe confentit. 
Sedobítat communis opinio Antiquorum, Nicomachilib.1.Ma- 
nualis Harmonices, Macrobij lib. 2. in Somnium Scipion. cap. 
| е | ” АҚ. 1. Boë- 
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1.Boéthij,& aliorum,& experientiaà P.Kirchero fzpius, &ab a- 
liisetiam cumin.Germania, tum Panormi іп Sicilia facta; quam 


non red inftituit Faber. Malleorum igitur уа proportione Mufica Py- 


contemperatorum ope іп іші poteft harmonia ре ей вита, 
quam Muficam Pythagoricamappellare poflumus. Quam qui- ope. 
dem Muficam fzpius diverfis inlocis coram diverfis Principibus 
exhibuit di&us P. Athanafius Kircherus, tanto cum applaufu вс 
admiratione,ut eius repetitione vix fatiari pofle viderentur. Mo- 
dulatioeratoctophona,in duos choros diftributastempus perpe- 
tuótriplam fe&abatur proportionem; menfuram feu tactum da- 
bant mallei;hi erantin ea fabricati proportione,ut majorad me- 
dium fesquialteram, ad minimum duplam haberet proportio- 
nem; verbaaffingebantur Vulcano,Cyclopes fuosad armain in- 
fignem aliquam expeditionem cudendaanimanti; hi vocati in- 
cudem fundabant, triplatoque atque harmonico malleorumfo- 
nodum incudem feriebant, Cantores octo triplatam menfüram 
przcise, voce, geftu,faltuquefequentes, mirum oculisauri- 
bufquefpectaculum exhibebant. Se- 
quitur Mufica. 
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CACufica Pythagorica ad proportionem тайсотит, 
P, Athanafij Kircheri Societatis JESU 
olto Vocibus in duos Choros di- 
féributis, 
PRIMUS CHORUS. 


qu eis erpugnetur ADT 


ans expugnetur пан 


вр Se нса че тт тена 
ад -#----------------- 


queis expugnetur Morpheus. 
SECUNDUS CHORUS, 


queis expugnetur Morpheus. | 
„Аары е Ыра, LEN ia | X 
کے‎ н- seyi 5, 


----------- oe 


—— —À—— —À —À 


Ааа аса ааа ааа, 


queis expugnetur Morpheus. 


pce p-—— pp ee 


Ати ERR немене. теле үлен се Meow En REUS EC c 


queis expugnetur Morpheus. 
SSR Sg =р=======—==———— 
---и-2--- -е- == --------- 
queis expugnetur Morpheus. | 


428 EN Pars 11. i | 
. Mulieaprédi@a maximélocum habet іп Comzdiis ; eam- 
que animata удсе аи , motuque exhibere, non eft adeo diffici- 
le ,fuitque ab aliis etiam diverfisin locis exhibita,ut dixi. Viden- 
dum nunc, quomodo inanimato machinamento automato ех. 
hiberi poffit. Docet hoc Kircherus lib. 9. Mufurgiz part. 5. Ma- 
chinam.o.in hunc fenfum, і 
Mufica Py- Przparetur Organum, Camera ZEolia, rota aquatica, cy- 
shagorica lindrusphonotacticus, вс catera neceffaria, que diximus in præ- 
ынаа cedentibus, вс exprimuntur inappofito Iconifmo. In cylindrum 
automa. phonotacticum transfer precedentem melothefiam Pythago- 
ie ricam ед prorfus ratione, quam in Machina prima docuimus fu- 
LR. pra, praefertim $. vii. Nempe, сіт dicta melothefia conftet 34 
xii, temporibusfeu tadibus;Cylindrus a срв dividatur totusin cir- 
| cuitu іп 54 zquales partes: deinde fingulz partes iterum in alias 
tres equales, сит vivaquaque nota huius melothefiz valeat u- 
nam tertiam temporis partem. In figura linez integra вс craf- 
fiores fecundüm cylindri longitudinem duc, fignificant pri- 
mam divifionem 54 partes; lineg verû intermediz pun&isin- 
tercifz , {ubdivifiones in partes ternas fignificant. Secundüm 
longitudinem quoque totus cylinder dividatur in duas partes, 
quarum major c DGB adaquabit longitudinem taftature мк, 
fervietque dentibus, notis przdictz P ychagorice Mufice corre- 
fpondentibus; reliquaveró pars л na 5 ferviecdentibusmotum 
malleorum caufantibus. Pars c pau cylindri diftribuatur in 
{uos circulos; juxtanumerum вс feriem palmularum five tafto- 
rum, proutfigura monftrat, & {upralocé citato faciendum do- 
cuimus. Manubria quoque cylindro adaptentur, ferreifque fi- 
lisconneétantur palmulis & platifmatiis anemothecz inclufis, ue 
ibidem docuimus, & figura oftendit. Tandem melothefiam o- 
&ophonam fupra pofitam transferes іп cylindrum , dentesque 
fuis locis;fingulis notis correfpondentes,congrue infiges. 
smsC* — Cyclopes porró cum malleis incudem ferientibus , & Па. 
^us ig tuas Cantorum ад malleorum ta&um choream ducentes, fic ex- 
sudem fe- -hibebis. Spatium cylindri Анов dividatur in шшш още 
tia fpa- 
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: Claffis 11. 2420 
па (рапа, quorum tria prima tribus cyclopibus incitandis fer- sientes an- 
vient. Dentes vero ponantur in tribus circuliscircularia {patia tomate. 
determinantibus,(ignatisque numeris 1 & 4,2 & 5; 3 & 65 quibus 
tribus circulis correfpondeant tria manubria z, v, x. Dentes 
przdi&os triplato fono edendo congruos ita ordinabis. Incir- 
culo 1 & 4 in fingulis lineis majoribus feu craffioribus tactum 
incipientibus, pone unum dentem; deinde in proximis lineolis 
рипФагі, circuli 2 85, pone alium dentem; tandem in reliquis 
lineolis pun&atis circuli 3 & 6, pone fimiliter unum dentem; ha- 
bebuntque fingula tria fpatia ordine pofita , вс tatum menfu- 
rantia,tresdentes, juxta triumnotarumuni tempori correfpon- ._ 
dentium valorem,utin figura patet. 

Hifcc peractis,fabricabis quatuor ftatuas magnitudini Ma- 
ching proportionatas; quarum tres exhibeant cyelopas, malleis 
di&a (орга proportionis inftruG os; reliquaveró Vulcanum for- 
cipe ferrum tenentem referat. Cyclopum vero triplatum fos 
num edentium Machinam automatam ita conficies. In loco 
humerorum вс brachiorum vertatur veluti intra polos axis 4, b; 
ex axis vero extremis 4 & 6 formetur rudimentum quoddam 
brachiorum, a f, вс b g f, quibusin fineintra manus adjungatur 
malleus ех terro. Habeatpreterea axis « 6 in medio manubriü 
с, cui fila ferrea с г, с y, cx, connectantur. “Н ecitaque fceleta, 
intus cava, lino aut pannoita уей:ез, utartificium intrinfecum 
fpe&tanteslateat. Si jam ferrea fila trium Cyclopum axibus feu 
vertebris 4 6 annexa, cum tribus manubriis Z, y,x, conjunxeris; 

fietut circumducto cylindrofila ferrea ab extremitatibus z, y, x, 1 
manubriorum deprimantur,axisque 6 circumactus elevet mal- 
Jeum, qui deinde proprio pondereinincudem т incidens fonum 
excitabit. Debetautem incus fieri ex materia valde refonante, 
& intus cava. Siprzterea exaxi a 6 derivesaliud brachiolumin 
caput (tatuz , movebit illud etiam Cyclopiscaput. Sed hac o- 
mnia ingeniofis artificibus in opus deducenda relinquimus. Si 
jam palmulz omnes taftature MN connectantur filis ferreis cum 
manubriis infracylindrum difpofitis; fiet ut circumacto cylindro 
ҢА s — manu- 


Choragus 
Мя{с ш 
automati- 
сив, 
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manubria, dentibus cylindrielevata, deprimant ferreis filis pal- 
mulas м м, вс confequenter fpiraculaorganiad ventum in fiftu- 
las deducendum ordinata aperiant , filtuleque organi tandem 
triplatum fonumperfe&é edant,melothefiam inquam Pythago- 
ricamincylindrum translatam. Eodem vero вс prorfus zqualí 
temporc tria manubria z, y, x, à dentibustriplato ordine in fpa- 
tio AHGB difpofitiselevata, deprimentvertebrasintra Cyclo- 
pum concava corpora latentes;ut dixi paulo anté; quá depreffio- 
nemalleiordinetriplato,unus poft alterum, elevabuntur, вс eo- 
dem ordinerecidentesin муе , triplatum fonum notisin о- 
mnibus correfpondentem edent.Nam manubrium г, dentibus 
in prima circularilinea,1 & 4, infixisdepreflum, elevabit prima 
аспа malleum;manubrium vero v poft hoc, à dentibusfecun- 
dz circularis lineæ,2 & $, depreflum,fecundz ftatuz malleum e- 
levabit ; manubrium denique x, à dentibus tertiz circularis li- 
пеж,ҙ вс 6,depreffum,;elevabittertiz ftatuz malleum; & fic pri- 
mus tactus complebitur; quem reliqui eodem ordine fequentur, 
ficque malleorumi&us ordine zquali,conftanti,& proportiona- 


/tiffimo motu, tempora Mufice Руарогіса in cylindrum pha- 


nota&icum conjecte menfurabunt. | 
Sichoragum totius Mufice ,qui manu elevata atque depref- 
fatemporismenfuram przícribat,exhibere vis;fietid per manu- 
!brium particulare ғ, quod circularifpatio сн refpondeat. In- 
tra di&um igitur fpatium. сн ordina dentes integrum tactum 
explentes, ab invicemtamen кы ا‎ d ad tactus difcrimi- 
nandos, fejun&os, utfiguramonftrat. Deindeefforma ашат 
м intüs concavam , cum brachio edb mobili circa axillum feu 
verticulum 4, ex culus brachi) pun&o 4, filum ferreum occulto 
meatu connectatur brachiolo у bacilli feu cadentiz Rs; & ex 
altero brachiolo x eiufdem bacilli aliud ferreum filum conne- 
ctatur manubrio przdicto эж & habebis negotium expeditum. 
Nam cylindro circumvoluto manubrium ги dentibus fpatij сн 
depreflum, deprimet cadentiam Rs, cui filo ferreo per brachio- 


lum x conjungitur,unaque fecum deprimet brachiolum y, ad 
cuius 
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cuitis depreffionem neceffe eft confequi elevationem ac depref- 
fionem brachij Choragi м; ficque fiet ut ftatua  jüxta menfu- 
ram temporis, »»civ& 6ігіу perfecté exprimentem , tactum five 
plaufum dare videatur. | 

Utveró juxta triplatum Melothefiz tempus choreas notis ңа рар. 
вс malleorum ictibusundequaque correfpondentes, agant aliae tanresan- 
Cantorum ftatuz,itaage. Dentata rote pc cylindri phonota- жегісі 
ctici,ali in circuitu interioris planitieiinfigantur dentesexterio-" 2 
ribus numero refpondentes,illisque adaptetur vertebra в, cuius 
axis extremum inferius acuminatum circumgyretur in forami- 
ne M, velut inpoloaut matrice (firmato priùs toto axe, tam in- 
ferius quàm (орегійѕ ligneis aut ferreis tignis к & т perforatis, 
néloco dimoveri роби; ) extremum vero fuperius eiufdem axis. 
terminetur in rotam R v, machine вс ftatuis Cantorum pro- 
portionatam quoad magnitudinem. In huiusrotz circuituGan- © 
torum ftatuæ variceffigiatz, conftituantur ita, uttota rota intra 
Machinam, вс fubtus ftatuarum pedeslateat , ftatuz verd tote 
forasemineant, Supra hancrotam firmentur alia duæ гога 2,9 
po, major, & Дий, minor, dentibus contra fe convergentibus in- ( 
ftructz , prout figura monítrat; que & ipfeintus latere debent. 
Cogitare autem debes , predictas rotas dentatas {fecundum to~ 
tam planitiem planitiei rote к v incumbere; hîc verd depinxi- 
mus illas extra didam planitiem,ut meliùs exprimatur artifici- 
um. Eandem ob caufamunumtantüm Каш fceleton expref- 
fimus, & litterisappofitisinfignivimus. Motum porró triplatis: 
malleorum ictibus congruentem ftatuis hac arte indes: Coxis. 
ipfarum indatur axis dc, per cuius medium perforatum dedu- 
catur filum ferreum 4,6, i quod clavo firmetur infra, зіп fundo: 
rota ; hoe enim filum crafliufculum totius ftatux:molem fuftine- 
bit. Deinde radimentum crurum mobilium erunt с e; & df, 
quz infra pedes filum ferreum in 7 & b protenfum habeant, 
quodinibi ad angulum rectum detorqueatur , ші figura mon- 
Яга. Binzautem rote dentate fupradide, eoordine, fituat- 
que diflantia inter fe difponidebent;ut dum fimul cum rota R v 
| MOVEN- 
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 moventuringyrumá vertebra в, fila retorta fb, & e i, ПИА in 
dentesutrimque prominentes , crura f d, e c, alternatim retro- 
agant. Utverocapita & brachia ja&itare videantur ftatux, ca- 
pita dictarum ftatuarum ligno fubtili ipfis capitibus infixo, вс per 
axem pq brachiis conjun&um tranfeunte,librentur maísá plum. 
bea a, appensà; fietque ut ftacux mote , $ caput & brachia per- 
petuó Jactare videantur. Statuas hoc modo difpofitas, & velut 
animatas, vel lino, vel panno eleganter veflies. His pera&is „вс 
cylindrophonotactico per rotam aquaticam вс circumdu&o, 
dumdentesinternirotz ср inverrebram 5 illidunt, verteturin 
gyrum rota ку, & ftatim ad primum Choragi ta&um inchoa- 
tum, curvum filum Û f in dentem /illifum, retroaget crus d f 
'poft tertiam vero temporis partem alterum crus c e, filo curvo 
іс, in dentem 4.illifo, retroagetur; вс demum poft alteram ter- 
e tiamtemporis partem crus f d filo b fin dentem, m, illifum de- 
nuo retroagetur, & fic porró continget, donec tota completa 
fueritMufica Pythagorica. 


MACHINA VIII. 


Clavicymbalum automatum „omnis generis infiru- 


mentorum fidibus infiruttorum [ympboniam 
exhibens. | 


Clavicyme Novem hocloco cum Kirchero, & forfan alibi quàm hic Ro- 
balumno- + * me inauditum 'clavicymbalum fabricari primüm , deinde 
mI». fonofpontaneoanimaredocebo,quo fono chelyum omnis gene- 
frumento- ris fymphoniam perfedtiffimé, & fummá omnium admiratione 
ғит()Ф- .exhibeas, proutego fzpiffimé cum Kirchero , & alij nobifcum 
Ват funtexperti, Quod eólibentiüs facio, quoniam inflrumentum 
(ере іп Auctorisedibusnonaudivitantüm, fed etiam accurate 
infpexi, вс ftructuram curiosé confideravi. Spero curioforum 
ingenia excitatum iri ad fimilia fabricanda. Ita autem proce- 
Vide Ico- des. : EI Баса 
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pedeslongum, affabré elaboratum , & fecundüm extrinfecam 
fuperficiem arcuatum füperiüs in A L B CD; cui aptetur opercu- 


lum fimiliter arcuatum A 1.5. Deindefiatrotalignea, cuiusdias 


meter fit quatuor circiter palmorum , craflities уего non nifi 
duorum aut trium digitorum. -Hanc retam circa axem fuum 
volubilem, in interiortinftrumenti corpore concavo condes eo 
ingenio, utfexta tantüm circumferentia ipfius pars extra arcuas 
tam fuperficiem à с u(quead м fiflam,emineat. Debentauteny 
extremi limbi arcuatt, AL c, вс вр, effe xqualitet fphzrici; uct 
rota, paulóqueillà altiores, Tandem antearcuatamfuperficiem 
ac fiatabacus palmularius , feu taftatura xz, 49-taftorum feu 
palmularum (quot nimirum Abacus clavicymbalorum ordina- 
rius habere folet) (ирга vero eandem arcuatam fuperficiem , ubi 
LH, difponantur totidem manubria feu choragia,ut vocant;quae 
ferreisfilisannectantur palmulis predictis, prout in Organisor- 
dinariisfieri confuevit,& meliüs paulo poftexplicabitur. 

His factis,inftruacur Inftrumentum chordis ex animalium 
inteftinis (nex enim chorda híc locum non habent) fupra ar- 
cuatam füperficiemab Аг.н ufquein B p extenfis; quatum ea fit 
стай 1165, вс feries,qualem in Harpis adhibent; ita ut major chòr- 
da refpondeat palmulz {eu tafto graviffimo c fol, fa, ut; reliquae 
vero chordz , minoresfemper вс minores proportionali decre- 
mento, refpondeantreliquisclavibus taftorum fe ordine confe. 
quentiü,utin Harpis Git, donec 49 chordisin arcuatam fuperficie 
extenfis cotum negotium abfolvatur. Ut vero fingulz chordae 
proportionalem fuam longitudinem obtineant, barram five ful- 
crum curvum ор arcuata Inftrumenti fuperficiei adglutinabis, 
quod oblique exceptas chordas intra claviculos ferreos ftrin- 
gens, earumlongitudinem à P in odeterminabit. Chordz vero 
inextremo B D aliis clavis ferreis vel ligneis adítringantur; inex- 
tremo verd arcu A Lc verticellis circumdentur; utintendi & la- 
xari, pro concordantis easarbitrio, poffint. Chord porró fic 
extenfx, rotam GN nontangant, {edab eiusextrema circumfe- 
rentia diftent quarta circiter digiti parte. Manubria feuchora- 
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gia intra fpatium A HL, quz fingulischordis refpondeant, ей in= 
duftriaalligentur hic di&is chordis,inde haftis palmularum Aba- 
ciintrorfum vergentibus, ut (imul acpalmulz Abacifeu taftatu- 
repremuntur, manubria quoque palmularum hattis alligata de= 
orfum tracta;chordas,quibus correfpondent,deprimant, & rotae 
illidant; qua circumacta, refináque colophonia priùs bene pers 
fri&à, Inftrumentum tandem fidicinumfonum exhibebit. Ve- 
rum ut hzc meliüs intelligantur , feorfim occultum machina- 

mentum exhibere vifum eft. © dau : 
Vide Tco- с Fiatitaqueintra fpatium AHE curvus arcus five fulcrum 
nif. ха. ex ligno,qualein {uppofita inftrumento Figura reprafentat ligni 
Ее. oblongi forma к Q( quod tamen arcuatum effe deberet;)quod: 
fulcrum tot crenis fuperiüs incidatur , quocInítrumentum ma- 
nubria & chordashabet.. Percrenaruminter[titia rz perfora- 
taferreum aut eneumfilumintranfverfum, atqueuna per cau- 
das manubriorum sT traducatur, ita ut manubria circa filum 
ferreum veluti circa axem elevari ac deprimi poflint elevatione 
ac аерге опе palmularum. Quod ut intelligatur meliüs, fit 
salmula Abacifeu taftaturz N hafta eius feutigillum NML, qua 
fafta firmetur clavo in ligno Kr interiùs ordinato; manubria 
vero lint sv T, quzintracrenasfulcri qr, floferreo per ipfa, 
fimulque per erenas feu crenarum се на tranfmiffo firmen- 
tur. Habeantautemhecmanubriain у, annulos,quibus im 
ditumfilum connectatur cumannulis hafta palmule мъ, in M; 
extremitas verómanübriorum in т fit aliquantulüm curva, & 
in medio excavata; uthaccurvitateaccavitatechordasin т fa- 
. ciliùs carpere poffit: chordaautem г b fuppofita fit immediate 
fub manubrio sr, ita tamen, ut extremum manubrii minime 
tangat,fed parumab eoabfit;ut Figura oftendit. Fiet itaque ,ut 
fimul ac palmula n'in Abaco five taftatura xz premitur, fi- 
lum му, нъ м palmule, & in v manubrio affixum; depri- 
snatmanubrium sv т;. hoc verê extremitate fua т chordam 
«b fuprarotam N6; refina colophoni& bene priùs exafpera- 
tam apprimat ; unde tandem cireumvolutione rote eoe 
| yibran- 
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vibrantis defideratusfidicinus fonus exhibeatur. Quod autem 
d euna palmula & manubrio diximus, de omnibusaliis fimili pa- 
&ointelligendumeft,. оса брой Явиръзер 

Rota мс dentibus fuis inftru&a incircuitu planitiei fuae, 
& vertebra, quàm vulgó rocbettum vocant ;fignatà numero 2,cu- 
jusanfa feu manubriolum foramen oftiià latere Inftrumenti fa- 
cum & fignatum numero 5, emineat , ut forinfecüs apprehendi, 
& rota circumgyrari poflit ope alterius adftantis, vel perauto- 
matum artificium( nempe peraquam ,autperchalybeamlami- 
nam intra cylindrum aliquem convolutam ) aut alia quadam in- 
ацга, dequibusin precedentibus dictum fuit. His enim fa- 
&is,(i predi rotz мс fuperficiem arcuatam,& duos aut tres 
digitoslatam, refina aut pice colophoniá optiméillinas, aut me- 
litsfetis equinis equalitertenfis, & refinà optimé priùs perfti- 
tis totam circumferentiam predica arcuate fuperficiei cir- 
cumdes; fietut rotacircumductachordas omnes fibileviter pal- 
mularumacmanubriorum depreffioneatqueelevationeadpref- 
fas, leniter radens, idem preftet,quod све! Па arcu fetis equinis 
inftracto, dum chelyum five violarum,ut vocant, chordas radit. 
Utveró in chelybus rafura chordarum harmoniam non conftiz 
tuit,nifi digitorum aliter & aliter pro conftituta harmonia chor- 
das tangentiumartificiofaaceedatapplicatio; ita in noftro hoc 
Inítrumento rota Nc га(ига chordarum harmoniam nullam 
quoque efficit, nifi accedat taftorum abaciartificiofaincitatio: 
quz fi accedat, tafti manubriis fuis artificiosé annexi dum pre- 
muntur ,manubria tracta extremitates fuascurvas veluti digitos 
in chordasinfra pofitas,depreflasillident;ex quaillifione defide- 
rata harmonia fidicina producitur tam jucunda, ut quicunque 
organum hoc fidicinum audiunt;dulciffimam chelyum fympho- 
niam „(ед prorfus novam acperegrinam, fe perciperearbitren- | 
tur,eáqueego füavioremnunquamaudivi. // 

Ut veró hzc Machina reddatur automata, R ota refinatia Clevicym- 
кс velponderibus,velcylindrofortiffimálaminá спа Бед ten- ёли» pre- 
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{о circumagenda eft, velut in fuperioribus di&um, aque motu prn 
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animandain motum:eius:enim dentes laterales fidentibuscy- 
lindrifeurotz phonotacticz; qua addi debet, implicentur; utrá- 
que xquali tempore тога „Бс palmulas вс manubriaelevando _ 
manuum minifteriam,illa arcusequifetint officium fupplebit. 


| MACHINA IX. 
eAutomatum Kirghérianum , omnis generis tn- ` 
: firumentorum (ympboniamex- 
bibens, 


Анита! TyRecedentis Inftrumenti ingeniofiffimá fabricá excitatus 
Kircheria- X Athanafius Kircherüs; ameni(fimum cp fecundiffimum Mathe- 
vum omni feos viridarium,e cuius fcilicet feraci ingenio, vivide inflar fegetis tot 
generis hm- e Mathematicorum luminum pullulant velumina,(ut inquit Vir do- 
Mes usin Machinofis fuis е чора uenem Machi- 
` namautomatam; queuna cùm fit, exhibet tamen variam Che- 
lyum, Harparü, Te(tudinum, Thiorbarum, Clavicymbalorum, 
Organorum,R egalium, aliorumque Inftrumentorum Sympho- 
niam., „Бат уего deícribitloco Бере citato Mufurgiz , Machi- 
nam. V l1. in fequentem fenfum breviter, remittendo fe adea, 
дог docuitin lib. VI. Mufürgiz;qui eft de Mufica Inftrumentali, 

ubi variorum Inftrümentorum fabricam exacté docet, 
чуде 1со-: 1: Dividatur totius dnftrumenti precedentis corpus A LBC 
nifmum  pEFGintrescontignationesfecundüm altitudinemfeu profun- 
preceden- ditatem ,{cilicet x 2, 9r, quarum prior х 2, cla vicymbalum 
tem xLII cum omnibusadid pertinentibus contineat;fecunda vero £, ali- 
Fig. 1. quantulüm priori amplior, fiftularum omnis generis, Regalibus, 
Я fimilibusque infeticonfuetarum fyftemata, lingula 1015 regiftris 
difpofita, fitu Horizonti parallelo proftrata, min oris {pati) occu- 
pandi gratia, contineat; tertiam tandem contignationem г, fol- 
les, cylindri, rotequeoccupabunt. Tribushifcecontignationi- 
bus{uperimponatur, velut Machina principalis, Inftrumentum 
præcedens omnis generis fidicinos fonos exhibens. At fingula 
particulatiàüs explicemus ex Kirchero. ` Prima 
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- Prima contignatio interior х z, continebit Clavicymba- 
lum zneis chordis inftru&um , & tribus Regiftris diftin&tum: 
quorum prius fimplicis & ordinarij Clavicymbali fonum exhi- 
beat; alterum vero fubmotis fubfiltis (ive capreolis (іса vocamus 
in Clavicymbalis ligna-pennata chordas incitantia, à faltu fic dik 
Фа) Harpz perfectiffimum fonum reddat ; qua foni alteratio 
confiftit in certa accommodatione lignorum,ad дих Ши chor- 
dz, Harpx fonumacquirunt; res nota peritioribus Artificibus: 
Tertium denique Regiftrum efficiatfonumtubis fimilem; quod 
fiet opécapreolarum concavarum, fifforumquetaxillorum ; hi 
enim in chordas (ubfultantes , fonum edent tubis; quas furdinas 
appellant, prorfus fimilem. Habebisigitur in unoInftrumento, 
triplici Regiftro inftru&o , triplicem [nftrumentorum harmo- 
niam,harmoniz Clavicymbali, Нагрж, & tuba prorius fimilem: 
Cui accedet machinamentum in precedentibus defcriptum,. 
quod fupremum locum, & extimamfüperficiem tenere debet; 
audiesquein illo omnisgeneris Inftrumentorum , quz ad chelas. 
five viólas,Lyrasquerevocaripoffunt,fymphoniam. Porró fupe-. 
rioris taftature xz fingulz palmula fubditos fibi habeant paxil- 
los,qui palmulis taftaturz fecunda contignationis, feu:Claviario: 
Clavicymbali innitantur 5 palmule-verd huius fecundz conti- 
gnationis alios fibifubditoshabeantzneosftylos, qui platifma- 
tiis Organi interioribus intertia contignationeinfiltant. Sic e- 
nim fiet, utdum palmulz fuperioris exteriorisquetaftaturz pre- 
muntur,cz аерге deprimant per paxillos füos palmulas tafta- - 
tura Clavicymbali, quibusinfiftant; & hz pre(Tx , per fubditos 
fibizneos {tylos premant in tertia & infima contignatione orga» 
ni pnevmaticiplat{matia, quibusetiaminfiftunt; hzc veró pla- 
tifmatia per (tylorum ргейигат aperta, colle&tum ventum intra 
tubos-organicos admittant j $ fic organica fequatur fympho-- 
nia. 

Vi vero avropavag confonentfingula,fic procede. Rota ге-. 
finatia Nc eû prorfusratione moveatur,qué aut per laminas vio- 
lenterintra cyliadrum contortas, aut perappenía pondera, aut. 

lii 3 i denis. 
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denique per aquam perennem, rotas moveri poffe, partim do- 
cuimus,partim infinuavimus. R ota autem hzc mota,dum chor- 
dasfupremi Inftrumenti radit, infolitum quendam fonum edet; 
atque unà per rotam intermediam phonotacticum cylindrum 
movebit, dentium fe mordentium mutuá connexione ; dentes 
vero incylindro phonotactico circumacto harmonicé difpofiti, 
linguas extremas palmularum Claviarij ок apprehendentes, 
deprimentesque,manubriis sr chordas ferientibus harmoniam 
efhcient, concentumque omnisgenerischelyum, lyrarumqués | 
hz palmule iterum per fubditos fibi paxillos palmulas clavicym- 
bali in fecunda contignatione latenter prementes, juxta tripli- 
сет Regiftrorum ordinem, triplicem fymphoniam ex cymbalis; 
harpis,tubisque conflatam exhibebunt;palmulz denique Clavi- 
cymbali per ferreos ftylos fibi fubdita platifmatia organi in ter- 
tia contignatione latentia prementes , ventum intra tubos im- 
mittent, qui juxta variam Regiftrorum difpofitionem, nunc fi- 
ftularum, nunc Regalium,nunctibiarum,aliorumque inftrumé- 
torum concentum reddent ; quem & varié Juxta Regiftrorum 
dire&ionem mutare poteris, ita ut jamSymphoniam chelyum, 
mox harparam,tubarum,cymbalorumque, paulo poft organi,fi- 
ftularumque omnis generis, demum ex omnibus varié commix- 
tum concentum percipias; atq;adeo in uno inftrumento omnis 
generis inftrumenta mufica,nullodi&um inftrumentum pulfan- 
te, exhibebuntur. Folles tamen pro organo elevaridebentvel 
manibus, vel alio automato artificio, juxta dicta fupra Machina 
1, Pragmat.4. 
1 MACHINA Х. 


Са pnevmato-harmonica autopbona, folo vento 
barmonofum fonum edens. 


Cifapsev- (YU fequitur Machina, ab Athanafio Kirchero primum inv€- 
eae tauti eft nova, ita (опит edit prorfus novum.&quodammo- 
skona. do Confono-diffonum,;fed oppidó jucundum,ut tæpè nó minori 


guftu quàm admiratione percepiin meo, $ dii Kircheri cubi- 
culo.Inftrumentum autophonum eft, nullo tamen rotarum, fol- 
lium- 
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liumvé, aut cylindrorum phonota&icorum minifterioinfonum 
animatur , fed folovento chordas eius vibrante; unde nonaudi- 
tur,nifiad cubiculifeneftram,aliumyélocumanguftum colloce- 
tur, ubi ventus in tranfitufuo coarctatus cum quadam violentia 
chordisillidatur. Silet quamdiu feneftra fuerit claufas mox vero 
acea aperta fuerit, harmoniofus quidam fonus derepente exori- 
tur,fümmáaudientium admiratione,ita autem conftruitur. 

Fiat ex tabulis pinneis refonantiflimis,ex quibus fidicinain- Vide Ico- 
ftrumenta confici folent,Cifta AB v cn Es, quinque circiter pal’ nif, хт. 1Y- 
moslonga,duoslata;profundauno, undiq; Саша, probeq; com- Fig. 11 
pacta,reli&is tantüm in fuperiori füperficie ABvc duabustribus- 
vérofis, proutin chelybusfierifolet. Hac cifta ita conftru&ain- 
ftruatur quindecim,aut pluribus paucioribusveé z qualibus chor- 
dis exanimalium inteftinis, quz in By clavisalligentur, in Ac ver- 
ticellis complicentur, atq; tendantur, fuppofitis priùs binis pon- 
tibus feu fulcris, ki.& Bv. Chordz omnes concordenturinunifo- 
num,aut odtavas, Locusinftrumenti,non in liberoaére; fed in lo- 
co claufo,ut dicebam, effe debet, itatamen,ut ventus conftrictus 
vtrimq; liberum aditum abitumque habeat. Ventus porró con- 
ftringipoteft fequenti modo. 4 

Ad conclavis alicuius feneftram fiat ex tabulis receptaculum Vide Ico- 
R Fv DNS, habens ponérimam sn, anté vero valvas EF, & B v c p. nif. XL ту, 
Нас Machinaita ftatuatur, ut receptaculum fit intra Conclave, Fig. ur- 
valvx vero extra. А tergoad rimam sn affigatur inftramentum 
soNR paulo ante defcriptum,itáq: obliquo fitu predicte rime sw 
obvertatur,utventus per valvascollectus,& intraanguftias rece- 
praculi conftri&us, elapfusq; per rimam, feriat omnes chordas 
inftrumenti so NR: 1 enim Inftrumentum habuerit fitumad ta- 
bulasreceptaculi laterales parallelum, non adeo felice habebit 
fuccefumsfivero,utdixi,ita obliquatum fuerit,ut omnes chordg 
ventoexpofitz fint, & abipfo fertantur,optimum fucceflum (ог- 
песиг. Мап juxta ventilenitatemáut vehementiam , miraintra 
cubiculum harmoniaexcitabitur; labindeomnes chord: fimul, 
fubindealique tantim in principio, moxomnes fimul tremula 
quendam fonum inftar hydraulici organi, interdum avium can- 
ошо» 
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tum,nonnunquamconcentum fiftularum, aliosq; peregrinos fo- 
nos expriment.Quod fiinduftria quapiam Inftrumentum occul- 
tetur, reseritomnino admiratione digna , cùm nemo fufpicari 
poffit, undehuiufmodi fonus proveniat , aut quod Inftrumenti 
genus illum edat,autqua manu,quo folle,quo artificio harmoniá 
efficiat. Sirepenteomnes Conclavis portasac feneftras,perquas 
ventusliberumtranfitum nancifcebatur, claudas, fonus omnis ê 
veltigio filebit; mox vero veladunam feneftram apertá redibit. 


АММОТАТІО + 


А Bfque predicto receptaculo ce valuis haberi potest idem harmonio- 

fus fonus fiinfirumentumobliquo predicto fitu flatuatur in Concla- 
viad fene[lram aliquam c aperta oppofita feneftra aut porta, per quam 
ventustranfeatitaconftringantur valveillius feneftra,ut ventus con- 
flrictus per aperturam irrumpens feriat chordasinfirumenti. Et hoc 
modo Kircherusacego illud ftatuimus, блп fonumanimamus. Editur 
fonus quandoque tam vehemens, ut totam domum,crvicinas etiam pla- 
teas impleat, cum omnium flupore, 


ANNOTATIO II. 


с! quis buiusmodi harmoniofum [onum vellet continuare in perpetu- 
um, is apparare po[Jet Machinam im turris alicuius patente loco , ed ra- 
tione accommodatam , ut іп morem apluftri feu indicis ventorum ad 
eum ventum,gui actu fpirat,verfaretur : fic enim concepto aére animata, 
fuapte ponte ad quemcunque ventum femper vefonaret, 


ANNOTATIO Ul. 


S Ivero velis ,ut praeditus harmoniofus fonusin alto aere cum Йароге 
audiatur,pi{cem,vel draconem volantem , ex levibus arundinum fè- 
gmétis e Len füperinductá,ita adornabis,ut ad штита, latuschorde 
ad equifonum extendantur, quem mox ut liberiori aura commiferis, fu- 
ne five attratto five laxato ,magno femper impetu chorda сит intenta 
` (Muficacffeliuexcitabuntur. Quod [iloco draconis Angelum volan- 
tem formes tanto prodigiofius fetfaculum prabebit Machinamentum, 
quan tò finitus infolentior fuerit rariord,. Innumera alia excogitart 
poffunt › ope buius Infirumenti efficienda; que [olerti Artifici religa 
gimus. EXPE- 
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Р. ATHANASIO KIR- 
CHERO, 
Suo in Mathematicis Praceptori omni ob- 
fervantia colendo, 
A PRE Schott ¢ Societate JESU 

ер 
SAG Lumum Te in hoc-meo Opufeulo compello, 
NAS & Dater 69 Praceptor Reverende,qui primus 
MES le debueras ,ob Tuum erga те meritum, 
meum erga Te affecfumutrumd, maximum AT HING, 
avenger. Stillam ad Te derivo, cut aqua omnis, 
omnes fontes debebantur реа quo Sab. 
ж Сағе eS Mare immenfum, ob eruditionem exi- 
miam ;omulgenam ,inexhanftam , Orbe toto notifi- 
mam Hum egoMariafidens annis nb pancas primum: 
ка "Difcipulus in hac alma noffra Herbipolenfg 


Univer- 
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Univer] fate, Кота deinde inre Litteraria Socius eò 
ufque prolui labra mea,ut aquas eructare, fortes for- 
mare fim anfus, Ad Те ergoredire debebant aqua 
EF fontes omnes, EF vero etiam redüffent , nifi ad 
Fontem alium ,FONTEM SPECIOSUM, 

EF fua роге, Tuo etiam (uafuinclinaffent. Pa- 
Herts tamen , ut vel hocultimum flillicidiumad Te 
derivetur,Experimentum inquam novum deVacuo, 
duplici titulo Magdeburgicum, 69 quia Magdeburgi | 
inventum , Єў quia incArce nofiracMariaburgica 
perfectum, edt vacuum mibi offers inquis ? Ima 
minime vacuum Y UO etzam calculo; affedtucerteeF 
Tibi gratificands animo pleniffimum, 65 vel hoc no- 
mine Tibi non ingratum, quod ab Е А momen ba- 
betà qua Ти olim fanitatem , €9 cum fanitate do- 
&rinam accepifiz.. Vale Pater 69 Preceptor (olen- 

diffime , 69 ftudiis meis favere non ае Ж, 
Herbipoli 2, May 
1677. 
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Vanta cum: applaufa Mundus Litteratus fufceperit atque 
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Experi- ТА \ fufpexertt Experimentum illud novum Hydrargyrt tubo: 
pita à Ng At vitreo tacluft, aliquot ab binc annis іп Italia primim ab 
таг AN Sy Я ° j . Е К Rr. 
Au ro 22 Evangelifla Torricello excellenti Mathematico,deinde im 
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& Sciipro- Polonia a P. Valeriano Magno repertum ac promulgatum; teffantur tot 
265, Virorum dottiffimorum [cripta quibus id ventilant , Marini inquam 
сета Athanafri Kircheri,Nicolai Zucchy, Pauli Cafati, Valeriani 
Magni, Emanuelis Magnani, Harftorfferi, Chydrai, Cornet, ralio- 
rum, quorum aly vacuum inde flabiliresalg evertereymagmis auftbus со- 
наши, & adbuc fub judice lis est. \Alind bic Machinamentum, 
prioreut opero[rus, ita longe ingenio[rusim medium produto, «Auttor 
Expert- емей Pranabilis С“ Ampli fimus Dominus Otto Gericke, Patricius e» 
‘Andon, Reipublice Magdeburgenfis Conful, eiusdemque ad vmiver[ales Pacis 
°` qradlatus Monafferit & Ofmabrugi Legatus. Excogitavit i paucos 
antcannos Machinam eoanimo c fme, quem ex ipfiusmet uerbis infra: 
afferendis tntelliges s obrulitg, t ip nuperis Comitiis Imperiali- 
bus Eminentiffimo Principi Johanni Philippo, Archiepifcopo: 
Moguntino;& Herbipolenf Epifcopo, qui eam iz Arce fua Herbi- 
golenfia(fervat , ubi non femel, eodem Eminentiffimo Principe prefente, 
artificium totum vidi,examuavi fcriptis mandavs, Viris litterati Ro- 
mé c? Alibi communicavisc> eorum judicium exquifrvis nec ullus esi 
qui Autforis ingeniummonlaudet. Sunt quihuiusmodi Machinamen- 
zo vache (quod hadenus phantafma fuit {тше tentafe five peraje, ob- 
Кете invulnerabili,velabAngelo,plenitudine Nature) modis omnibus 
evinceretentant; aly verd nonalio effcacins quàm hoc plo Experimen- 
to eliminari id poffe autumant dumcernunt тат |16, Naturam, vim: 
lcet extremamab Archiprincipis ingens) Machina Токтук antlie pa- 
daturyartem ce conatum hominum eludereomnem. Machinam ipfam 
quà verbi quà picFurd fubjicio,puenantium utrimque argumenta ае 
vo judicem Leikareu meum canftituoy (mode nullà presccupatmsapinio-- 
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 Magdeburgicum. 445 
6. I. Experimentum quomado frat. 

Aseltvitreum с, eximia capacitatis &fpifitudinisi&Re- | 
б cipientis formam, utapp: lant, elaboratum 5 citius collo AB eni E 
adglutinatum eft, fingulari Arte & firmitudine, epittomitm ori- Б ЖРБ 
chalcinum Авр, habensverfatilemclayem E. Eft preterea pr 
tubus feu fiphon ex orichalco firmiffimus ЕМ КА utrimque if F Experimen.. 
& MN apertus,ac prztereain dorfoubi c; quem tubum ego теа 
abeffeduantliam pnevmaticamappello, quoniam agri è vafe се? 
extrahendo eft deftinatus ; habetque intus bina 2ffaría, ТЕНШ 
noftratesappellant,ventilia, 1, & н; quorum priusaperitur < 
verfus 1, clauditur verfus р; pofterius verfus с aperitur,& 4» 
clauditurveríus н. Manubrio 1 рі кт. alligatifuntduo^7 "^ 
funes, utdumextrahitur,à pluribusapprehendi poffit. Implati- 
tata eft hzc antlia firmiflimé cuppz lignez,ut Figura monfttat. 
Cümigitur Experimentum cxhibere re ipsa volunt, implentto- 
tam cuppam aqua, вс Recipientis c collum A 8D immittunt 
intraorificium Е antliz pnevmaticz,itauttotumepiftomiunr 
unzcumclavé E immerfumfit aque intra cuppam contenta: 
Deindeconvolutáclave Е aperiunt epiftomium, & duo vali- 
diflimi viriarrepto manubrio г. cumligaculis,agitantantliam, 
extrahendo atque intrudendo piftillam LK. Quod сіт ex- 
trahitur,aperituraflarium 1, verfus 1 (claüfointerim maner- 
te айапо н ) fequiturque aër vafis с, per orificium b, rece. 
ptus intra antliam pnevmaticam ; cum vero retruditur piftil- 
lum, clauditur affarium 1, prohibetque regreffum aeri intra 
Recipientem; interim verOaperituraflarium н; & a&rabem- 
bolo: x preflus violenter erumpit ex orificio с aquxitidemr 
immerfo. Hee piftilli agitatio continuatur per duas, tres, aut. 
plures horas, pro maiori aut minori capacitate vafis c: plura 
enim huiufmodi vafa habent, quorum unum menfuras Herbi- 
polenfescontinet3 >. circiter,alterum 27, tertium 2o, quartum 3.. 
aut 4,praterpropter. Ac principio quidem facilis eft antliz: 
agitatio ; paulatim vero crefcit difficultas extractionis piftilli,, 
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tandemque tam redditur difficilis, ut duorobultiffimi juvenes 
ad fudorem ufque adnitentes vix extrahere illud ampliüs pof 
' fint,necprobibere quia fponte relabatur intus, ac cum impetu 
ёс Копии Ш atur ad pattes. т. Hac igitur ratione évacuatur 
paulatim recipiens с, & Cûm ad 41 ат extrahendi difficulta- 
tem ventum eft,aiunt totum jam extra tum ейсабгет, totumq; 
vas efle evacuatum ,vel utnonnemo lepide, (его tamen ait, efa- 
nature, . Revoluta igitur verfatili clave в, claudunt diligen- 
«тё epiftomium, refiguntque Recipientem abantlia, & im- 
Vide Ico- Merguatad collum АВ ufque intra aquam limpidilimam x, 
nifmi iv, convolutaque denuo clave E iterumaperiunt:& ecce,magno 
Fig.  impetuatque tumultu ebullientis aque inftar, vel fontis potiüs 
copiofiflimie venaterrz erumpentis,irrumpit aqua inter vas per 
collum (nontamen fine bullis & copiofa fpuma)idque paulatim 
ad fümmitatem ufque replet." Ac primó quidem cum Experi- 
mentum hocin Recipiente27. menfurarum capaci fumpfiffent, 
ingreíIz funt menfura 26.& tres quarta:iterü cüm idétentaflent 
cum alio minore Recipiente 20. circiter menfurarum capace, 
adeo repletusis fuit, ut vixfpatium quodavellana nux repleret, 
remanferit aqua vacuum; quod tamen fpatium aër replebat in 
{phzrulam conglobatus, qui & ad aque motum huc illuc mani- 
fefté difcurrebat.. Nunquam tamen rem еб deducere potue- 
sunt etiam minore Recipienteadhibito, ut omnem excluderent 
aérem,meain prafentia. · Pauxillumidaérisdicebant effe illud, 
quod in epiftomiicollo,à р ufqueadclavem E, nidulare fta- 
tim incipit, dum ab antlia refixum vas ad aquam x ufque, cui 
immergi debet, defertur; fperabantque fe illud quoqueexclu- 
dere poffe; quod & factum afferunt alio tempore me non præ- 
fente, Alias etiam vas maximum 32, menfurarum, antequam 
45% grs- er extraheretur, ad ftateram examinarunt; & facta extractione 
vieu ^; cümiterum ponderaffent , repereruntid mints ponderareloto- 
en nes »,cum tribus quintis, 2°, feu unciam unam cum tribus deci- 
mis, 15. quod fanéluculé:iflimum eft argumentum,acnefcioan 
alias tam luculenter vifum, gravitatisacris. Hoc etiam nota- 
wm 
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tum fuit,fi yafe: c évacuato aperiatur epiftomium extra aquam» 
tanta viirrumpere externum aérem in vas,ut hominem ex oppo- 
fito ftantem ad fe rapere poffit... Nonnemini digitum admo- 
venticutem сит сагпе penéabftraxit, Alius mihi notus aper- 
tum os fuum fatis eminus admovit, & confeftim deficiehtefpiri- 
tu manibus fignum,utfeamoverent,dedit,iplead abfcedendum 
impotensfactus. Notandum hic, ab Auctore Experimenti;& pri- 
mo etiam a noftris hic Herbipoli, Recipientem с nonincup- 
pa, fed extra cuppam іп tabulato fupra ipfam perforato difpofi- 
tum fuiffe, tabequelongoà Recipiente adantliam ufque деди: 
&oconnexum. At AeA convenientius judicarunt dicto mo- 
do omnia difponere. 


6. FE- Experimento jamin-ventoquenam de nove 
| addita'Herbipolt. "> | < : 
QY: retulihucufque , à primo etiam Experimenti Audtore Experi- 
“tentata antea,atque in opus deducta fuére. Qua fequuntur; mento nove 
noftri in Herbipolénfiarce repererunt, vel potiùs inventis addi- 244797 
derunt.Auctoristamen mentem circahec infra aperiemus 6. F dit, 
ubiait Audor fe omnia hæc dudum Ratifponz exhiburfle. тх 
lenttotum vas c aqua, & claufüm diligentiffimé imponunt o- 
rificio ғ antlizipnevmatiez , ut antea , aquisintracuppamim- 
plantatz; ac deinde agitata antlidextrahunt violenteraquam è 
vafe c, eádemin principio facilitate, difficultateinfine; quáae- 
rem antea extraxerant. Nunquam tamentotamaquam hacte- 
nusextraherepotuerunt, vel difficultate Кай, vel ucipiobten- 
dunt, affari] 1 non beneclaufivitio. Refiguncdeindeabantlia 
epiftomium,& aqux x imponuntufqueadcollum a в, utantea, 
& eundem effectum ingredientis& cum tumultu fubfultantis a- 
qua experiuntur, nifi quod copiofior fpuma, & plures Бае ex: 
citantur. Nec tamen efficere poffunt, üt totam vas aqua iteram: 
repleatur,utantea erat. Aliusutoftendat;aérem folo calore;non 
vero violenti extractione è vafe,rarefieri atque exten uari,aperta. 
epiftomij clavecopiofum fumum immittit intra yas съ qui > 
- denm , 


ае 
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TTL enim UTERIS ЗЕН 3.5) . 
demaquam репе а: ‚ & fupreme eiusfuperficiei incumbit, mi- 
nime vero Ate ae petit, ut ipfe afferit:cüm primüm verê 
linteo calido vasinvolvit ,attenuatur fumus, & füpetiora petit. 
Egotamen con 


\ tratium бегі expertusfum, Idem aflerebat, fu- 
mum aque primüm incumbentem, pofteavero рег vafis inani- 
tatem,ut rebatur, difperfum, minimé deícendere, dum perulte- 
riorem antliaagitationem aqua iterum extrahebatur. Nosta- 
men manifefte vidimus, fumum & moveri fupra aquam; & de- 
сейме e ЕЕ MU ды e], 

videito- Alius qui curam opetis habet, & сат Amicisaut Dodis o- 

nifmi Lv. ftendendum eft Experimentum, evacuandum vas c, velutipfe 

Fig m1. loquitur, efatuandum curat, ut сив peragere id poffit, hanc ex- 

Cacabus  cogitavitartem. Cacabum fecit xneum A в ingentis magnitu- 

evacuate» dinis, вс aliquoturnarum capacem; inftru&um infràepiftomio 

pus KML, fuprà vero tubo c р, & clave verfatili 1, Huic tubo ad. 
ferruminata funt alia duo vafcula, ЕР, & сн. Cacabi huius e- 
piftomium KML inferit antliz pnevmatice orificio F, ad eum 
"modum, quo inferitur Recipiens с, ita ut totum epiftomium 
KML aqueintra cuppam fitimmerfum. Claudit deinde firmif- 
fime tubum fuperiorem Со, сопуоШга clave 1; &utomne ir- 
rumpentisfürtivé aéris periculumavertat, utrumque vaículum, 
EF, & сн, replet aqua, ut tam clavis 1, quàm orificium p, 
aquis tegatur.. Agitata deinde per aliquot horas continuas an- 
ша pneymatica,eyacuatcacabum, non {ecus ас Recipientem с 
antea cvacuabat. Evacuatum diligenter communis contra аё- 
ris ingreflum, & confervatin adventum {pecatorum. Quibus 
prefentibus,imponitvas С, feuaére, feuaqua plenum, orificio 
p tubi pc, repletis priùs aqu vafis EF, & GH. Aperitdeinde 
clavemcacabi, 1, & clavem Récipientis Е; & ftatim cacabi 
inanitas proliceread fe incipitaérem,auraquam Recipientis. In- 
terfui ego,cümtotum vas c aqua repletum imponebatur caca- 
bo- Quampsimim ergo apertum fuit epiftomium utrumque, 
Recipientis inquam & cacabievacuator!) in 1, fimuldelabica- 
pitaqua Recipientis in cacabum, fimul ¢ cacabo Rte in 
eci- 


Magdeburgicum. 449 
Recipientem bullzinfinitz, & rádij quidam perlarum inftar lu- 
сити & frequentiflimi; вс ро longam agitationem bulla ad- 
harebantuni Recipientislateri lucidiffimarum perlarum inftar; 
necceflavithicaquaz & bullarum radiorumqueconfli&tus,quàm 
diu duravit aquæ in fübje&um cacabum vel lapfus, vel attractio. 
Pofthoram integram, cum necdum detracta fuiffet aqua, rema- 
tum fuit vas c, epiftomio eius priùs claufo, & aqua limpidiffi- 
mz x, utaliàs,impofitum; & nihilominüsaquam fontisin(tar 
irrumpentem cum tumultu & рита fpectavi, quamvis non tan- 
tá copia ut antea , quando per antliam fueratextrada aqua ex 
vafe c. 
$. lll. edrgumenta ad flabiliendum vacuum ex 
hoc Experimenta fumpta. 


Derant,cüm di@aexhibebantur Experimenta, Viri aliquot жүрегіне. 
doá&iffimi, Democricici partim,feu mavis Vacuifte,& partim «v no- 
Peripateticiiquorum illi pro actuali vacuo, hicontra pugnabant, Mb oo 
utrique argumentis ех codem Experimento hoc novo defüm- ad vacuum 
ptis. ; a[ferendum 
Vacuiftz itaarguebant I. Авг ё vafe с poft схапйано лит? 
nem extractus eft,quia minüsponderatvasquàmantea;& totus ` 
extra&us eft , quia poft longam agitationem antlia agitari am- 
Наз non poteft,antea vero poterat; utique non alia de caufa;nifi 
под anteafempereracaliquid aéris quod trahebatur, poft nihil 
eítfuperquod trahatur; Ergoin vafe eft atu vacuum. 11. Dum 
extrahituraqua 6 vafe c, pars vafis fuperior deftituitur aqua, & 
aér nullus ingreditur, quia collum vafis eftaquz immerfum , & 
contraomnem aéris ingreffum munitum; Ergonihil eftfupra a- 
quam vafis c, acproindevacuumin eo eft. НІ. Poftutramque 
exantlationem, aéris inquam; & aque, уазадож immeríum re-. 
letur,aquá furfum afcendente; Ergo nullum erat ampliüsin va- 
{е corpus,ac proinde nec aér,alioquin daretur penetratie 
corporum. Vacuum егроайц 
datur, ' 
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| S. I V. Argument a. adevertendumvacnum ` 
| ex eodem. Experimento deprompta. 
Experimi- DEspseeaereones fe hifce Experimentis & argumétis minime 
sam tev "* vicosrebantur,ut ab Ariftotelis fententia tot yam (есшіз pro» 
1 pugnata in fcholis,tot auctoritatibus, rationibus,experientiis fta- 
vacuum bilita, atque hoc Experimento confirmata , recedendum puta-. 
Ws rum rent. Fatenturaérem extractum vafe,& quidem magna copias: 
“fret, totum extractum effe;pernegant. Rarefcitviolentà extractione, 
inquiunt, авг intra vas, & eoufque rarefcit, donecad limites 2 
Deo & Natura fibi praftitutos perveniat, fiextractio continua- 
tur;quos limitesubiattigit, cellet piftilliagitatio, & ulterior ex- 
tractio, neceffe eft; aut fi majori vi adhibita.continuetur, frangi г 
oportet vas рой, quam vinci Naturam vacuum abhorrentem. 
Pofterius hoc probantexemplis,quz attulifupra Par.I. Protheo- 
"irem ra Tia 1. & aliis multis; prius vero hacratione, In exantlationisini- 
zaferi ex- tio nulla fentitur difficultas,quia multum ineft vai aéris,qui faci- 
2455 rarefcere poteft, & vasimplere: crefcit deinde paulatim diffi- 
^. ^s cultas, quia minus ineftaéris, qui ut vasimpleat, magisrarefcere: 
debet: ergo dum maxima incipit e(Te difficultas , minimum aeris: 
eft; & maxima eft factararefactio:; ergo tam diucontinuari ex- 
tractio poteft, quam diu poteftrarefcereaér,& non ampliüs.Nom 
ergo przcisé aër eft qui tractioni refiftit, alioquin quo plùs aëris: 
ineffet vafi; eó major debereteffe refiftentia,ac proinde majorim 
principioquàm infine: Ergo rarefactusaér, & Natura, feu cor- 
porum contiguitas , refiftuntomnimodxextradtioni, non vaci- 
um, quodnullibi eft: 

Ceonfirmant I. quia parum illudaéris, quod in vafe globuli 
inftar confpicitur, poftquam aqua furfum ebulliente repletum: 
fuit; eftille ipfe аегтагеҒа ав quiantea vas cotum implebat; qui 
deinde fübingrediente aqua paulatim ad fuum ftatum. natura. 
lemreducitur,& conglobatur. Neque enim verum eftquod Va- 
сонг dicunt, ele aérem illum quiantea intra epiftomium vafis 
€ nidulabat:hicenim e&pelliturdum vas intra aquam ximmer- 
giu. Л Com. 
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„+ Cenfirmant П. quia quando aqua іп vas с evaciatum, 

ut Vacuilte putant,irrumpit, excitatur intus рита вс bullae; hæ 

autem oriuntur ex pugna aque $ aéris preexiftentis in vafe,tam- 

вой rariffimi ; ipfi enim Vacuiftz fatentur, cum aqua nihil aéris 
fubintrare;quod an verum fit,ipfi viderint. 

Opponunt Vacuiftz, аёгет non poffe rarefcere extractio- 
ne,féd folum calore. Probant,quiafumusintra vas c intromiflus 
non rareícit, nifi calidis pannisadmotis, etiamfi continueturex- 
ага Но aqua. 

Debileenimveró argumentum. Condenfatur aër non {olo 4v» fos 
frigore, fed etiam preflione & intrufione, ut patet in aliquibus са 
fontibus рпеутайсв,ашздие Machinis,quas [ирга Par.II.Claf- ^" 
fe I. Cap.3. dedimus; & etiam in fiftulis ггев Martialibus, fi fora- 
. mineigaiario occlufo intrudere tentas violenter piftillum fiftulæ 
cavitatemexactéimplens: fi enim авг elabi non poteft, compri- 
miturs& aliquó ufque р ат ingreditur, quamvis deinde cum 
aérad {ummamdenfitatem, quàm pati poteft, reda&us ей, nulla 
viulteriüs intrudi poffit. Cur ergo non poterit rarcfieritradione, 
ео ufque, donec perveniat ad fummam raritatem, quam poteft 
pati? An non quandoaliquid tantüm aéris extra&um eft, minus 
eftintusquàm antea in vafe с? $ tamen totum repletvas; ergo 
farefactus eft aérperfolam tra&ionem. Nifi velimus dicere, ad 
primumtra&umincipere vacuum, & paulatim crefcere; quod 
Democritus, Leucippus, Epicurus, Hero Alexandrinus,& alij o- 
lim dicebant,qui vacuola,utita dicam,rebus omnibusinterfper- 
fa agnofcebant, prout fupra fuse explicavimus Par. I. Protheoria 
I. Sed hoc ipfum ей, per illos,aérem rarefieri. Tra&ione ergo et- 
iam rarefitaer,& non folo calore. Ad id de fümoaiunt Peripate- 
tici,illum etiam tra&ione rarefcere, utaperté vidimus,dum poft 
tractam aquam defcenderet, & in vitreo vafe c agitaretur. 

Hzc & alia plura.tum in utramque partem afferebantur, 
que fufius& do&ein peculiaridehac re Пан Ба infra 5.9. allata 
difputat P. Melchior Cornzus, in һас Alma Herbipolenfi Uni- 
veritate Theologia Profeífor, qui & ipfe non femel mecum fpe- 
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Gavit, examinavitque diligentiffimé, Experimentum dequo a- 
gimus. Idem, cùm primüm videram, Romam perfcripfiad Р, 
Athanafium Kircherum, aliosque Virosdo&os вс amicos, uteo- 
rum exquirerem fententiam; quiomnes cum Ariftotele contra 
Vacuiftasfentiunt. Interalioshzcad me {cribit P.Kircherus. 


8. У. P. Athanafjj Kircheri de novo 

| Experimento judicium. i 

Ewerende in Chriflo Pater. Experimentum de vacuo 

RP. Afifenti тит vidi, (> diligenter exanimavi. 
Et oppidà [ane miratus fum, quid in mentem venerit ifliufmodi 
bominibus у ut vacuum ibi afferereaujint , ubi non vacuum efè 
vvelipfa Experimenta fat [upergue docent. Experimentum e- 
nim , dum tantam difficultatem experiuntur ,tantum abeft ut 
ibicoaccuum effe demonftret, ut potins поп vacuum effe nul- 
la meliori vatione offendi pot. Sienim vacuum est ibiyqua- 
vo, quid faciat tantam difficultatem ? Certé поп aër „quia inde 
ехітабі est; Ergo тиит illnd, quod poft aeris extra&lionem 
т ит est: Sed mbilum refiftentiam facere,quis concipiat? 
aut quis in Philofophiaunquam audrvit ? fed dicunt , pauxil- 
lum illud аёт in orifico relitti y ob fummum appetitum quo 
vacuum illad explere defiderat, hancrefiflentiam facere. Sed 
quis nefcitcorporum continuatione femel merruptá (quod ego 


 bumaná courtute feri non poffe judico yuti tautillum aeris ad 


replendum [atium potentiam non babet, [icuecappetaum 
Же етиа taque = veluédantss Natura ampetus potuis їй ra- 
vefalionem a£nit.quàmim aliamvemcon тепа us esk ut centies 
ego in fimilibus Machin expertus fum. “Placent autem ratio- 
nes.avobis addulle, £9 "veritatem dewacuo non dando aper- 


tede~ 


Magdeburgicum. 453 
22 demonfirant. Sed doleo non mihi tempus fapere[fe , ad tos 
tam machinationem ex fundamentis confutandam. Quare 
id Reverentia ете, С? Patri Сөтпео relinquo difcutiendum. 
Reverentia Vefira opportumiffime id praftare poterit in Hy- 
draulica,ubt de vacuo trattat. Ceterum falutat Reverentiam 
Veftram P.Valentinus Stan[el Socius meus ac quoque in Hy- 
droftaticaverfatiffimus eandemque quam К. V. jam fub prelo 
babet materiam publica luci dare conftituerat, fed preventus à 
R. V.apropofrto fuo defiftit. Interim поп deerit ipfi ala ma~ 
teria ,1n tanta argumentorum waritateexagitauda. ~ Sed Б, 
У non omittat reciprocum cum eo negotiationis litteraria com- 
mercium infiituere ; fiet enim utriusque bono. Vale, qo те 
ama. Rome 26. Februari] 656. R. V. fervus Athanafius. 
$. V I: Litterz Auctoris Experimenti, · 
ejusdemque ad varia quafita re- ` 
fponfio. 
р" oplatifmatia feu ventilia in pnevmatica Antlia elle dilpo-Experinsé 
lita afferui;quoniam ea abundefuflicere mihiperfuadebam, гот? Аи. 
At quoniam ali, etiam Чо ти Viri, qui Experimentum Pu Ties 
tim dirigebant,partim{pectabant,plura,aliterque ac ego defcri. 
pfi, difpofita inibi aflerebant,nec impetrare poteramut Antha 
aperiretur; Авдогир fcribendum centui,ejusquementemex- . 
plorandam; qui profua fingularihumanizate in fequentem mo. 
«um refpondet. > uat 
Dmodum Reverende Әс Domine со: Amice. Ad Litte- 
vae [nas Hlerbipoli д. Juni N.S.datas,e91 4.¢jusdem ac- 
ceptas ,becrefpondeo. — Imveutum meum eò propri сойтат, 
зи denouftrem yarem aliud nibil fe quam fumum feu evapora- 
P LÀ 3 P 
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tionem Terra, qui eam certo ac determinato pondere circum/tet, 

omnia nullo alio corpore repleta penetret, €5 cum Terra ipfa tam 

motu diurna quam annuo moveatur , cumque eádem unum Ve- 
іші corpus efficiat. Hocut oftenderem, varia adhibui Expe- 
rimenta, nullum tamen ex omnibus deprebendi aptius ,дидт 
quod Reverentia Vefira apud Eminentiffimum Eleftorem Mo- 
guntinum [pettarvit ; antham videlet duo habentem ventilia, 
per quorum unum аёт introtrahitur , per alterum vero expelli- 
zur. Tametft jam omnia longe melius,quam tunc,ordinaye- 
vist. Ufus atque utilitas ди Experimenti brevviffime est 
qua fequitur. | 
Experimen І. Deprehend:tur,quanta fit gravitas agris nos circum- 
кы ы-н flantis 5 CP quantam in altitudinem propellat aquam intra 
ig aie суасиагит tubum, 1 | "6 | 
7 EL Sivitro fpberico evacuato fuperponitur firmiter aliud 
non [bhericum у ut aër ex boc violenter in Ший attrabatur; 
contrahitur quafi in fe vitrum non fpharicum,e in mille fru- 
<< fla magno fragore difrumpitur. | | 
ILI Ponderare poffumus aérem vitro conclufum: 
quanto enim levius et vitrum post aérem extratium, tantum 
onderabat aër antea in eo contentus cv. g Recipiens quo Phar- 
- macopole in diftillandis aquis vtuntur post extractum atrem 
tribus aut quatuor circiter lotomibus" levior est, prout R. V. 
apud Eminent mum Elettorem Moguntinum viderit, 

IV. Veram ac propriam caufam ventorum #9 nubium ex 
eodem Experimento deprehendimus , dum ventus in vitris 
claufis agitatur > eumque deinde nubes fublequuntur. Que 

omnia 
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imniasaltague plura ab eo tempore, quo apud di&um Eminen- 
ти? Elettorem fur , melins certiusque deprehendi. 

` Ceterum quoniam vari rerum curiofarum Amatores me- 
cum de їо Experimento per Litteras egerunt,variaque re- 
fponfaextorferunt; exsftimoea,prafertim que preftantt ‘Philo- 
fopho cuidam non ita pridem communicawi , mon contraria fore 
js que К. V, imprimenda curat ; ideoque pauca quadam bic 
addere , eidem gratificandi ftudio , поп detrettabo, Sc. Hifce 


divine ргогебиот nos ambos commendans, maneo 


Adm. Rever.Dominat.Veltra 
obfequentiflS.& A. 


Otto Gericke. 
Magdeburgo die 18.Junii Anno1656. | 


eAd varia quafita refponfio Auctoris 
Experimenti, 


: 7 Aria variistemporibus,eaque fubtiliffima interrogata, 3 ma- Experi 
gno,utapparet, Philofophopropofita fuére Do&tiffimo Do- pos noy 
mino Auctori pradicti Experimenti ; quibus ipfe ingeniofiffimé pido i 
refpondet , & folidé folvit » eaque libenter hic pofuiflem ad varia que- 
verbum,ni prolixior efle,quam par eft, noluiffem. Eritaliisfor. /'^ 
taflis occafioid opportuniüsprzítandi. Nunc ex omnibus pau- 
ca, & ad queftionem de vacuo potiffimüm , de quoagitur hic, 
pertinentia breviffimé perftringam. 
I. Afferit, Aérem ex aqua oriri, idque apparere exeo; quod 
fi vitrumaquárepletur, eaque deinde extrahitur, manifefte vita- 
lesfpiritus(utvocatipfe)qui priùs inaqua invifibiles delituerant;, 
bullarum inftar afcendant, fuperioremque locumoecupent, & 
evaneícentesexoculisin абгептаредпв. | 
EAG 
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IT. Aëri ё vitro extracto nihil fuccedere,fed remanere id 
quod antea erat ibidem cumaére,nempeathera. Quid veró 
ztherisnomineintelligat,noniexplicat, nift quód dicat, corpora 
cecleftia omnia,ipfamque Terram in there ftare atque fübíifte. 
re. Alibietiam ftatuit, ethera вс vacuum idem efle,ideoque qui 
æthera concedit dari, vacuum dari fateatur necefle eft. © | 

ILL Hicin Terra,& intra totam Aéris{pharam, nulla hu- 
manáinduftrià fieri pofle vacuum,necMathematicum,nec Phy- 
ficum. Rationemadfignathanc: Quiaaérfecundiimcertam 
gravitatem ubique circa nos confiftit, & aqua fpiritibus vitali- 
bus feta eft; quocunque igitur modo vacuum efficiendum ten- 
tetur,{emper aliquid penetrat; quod tametfi tam exiguum fit, ut 
vixaciculz nodum adzquet; aliquid tamen eft. 

IV. Si ё vitro aqua plenoaqua extrahitur ,ut nullus interea 


aérfuccederequeat, oriuntur in aqua multz bullae furfum ten- 
dentes; quas puto (ait Auctor)aérem effe. 
Hzc pauca ex multis fufficiant. Ex ceterisrefponfionibus 
Au&oris colligo, eum etiam omniailla Md exhibuifle 
jam dudum, & etiamnum exhibere, quz fuprà dixi inventa feu 
addita ейе in Arce Herbipolenfi, Colligo przterea, eum non fa- 
vere Vacuiftis, quiex hoc Experimento fuam de vacui nó опа 
poffibilitate,fed айпай ac vifibili, ut ipi loquuntur, exiftentia 


opinionem ftabiliri tantopere contendunt. : 


6. V 11. £pusdem Auctoris теропро ad no- 


firum quafitum. 
Experi- | [Nteralia quæfita Experimenti Magdeburgici Auctoria prefa- 
"wma СО Philofopho propofita, unum ей; Cur intra vitrum ,? quo aer 
retponfio nd dicto faperins artificio extraéfus fuit, (i aperiatur, tanto cum impetu aer 
noftra qua- aut aqua irrumptt > ut momento fer? repleatur ? Refpondet Au&or 
fe caufam e[Je gravitatem aéris,aérem e$ aquam extra vitrum circum[lan- 
tis, fua gravitate prementis.. Sicutenimaddivim locum ant fpatium 


evacuatum quodcuma,, fi aditus pateat irrumpit несе ат! quod'uis cor- 


pu 
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puscircumfans, fi prematur, aut propellatur, dummodocedere poffit; ite 
Ji evacuatum vitrum aperiatur ,neceffario aër aut aqua circum[lansar- 
ruere debet ,quia premuntur ab aéreincumbente ci poffuntcedere. Et 
tanto quidem impetu irrumpitaér, inquit idem , ut nifi paulatim 
laxetur aditus, vitrum ob impetum irrumpentis aéris diffiliat. 
Quod aitnon femel fibicontigifle, ita ut vitri fragmenta ad la- 
queate ufque falierint,non fine oculorum periculo. - 
Afleruerat Au&or, quam gravis ,vel potins quam fortis, ch in pre- 
mendo vehemens fit aer noscircum[lans, deprehendi poffe accuratiffiae 
m dianteaquácertoinfirumento inclusa. Petivit Philofophus Ex- 
perimentum aliquod , quo id deprehendi queat. Refpondit 
Auctorinhuncmodum. — Si tubus vitreus, aut mixtimex vitreo бе 
cupreo tubo coagmentatus canalis frat, 30. 40.50, aut plurium ulnarum 
“altitudinis , C ex illo aer arte fupradiclà extrabatur facile conyct po- 
test fi deinde aperiatur ,aquam fine mora lecoextracti aéris ingrejfaram. 
Imponatur igitur dictus tubus aut canalis erectus perpendiculariter „ m 
aqua O intraaquam aperiatur apparebit clare quá ratione cum impetu зен fem: 
aqua afcendat.femper tamen ufque ad eandemcertam anen[aram fea al- per altitn- 
titudinemtantim,c non Amplis, Quid aquam impellit er afcende- ei uid 
re cogit, nifiexterni aéris aque incumbenty gravitas? ut taceam nunc M duo 
multa alia Experimenta , qua non [inc meo damno praxi ipsa com- tubiseune 
pr 26 avi. EN CUAL. 
Hzc сит ер (1 em, quefivi ex Auctore,zum tubi evacuati, Койтя сір; 
intra quos aqua ad certam femper altitudinem afcendit , omnes e fem. 9^ Вос git 
per ciusdem fuerint capacitatis hoc est , eque ampli aut aque firiti ek - 
Сашаашет huius mei qua fiti efle poteft, quia fi exterioris aéris 
aqua incumbentis gravitas furfum pellit aquam intra tubum, 
idem aër feu cadem aéris gravitas, non zquéaltépropellere po- 
teft aquam maioris вс minoris ponderis,fed hancaleius,illam mis 
nis alté propellet:atqui aqua altitudinis quinque v.g. ulnarum 
in tubo amplo, maiorac ponderofior videtur effe,quam aqua al. 
titudinis totidem ulnarum іп tubo anguftos Ergo fi aérisgravi- 
tas furfum pellit aquam in tubo doe ad ulnas v. g. quinque 
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præcisè, in tuboampliore non poterit eam pellere ad tantam al- 
titudinem. Е i l 
Propofitionià me fa&z refpondet Au&or in hunc modum, 
inlitteris Magdeburgo datis 22. Julii Anno 1656. Ad interrogatio- 
nem quod attinet utrum aqua in tubo evacuato femper ad ean- 
dem altitudinem tametfi tubus & vitrum inzqualis fuerint ca- 
pacitatis,afcendertt; re/pondeo,perinde effe in boc negotio, quantum- 
vis апан) cj amplus fit tubus, dummodo fatis altus fit ut aqua afcem- 
dens menfuram fuam certam ac determinatam attingere poffit; quo an- 
tem altior eit tubus, eo melins est nunquam tamen aqua menfaram fa - 


. gm tranfereditur. Conatus autem in aeree vitro & tubo extrahendo 


tam diucontinuari debet, donec nihilamplius extrahi queat per fiphonis 
ventile. Sed Notandum, in hoc Experimentoinftituendo vitrum non 
imponendum effe tubo feu fiphoni рпеутайсо , ut alias , fed ipfi vitro 
accuratiffime ac firmilfime amnetiendum tubum illum longum, qui  fa- 
periori loco demitti debet intra Machinam араласа; pnevmati- 
cam antliam. | Sitamen altero modo, imponendo videlicet vitrum ipfi 
fiphoni evacuatorio , inflituere placeret Experimentum , impleri debet 
tam vitrum,quam tubus ipfi füperneannexun penitus aqua, & epiffomi- 
um vitri aque prins immer [um aperiendum est. Ouo fatto, quanto 
Mis aqua intra tubum C vitrum cáclufa premere potes! quam aêr extera 
nus aque intra cuppam [eu evacuatariam machinam contenta incum- 
bens,tantum aque fabfidet,donec aqua intra vitrum crtubum contenta 
in equilibrio feu equipondio fet cum externi atris gravitate. — V liite- 


“yam nihil interest utrum amplus fit tubus an flriciusy folummodo inter- 


est ut fit fates füperá, гіне. Notandum praterea , tubum vitro adgla- 
sinandum debere ejfe vitreum , faltem ex parte fuperiare, ut videri po (fit 
quousg, afcendat aut defcendataqua. «Adglutinatio non fine magno 
labore feri potest. Ad rationem porró dubitandi à me ргорой- 
tam, quod aéris gravitas non poteft pellere furfum aquam intu- 
bo amplo ad tantam altitudinem,ad quantam propellit eandem 
in tubo ftricto, refpondet Auctorin ahis litteris ad me Magde- 
burgo 4.]anuarii Anni1657. datis, imulque caufam fuz affertio- 
Bisadfignat, inbuncmodum. Exponatur cuppa aqua plena in loco 

quocuna, 
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quocung.,v.¢.in horto aliquo,elevataaterraulnd quinque v.g. equa 

cuppa demittatur ad terram 72, tubus cuiuscunque amplitudinis , inde- 
que divaricetur in duos alios tubos perpendiculariter erectos ,quorum . 
unu amplus fit , alter ftrictus: aqua cuppa ad eandem altitudinem pro. 
pellet aquam in utroque tubo contentam ,quia equalem vim habet aqua 

cuppe ad aquam utriusy, е(етапалт, ғай tantam altitudinem in utro, 

afcendere debet,quanta eff originis altitudo,nempe cuppa. Eodem pror- 

Jus modo a?r in certo pondere terra incumbens , in quibufvis et cuins- 

cung, amplitudinis tubis evacuatis, aqua furfum pellit ad aequalem altitu- 

dinem tantamnimirum quantam permittit aeris gravitas terram e 

nos circumflans. Addit,aëris gravitatem tantam efle, utad го. 

circiter ulnarum altitudinem elevare poffitaquam intra tubum 

evacuatum ;aitque fe id Ratisponz olim hoc novo Experimen- 

to deprehendifle. 

Нес Au&or, Quxquidemmirificé congrüunt cum iis,qU2 Argentum ` 
multi & дод: ти Viri,interque illos Emanuel Magnan tom.4. vivum i» 
Curfus Philofophici сар.>о. propof.9 & P.Melchior Cornzus in е +. 

Diatriba peculiari, docent circa Experimentumillud hydrargy. او‎ 
ri, cuius mentionem feci fupra part 2. clafl.1. cap.6. Machina 6, femper at ` 
quando fcililetfiftula utcunquefüpra tres palmoslonga, herme. 22/7 4l-. 
tice claufa ex una fui parte,cüm priùs fueritMercurio feu Будгаг- {гелди i» 
gyro plena, mox inverfo ore patente in fubjectum catinum ад. 
quatuor,vel quinque, aut fex digitorum tranfverforum altitudi- 
nem Mercuriorepletum depofita, depletur quoad partem fupe- 
riorem, in inferiori vero retinet Mercurium altum circiter pal. 
mostres fupra externi in catino ройи Mercurii horizonte. Aiunt 
enim di&i Au&ores , & experientia ipfa id probat, fi plures fi- 
ftulz diverfz longitudinis & capacitatis dicto modo adhibean- 
tur, five fimul, (ivefucceffive, Mercurium in omnibus сот еге 
ad unam certam & communem altitudinem, feu horizontem, 
utipfiloquuntur, 2 ab inferioris Mercurii catino contenti ho- 
rizonte feu fuperficie füupremá diftet intervallo trium circiter 
palmorum Romanorum, ibique pendulum hzrere, reliéta parte 
fuperiore fiftularum vacua, utapparet. Caufam huius fufpen- 
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fionis,& non maioris afcenfus vel defcenfus Mercurii intra fiftu. 
lam; aiunt effe gravitatem aéris externi, pondere {uo aquz cati- 
ni incumbentis,& Mercurium pellentis furfum intra tubum eò 
ufque,donec in xquilibrio confiftat cum aére,hoc efi,donec tan- 
tum intus gravitet Mercurius, quantum extra aër incumbens. 
Addit tamen P.Cornzus  fufpenfionem Шат Mercuriinon effe 
àfoloaéreextrinfecoaqueincumbente,& per equipondium,né 
ulteriùs defcendat, illi refiftente,fed nafci partim ex dicta caufa, 
& partimex metu vacui. Utrumquedodtéprobat./ Mihinunc 
non vacat, hanc fententiam examinare ,fedid commoditis præ- 
ftabo in Magiauniverfali Natura & Artis part. 3.lib. de Magia 
Hydraulica, Сеге fivera eft,nonleve fuübminiflratargumen- 
tum iis,qui omnem pofitivam levitatem érerum natura elimi- 
nare nituntur. Interim ego exiftimo, Magnanum hac inre fal- 
fonitiprincipio,utfuoloco videbimus. | сан Ва l 
Experi- Іа ет litteris 22. Julij ad me datis Auctorait; |. omnia il- 
mentinovi 1a, quae (ирга $. 2. dixi de novoadditaeffe Herbipolenfiin Arce Expe- 
Autors гипепсо fuo,fedudum Ratispon¢ coram Eminentiflimo Electo: 
pa -reMoguntinoexhibuiffe,eumque in finem curafle fieri cupreum 
~~" cacabum, cuius ego mentionem feci, Ait 11. fenunc evacuato- 
sium fiphonemita conftruxiffe, ut omnia fub aquisfiant, ad im- 
pediédum videlicet eó magis omnem aéris ingreflum in vitrum, 
dum aér autaquaextrahitur. Ait 11 I. parum illud aéris,quod ad 
pili magnitudinem aqua fupereminet, dum Recipiens evacua. 
tusrepletur aqua, oriri ex ipfaaqua ingrediente, dum per afcen- 
fionemaquz, & motum iftum violentum fpiritus aquz inclufi, 
(quos propriiffime diciteffe aerem) commoventur,& fecernun- 
tur. Negatitaque, parumillud aerisantea in Recipiente fuiffe 
Pernt. poftextractionem fadam: putatenim, ut fupravidimus §.6.in 
pneuma- Reciprenteevacuato ейс xtherem. Ait I V. antliam pnevmati- 
ticam fem- cam etiam poft longam agitationem adhuc pofle agitari,fed-tan. 
jo мын CO difficilius poftaerem extractum , quanto gravior eft aer cir- 
M s rc. cumftans , qui р шит extractum fuo pondere retrudit intus, 
periments: "Totam igitur difficultatemin piftillo extrahendo,& impetum in 


жүгі. i tefiliendo 
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refiliendo intra antliam,ad{cribit ipfeexterni aeris iden Àt- 
quc hoc ita effe, поп folùm felongå experientiãdidicife,vetùm 
etiam fcire poffe , quanta virtus feu pondusrequiratur ad piftil- 
lum extrahendum, tam in majoribus, quàm minoribus antliis.. 
v. g. fi antlia adhibereturunamulnam in diametro feu inlatitu- 
dine aut amplitudine habens (longitudoaurbrevitas,ait, nullam: 
differentiam faciunt) füpraiz00.librarum pondus requifitum irk 
ad piftillum extrahendum , atque adeo fex virosrobuftosad ex- 
trahendumforeneceffarios. Etinhoccafu;aliisque quibufcun- 
que, fi Recipiensperfedté, quantum fieripotelt , (pharicus effets, 
eum minimé diffraQumiri, tametfi totidem equi ad extrahen- 
dum adhiberentur. ‘In huiusreiconfirmationem hoc adfert Ex- 
perimentum.Fiericuravit duas phialas feu potiùs lances cUpreaSs Esperi- 
fibi mutuó exa&é congruentes,fiunam tegataltera,diametri feu mentum a- 
amplitudinis non majoris quam ulnz dimidi¢ cum dimidio qua- pou 
drante,feu octavaulnz parte. Has fi mutuó fibi imponit; & ae- Experi- 
remextrahit, adeo ab externiaeris gravitate compretlz , atque тей. 
unite tenentur, utfex viri robufti eas divellerenón poffint. Quid 
jam fieret, inquit, fi ulnam integram in diametro haberent? 
Quod fitandemadhibitoomni conatu divellantur ,.crepitum e: 
dunt fclopetiaut mufquetz explofioni non minorem.Quàm pri 
mum vero perclaviculam feu epiftomiumapertum velminimus: 
adituslaxaturaeri,fponte feparantur. Р 
АУ. Seanteaimpoflibilejudicafle, verum'vacuumin fub- varuum 
unaribusfieri humana induftria poffe,propteraeris gravitatem; 4^ripofes. 
nuncverdaliter fentire, & perocularem demonftrationem уа- 44/40: 
«cuum oftendere , feque cafu, dum przfens& alia fimilia experi- Experi: 
menta frequenter tractaret , illiusefficiendi modum reperiffe, menti.. 
Per vacuum tamen non intelligitwihilum, fed etherem; putatenim: 
vacuum & xtherem idem efle , & hoc eflepurumillud vacuum, 4st 
quod Peripatetici negant. Sic ipfe. Qui addit, eorundem Pe: 527» | 

" Ac : ETE ; 

ripateticorum argumenta;que fuprà$. 4. adduxi;nullius elle mo: фу» ad: 
menti. Primoenim,inguit,auctoritasAriftotelis contra ocularem яте" 
demonítrationem nihil valet. Secundo, quod folbummodo аёт тате o nt 
Mmm: y [^ ; 
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feat donec ad limitesà D ЕО fibi praftitutos perveniat , quos limites bi 
attigit , ceffet piflilli agitatio ес. nihil eft. Quid opus eftad limites, 
à DEO praítitutos recurrere, ubiad oculum patet, piftillum non 
folàmagitaritam diu pofle, quàm diu aer extrahi ё Recipiente 
poteft,verüm etiam quàm diu libuerit? Tertio, Putare Jî major vis 
adhibeatur in agitando vlterius piftillo,frangi oportere vas potius quam 
vinci Naturam vacuum abborrentem inanis eft imaginatio eorum. 
qui Experimentum non viderunt: fienim vitrum rotundum fue- 
rit, quantumcunque continuetur agitatio, nunquam frangetur, 
etiam fi equiadhiberentur, qui diu noctuque in extrahendo la- 
borarent. Ex quibus patet фиатто, fine fundamento à Peripate- 
ticis dici, folummodo tamdincontinuari poffeextraclionem ,quam diu 
poteft rare{cere a&r поп amplius. Quinto,errant Peripatetici,dum 
refiftentiam feu difficultatem іп piftillo extrahendo adícribunt 
aeriexiguo intra Recipientem adhuc contento, & quafi in nihi- 
lum redacto;cüm tamen refiftentia illa adícribenda fitaeri extra 
circumfufo; notum enim eft, quód nihilum nihil рогей operari. 
Sexto, quod Peripatetici dicunt, parum illud aris, quod in vafe. glo- 
buliinflar confpicitur , pofl quam aqua furfum ebulliente completum К 
illum effe aerem qui antea rarefactus totum vas implebat , eft contra 
experientiam, & vifum oculi: claré enim confpicitur, qua ratio- 
nein violenta illa aquarum irruptione fpiritus, qui in aqua lati- 
tant,& aer proprie funt,agitentur, & furfum unà cum aqua com- 
pellantur;qui fpiritus.dum fpatium vacuum in vitro reperiunt,ex 
aqua erumpunt, ac furfum tendunt. Septimo, quod addunt Peri- 
pateticipumam c bullas ex pugna aqua, б aeris praexiflentis in vafe 
oriri, eft contra claram вс ocularem experientiam;apparetenim 
clariffimé,bullas illas omnes,utpote (piritus aqua, unà cum aqua 
inferiüs fimul afcendere , & nequaquam fuperiüs defcendere. 
Hac inter alia iu fecundis litteris Autor Experimenti; qua o- 
mitterenolui, quoniam ad Experimenti naturam melits intelli. 
gendam conducunt , & novum philofophandi modum conti- 
nent;quem aliisexaminandum relinquo. 
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$. VIII. P. Nicolai Zucchy ¢ Societate 
| JES v de novo Experimento judicium. 


Upra in fine $. iv. retuli, Romam memififfe Experimentum |... 
novum ad Viros doctos & amicos , ut eorum exquirerem fen- Zacchi Ee. 
tentiam. Horumunus erat P. Nicolaus Zucchius, Auctor Nova tere ad 
de Machinis Philofophia , С Philofophia Optica, cuius І. & 11. Pars 492%?» 
jamlucem vidit. Hic poftalios,ferits aliquantó,cüm omnia ha- 
&enus prolata jam perfcripfi(Iem,fic ad me fcribit Roma 18. No- 
vembris Anni 1656. 

Reverende in Chrifto Pater, Pax Chrifti.Cum пана ет ftriptas 
à Reverentia Veftra litteras ad Patrem A[fiflentem, quibus tum à peri- 
tioribus , tum à rne quoque judicium requirebat de novis Experiments, 
4dexhibendum vacuum iflic propofitis у avide expety, vt eas femel per- 
currere liceret : fed per multorum manus тайах , C injuriis tempe- 
rum pene fepultas, vix tandem licuit infpicere ( dum fufpicio contrahen- 
de pellis communicationem ipfam inter noflra Collegia , Romanum pra- 
fertim , abrupit) & [latim , licet tantotardius quam optáram , calamum 
refponfurus arripui. Quecunque à Reverentia Рейта de illis Experimem- 
tu perferipta fant, vacuum profcribunt. , 

1. Dum Trufillus poft repetitas dintins agitationes,crefcente dif- ы, 1; 
ficultate nequit amplins educi im anteriora,quid retinet ?nulla nova fer: сый pii 
ruminatio inter extremum capitis Trufilli c operculum affarg , cui pre: eium denos 
ximum eft , & àquo ante recede bat in agitationibus antlie , mifi adhare- "° CARN 
Рейна inter ipfüm & tale operculum , nè detur vacuum inter illa, Sed on 
quid retinet operculum affar ij, quod ante fequebatur caput Trufilli ad nè- 
fum trabentium in anteriora moti? non vacuum ,quod dicatur extratfo 
è ventre vafis aére , nnlloque in locum illius fuccedente corpore, ibi fae 
&um,non enim mera negatio corporis antein vafe contenti, poteft ехеу- 
cere refifientiam contra tantum conatum plurium, adnitentium in ante- 
riora trufillum educere, c confequenter operculum аат?, capiti illius 
proximum, & de f£ tam facile mobile. Retinet ergocorpusremanens in- 
ға UAS, in antecedenti agitatione атга vi agitantium vlterins 
rarefacibile fequebatur fecundam partes operculum a[farg,confequemter 
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fp anterioraconnivens ad caput trufilli abillisinanterioraeducti: poff- 
modum vero multis partibusillius eductus , ad eam tenuitatem redactum 
ef intra vas, Ut ulteriorem, nova eductione per tales vires tentatá , ne- 
queat adnritteresac proinde, dum vlteriori diftenfioni fui refiftit, fiflit o- 
perculum foramina a[fari,cum quo pariter né vacuum admittatur, con- 
fiflit proximum caput trufilli. Ex quibuscomprobatur virtus, quam in 
litteris impre[fis ad Patrem Grandamy probavi ineffe corporibus , pre 
fervanaa vnitate contiguitatis in univer[o , ad fiflendum corpus proxi- 
mum quoties ad remotionem illius non potefl faccedere aliud. РЫ etiam 
Epiftola fecunda explicatararefactio , nulls vacuitatibus, aut fubtiliori 
fublflantia,inter particulas denfisr is inter pofitis. 

Il. Ceffante agitatione antliz.claufoepiftomio,vafeque afiphone 
remoto dum poftearevolutaclaviilludreferaturs quide/t quod tanta vi 
externacorporaattrabit ad vas, ё quo per avitationem antliaeductureft 
aër? id cert? praffare non pote/t mera negatio corporis ante contenti in- 
tra illud : aptiffime autem praftatrefiduum corporis , quodremanfit in- 
tra vas,nimis vielentá diftenfione fui illud replens: quere aperto fora- 
mine fe recolligens, ex vi, qua [nam naturalem difþofitionemreparat, 
contrabendo fe ad minorem locum,adducit exteritis appofita, ad replen- 
dum locum qui à fe veliuquitur : aperto verd epiflomto intraaquanz , pro 
varia menfura е? difpofitione аёти fecontrahentis,ad viam in collo aper- 
sam, attrahitur binc inde aliter atque aliter aqua ‚que varie difcerpta in 
tali medio ритат exbibet. | | 

III. Quod fupra aquam attractam intra vas remanet тесоПо ит 
in loco proprio, бей ad motum vafis agitatá, buc illucque pellitur neque 
abea mota intra vas licet capacitatis minoris , [abeunte exterminari 
ро ти се apparentia ius; non petel efe vacuum, quod nullo modo 
те ете corpori locum illius occupaturo; eft ergo reliquumacris,quod fa- 
perfuit extractiont per antliam , б modofupra diclo attracta nf ws aquá 
vecollegit fe. Imoconvincitur ex modo ditt ,tale corpus тою fuiffe ant) 
varefaétum intra vas per admilfionem vacuitatum inter fuas partes: 
nam aqua fabingrediens loco vacuitatum , particulasillius corporis invi- 
cem feparatas hinc inde prorfus difperfiffet. Quare agnofcitur fuiffe 


corpus in fuis partibus invicem coberentibuscontinuum, cj à precedenti 
' violenta 
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«violenta diftenfione reparansuamconnaturalem recolletionem, анне 
per apertamreveluta clavi viam, aquammttrahens in locum ampliorew, 

4 fe facce fiue relictum. 

ДУ. Invltimo Experimentopo]l extraclionem aeri euafe enco, 
-aperte convincitur „та loco intra illud ab azre relitto ай а е corpusva- 
rum Со [pivitofum »quod revolutaclavi inferta collo illius , dum aqua è 
Super pofito vale vitreo in ipfam defcendit , рек ат aftendit majoribus 

ibullisinilufam, & fecundum ductus continuas velut radios candicantes : 

«pon enim à vacuo per extratlionem aeri viantlie fatto intra vas exhi- 
beri poffunt hujufmodi. Imo per eacomprobantur qua dixi in fupráci- 
iatis ad Patrem Grandamy de repletione partium fuperiorum intra tú- 
(боз, алғачіогі defcendente relictarum jnullolicex extrinfeco corpore in- 
ratubos (abeunte. Hactenus P.Zucchius. Quiinfinelitterarum 
Шасайди. <Cuperem-utVeftra Reverentiacuraretexperimentum po- 
` flremum retentari, fed in tenebris vevolvi clavem colli in vafe areo , ev 
An ео апат bvitreo defcendere sut notari poffet, an in illis radius candi- 
cantibus fulgor Aliquis appareret. 1 


S IX. P. MelchiorisCornes:e Societate 185 Ude 
; гтоуо Experimento judicium. 


GUpra in fine §. IV .dixi,dum Experimentum in Herbipolenfi Melchioris 
Arce iterató exhiberetur, fepius interfuiffe: mecum P. Mel- prsi 
.chioremCornaum , .in'Herbipolenfi Univerfitate Theolopía nove Es. 
Profeflorem,acdiligentiflimé examinafle , confariptá de eo do-timents ^ 
&iffimá Diatribá, quam & fuo Philofophiz.curriculo ;quenunc 
fub przlo eft;i nferuitlib.4-Phyficorum Difpu t.3.deLoco & Va. 
cuo,quatt.4:Sec.2. Quz Diatribaquoniam digniffimaeft utin 
plurium notitiam quàmprimüm veniat ;impetrari à fepaffus ef 
aitame huiclocoinfereretur. Quod ijfdem verbis facio,qui- 
busabipfo conícriptafuit,& citato loco abeodeme- 
vulgabitur. Sicergohabet, - 


МА» 
т” 
Nan De 


в а Experimentum 
De altero Experimento , quod per violen- 
tam aéris extractionem &cexhauílionem 


fumitur. 
Dus. І. Quomodo boc Experimentum capiatur. 
Experime- D Es». Hac ratione capitur. Primüm efto vas vitreum rotun- 
zum Mag- Ё *dum(Recipientem vocant) capacitatis magna aB, collum &. 


awe guttur habensanguftum, quod epiftomio zreo & clave с ex- 


вари. actiflimêè claudi poffit (vide Fig.1.)Deinde efto antlia (vide Fig. 11.) 
grea A B, babens tria orificia : Primum іп c, cuiinferitur collum 
Vid.Tcon. Recipientisevacuandi;& huic orificio с ineft affariü five ventile, 
avada eliciendoex Recipiente aësi deftinatum : Alterum in D, Cui et: 
ышып. iam intus fubeftaliudventile , аёгі qui ex Recipiente extractus 
LY.. eft;expellendo: Tertiuminextremitate в, cui piftillumembo- 
loinftrucumimmittitur. РИ ишт vero funi vel ligule coriacez 
FG illigatum eft ut facilitts trahi poffit. Demum,efto vaslignea 
1K, (vide Fig.111.) in cuiusfundo pars апе А firmetur, ita uc 
contipuá,qua fieri debet,piftilli tra&ione non dimoveatur.(vide 
Fig. IV.) Cum ergo antlia a в vafis lignei ік fundoadftri&a quie- 
си, Recipiensorificioantliz с inferitur,& contraaérem bene 
communitur ; denique etiamaqua vafr ik infunditur, quz ome 
nem afiftula antliz, qua Recipienti Ав evacuando vicina ей, 
arceat & prohibeat. Tum demum duo homincs validi piftillum 
agitant, trahuntretruduntque, & acrem de Recipienteomnem 
evacuare, velutaliquis adftantium репер!4 & fortaffe veré dis 
cebat, ер мге conantur, Nam cum pittillum ad ‘fe violenter 
trahunt;per ventile c apertum, aéremunàinfiftulam Ав tra- 
hunt; chim autem piftillum iterum intrudunt, ventile с occlu: 
fum,aéremretrufümarcet; ventileautem: n: apertum; eundem 
emittit. 
Dus. 11. Quenam in boc Experimento adjunta pre 
Е | cipueobfervata? | 
Жәдегіті. ЕЕ se: Multa abaudctoribus, &curiofis obfervatoribus, quos- 
wm Mag- АУ rum maximam partem ipfe etiam vidi, funsnotata, s 
Vile Жо. X 
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x. SiglobusRecipiensvitreusfigurz fit quadratz,non fu- деше 
Tlinetevacuationis violentiam вс impetum, fed fi urgeatur, in- 44 notats 
genti & formidabili cum crepitu & fragore in fru(ta difilit. Ita 27 ^*- 
referuntauctores. 5 па) 

4 2. Sinveró Recipiens globus fit fphericus, & utcumque Recipiews 
fpiflus,non rumpitur,fed ipsa evacuationefirmatur. Vndecüm "2? pheri- 
Recipiens eiufmodi ргаф Фо modo evacuatus, écurru inpavi ^ Mee 

mentum laptu fatgravi ruiflet;illafus perítitit; ubi plenus ВС mi- ей, 
nime vacuus, abíque dubio diffringendus fuiffet. Ecunus qui ae 
dem Vacuiftarum illorum contra me omninocontendit, Reci- ° ` 

pientemralem evacuatum, etfi exaltiffimoloco precepsinlapi- | 
desfübje&osageretur,nullo modo comminuendum effe;aut ad- 
€oullávihumana comminui poffe. Rationemetiam ё Philofo- 

phia naturali (namartificialis rudiserat) addidit, non equidem 
abfonam. Nam partes vitri, equali circumferentia vacuo undi- 
quecircumfüfz ,conanturillud replere quidem, verümob figu- 
тат (рћагісат fefe invicem füftinent вс prapediunt; imò quò 
majore impetu verfus centrum five vacuum intra vifcera fua 
claufüm moliuntur;eó firmiore nexu coalefcunt ; ndaliter quam 
arcus lapidum fornicatus ed confi(tit firmiüs , quo graviore defü- 
per mole premitur. Ego veró & fi hac ratione putarem partes 
vitri Recipientis utcunque folidari, non tamen eò vfq; creduim 
infragiles evadere,ut, fi quis decumanum mallei ferrei i&um for- 
ti manuimpingeret, aut fi ex fublimi loco in pavimentum filice 
ftratum prorueret, fruftatim non diffiliret. Licebitergo Domi- 

nis Vacuiftis unis Recipientis periculo rem hanc experiri. Mika 

nimis quam certum eft, ex integro vafe fruftilla le&uros. 

з. Adevacuandum вс exantlandum Recipientem non uno 

opus efthomine, fed binis minimüm, ijsque validis aclacertofis, 
quiantliam trahendo retrudendoqueexerceant. Etinitio qui- Recipient 
dem non tanto molimine opus eft,cum aérex Recipiente utcun. "vacare 
que labens educatur. Deinceps verd refra&arius factus rebel- pit 
lisque; obfiftit vehementiüs, вс demum omnem trahentium co- «сиген; 
natum fruftratur, ut planéà molimine & abantlia manum abfti- 
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nere:cogantur,.cüm piftillumnullomodo commovere ampliüs: 
queant.. Ectunc;occlufopriüs В ecipientis epiftornio; Recipien- 
temab orificio c removent, вс planê evacuatum efleautumant.. 
Recipienses ^ 4. Recipienspoftquam di&o: modo exantlatus eft, Па 
minis pon: libellamexaminetur, deprehenditur effe levior quàmantequam: 
dira: quay exantlareturfuerat; VidiRecipientem, quisz.circiter menfu- 
ars plenws: ras Herbipolenfescapiebat;polteiufmodi evacuationem,-cim’ 
adbilancemappenderetur, duas femuncias & tres quintasunius: 
femunciz minus-ponderare, quàm:ante evacuationem ponde 
raret.. уз | 
Жерите: у. Quod 1Кесрепиз epiftomium aperiatur, каптошї ^ 
© аети: Petu'aét excernusirruere in illumdicitur, uthominenretiamex: 
magno im- Oppofitopropé ftantemuna гарегеройк. Nominaruncmihiim 
реги acrem aula Herbipolenfi Virum notum; qui, cüm propiüs ад и ес. 
^oi tum;cümepiftomium Recipientisanté evacuatirecluderetur,. 
coactus fueritadítantium opem implorare; utfe tenerent, né ab: 
aérisa Recipienterapti violentia vimpateretur.. Aliusretulit; os: 
patulumorificio R ecipientis evacuati admevifle ;..& halitu re-- 
pente(eó quód Recipiens illunrad fe raperet) deffitutum pene: 
corruifleexanimem. Dealioaffirmarunt, digiturm orificio: К ек. 
cipientisadlibereaufüm;eo tempore; quo laxato epiftomio аб: 
rem de novofubeuntemadmittebar, ingentem pertulifle & fen-- 
fiffedolorem;cüm:cutis cumrcarne penedivelleretur;. . 
Recipienses 6, lIdquodíequitur,vidi. Cum Recipiensevacuatus;ever-- 
Kohn füs ita aqua immergeretur, utcollam eiusunà cumrepiftornio: 
жаман”  undisobtectum effet; tum vero epiftomiumallusaperuit, ut'a- 
sum тренда fübeundi facultas effet; Quo регайо, undaper orificium 
er  Recipientisrepéte,&cumrrapiditatemagna;furluminflar fontis: 
Ре in altum {ubfilientisirrupit;non tamen totum'Kecipientem glo- 
bumimplere potuit; fed cunrille27: menfürascaperet, ingrefla: 
tantüm пас menfüra 26. & tresquartz uniusmen{urz partes;, 
reliquumfpatiumfüperné abaqua immune & aéris plenum rez: 
. mmnfit.. Alià vicevvidieundem Recipientemaquáadiftummo-- 
^ dumxepletumfuiflc víquead fpatium SAHEN 
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svellanz par efe videbatur. Fatebantur tamen ifti Vacusftz , 
nunquam feha&enus eóremperdüxiffe; ut Recipiensad iftum: 
modum totusabaqua replereturvaddebant tamen; fperare fe;. 
remeam/adhuc fe perfecturos;dequo'egonon parumequidem: 
dübito: Eriamilludtunc deprehendi,quodaquaviolenterfe in-- 
gerens,bullas & fpumas non’paucas ageret,que-deindein aerem 
velhalitumpaulatim;abibant. ` Ч a: 
Dvig -диотойо Vacuiffe conenturex:boc Exptri--. 
conati o nou Portam probare 70 O 
Ў Es»; Нос тойо probantesaudiviaiargumentum;. Vide: Расни 
"“musinterexantlandum;aéremperbullasexaqua,quacanclia""” argu- 
füperfufaeft; expelli: 2 QuamdiveftacrimR ecipiente, magha M probandam 
fentiune: difficultatem &. refiftentiatmij,. qui antliam agitant: vacuum in: 
Poftmodüm: veró:nullà ampliüs vi'attrahere piftillunv poffunt, еее” 
quía nimirum pulluseft:ampliis aérfüperinRecipientejquire- ^. 
fiftere;autquiextrahi'poffit. 3: Recipienspoft evacuationem' 
am; fiadibilàricenrexpendatur; ponderat:minis;quanvante 
ponderárat;& eftlevior factus;utdi&tumidub:z: n4 Ergo eltjam 
planè vacuus»: Namidiciinon poteft, aliquid'aérisremanfifle;: 
quirarefac&tusjamfit; & totumadhuc fpatium occupet: Оша: 
aer; inquiunt, noipoteft rarefieri'nificalore Signed activitate:- 
Atquihic nullusad; übeturcalor. Ergo: g. Poteftitaperant- 
liam: exhauriri' Reeipiens; ut'poftea totusaquá furfürirrum-- 
perteexpleatur;urdub::n:6. dictunreft.. .. Ergo tuncnullus aér: 
intus füit; cüm'nullusirruente undá exierit; autexire potuerit: 
Qu&emmviáexiifferzSinullusaérintus füit,ergo perfedumva- 
cuunifuit: s:Poteft perantliam K'ecipiensifipriusaquá reple-- 
axur;prorfüsexhauririjut nibil'aquaeintusremaneat;- Ergo tunc: 
eric vacuus Recipiens;cùmaqua tota fitevactiata;& aër per nul-- 
lamvianifübintrarein locumabeuntisaqüz potuerit. біс: 

illi inme'rion'femel funt argue. 

mentath:. рел БС i 
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Dv B. 4. Anin illo Experimento verè reperiatur 
vacuum? 


vacuum ns ТӘ gsr. Non, РгоБ.1. Quia auctoritate longævå antiquitatis, 
in Re mE ши conftante tot fzculerum, exiftimatum eft à (apienti- 
uar, mul- bus, vacuum Nature viribus dari non poffe; Experimento verd 
tisarge-  ifto,nonfatisprobatur contrarium , ut infra oftendetur. Ergo 
Anm pro- попей vetusPeripatetica íchola fententia deferenda,auta pof- 
feffione veritatis, quam longiífimo temporis fpatio obtinuit вс 
prefcripfit,tam leviterdepellenda. | Laudo virorum illorum in 
exploranda veritate folertiam, non laudo nimiam іп Ariftote- 


auato fonit 2 F 4 
edis. Пагехрепепна. << Мат càmuniex Evacuatoribus nolulam de- 
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fcurum, qualem & in plenoaérenolulaedebat, absque contro- 
verfia poftevacuationemfa&am edidifle. 

Prob.4.refp. Initio càmexantlariaérexrecipiente incipit, Nature 
minus eft refiftentiz, & minus laboris; poftmodum res vertitin 277^. 
impoflibilitatem, ut jam пи ampliüs vi trahi piftillum queat. рн съв: 
Ergo fignum eft, quód aër initió minis reftiterit rarefactioni, «riori | 
cùm illiuseffet capax; in fine veró magis obftet, quód paulatim ^^^?" 
ita rarefiac, ut jam ad ultimos Natura & rarefactionis terminos 
acceflerit, & ampliüs extendi, dilatari, & rarefieri non poffit. 

Alias fiaér extrac&tioni refiftit, & illetantüm extrahitur, deberet 
refiftentia illius paulatim minui, ficut ipfe paulatim minuitur. 
Idem.contingit in compreflione вс condenfatione aéris, Siquis 4£ rare 
enim in tubum exalcera parte claufum immiflo embolo aérem ferie c 
compingere conetur, vel fi quisfolle intra machinam aliquam aH eink 
fontiartificiali concinnando aptatam,condenfare laborat; cre- tosrantwn 
fcit etiamfemper comprimendiintusaéris labor,donec tandem 777292 
etiam plan contumaciteromni conatui obfiftat,&nonampliis’”” ” 
ar&arefinat. Ergo ficut сейас neceflariótrufio aéris, ed quód 

ad extremas denfitatis fuz metas ей reda&us;itain priore cafu 
ceflatejusdem extractio,quodad ultimos fines raritatis,quos ei 

Natura Deusque pretcripfir, eft protractus.. 

Prob.;. Quando aqua in Recipientem antea evacuatum,, 
vel potiüs, utipforummet Vacuiftarum quidam dicebat , efzzua- 
zumvalidé irruit, multam fpumam excitat, & plures bullas agit, 
quz deindefubfidunt. Hifcemetoculis vidi. | Atqui Ше bullae 
вс fpumez perl turgent intus non aquá,fed абге, aut vapore, 
halituvé tenuiore. Ergointusin Recipiente eftaér, vapor, ex- 
halatio;bullisfpumiivéreplendisapta. Nam Vacuiftz in aqua 
ingrediente, nullum concedunteffe aut aérem,aut halitum. 

Prob.6. Quotiescunque hactenus aérem exantlarunt , $ Aer nun: 
aquam deinde admiferunt,nunquam totus globus R ecipiens eft 2 rere 
aqua repletus, fed fatentibus etiam Vacuittis, aliquid aéris aqua имиш. 
fuperitis innatare eft deprehenfum,utifupra dub.2.n.6.etiam no- вині». ` 

savi, Ergo manifeftum eft, illud aeris remanfiffe, & raritate (па 
рес 
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pertotumR ecipientem extenfumfuifle,& Vacuitati оМН е, 
Ecquid ergo tantopere ja&antvacuumf/efecifle ; сите ше 
fateantur,fefehadenuseoó nen petveniffe jut non aliquantillum 
a£isin Recipientefitdeprehenfum? Dicunt,id evenire affario- 
rum vitio,quz aéremfurtivéadmiferit. Atmihifatiseft,aérem 


` inRecipientedemenftrare, unde:uadeillefit;ututià contra. ob- 


Aer è Кес 
piente ех» 
trahitur 
теги 04+ 
‘Cui. 

Vide Ico 
if. Lvt. 


Fig.tv. 


stineam,vacuumillicomnino non efe. 

~ fProb.7. 'Extra&io aérisillo:modoperantliamfactafitme- 
tu vacui,& nédeturinantliavacuum, Мат cümpittillum em- 
boloarmatum,exfundotubi л verfus в trahitur;ufquein >, 
neceflariofpatium illudinter a & р interceptum careret.o- 
“amnicorpore,nifiper orificium с Recipienti infestum, ex Re- 
cipienteaérfuccederet. Ч ойе epiftomiumR ecipientis clau- 
fumteneatur , non poterit а vi piftillumab А "verfus в ас- 
trahi Jam fic argumentor. Siideoaéreliciturex Recipiente, 
& attrahitur in tubum antliz ut in illo.tuboevitetur v cuum; 
ergo per illam tra&ionem ‚б aéris-ex Recipien сесогеШопетъ 
nonfietunquaminRecipientevacuum. :Сигепіт Natura,ad 
jmpediendum unum vacuum minus in tubo, admittat vacuum 
‘majusin Recipiente? Et ficut Naturaimpedit-vacuumtubi, fic 
etiam impediet vacuum Recipientis. | 


Vacuum in Prob. 8. Quero ex Vacuittis quando, & quomodo fit il- 


Recipiente 
nec totum 
fimul;nec 
per partes 
fieripoteR. 


lud Recipientis vacuum? antotum.in toto Recipiente fimul? 
an veró paulatim & perdiverfas Recipientis partes? Nihil horurm 
re&éabillisdicipoteft. Non quodtotum & intotofimul. Nam 
videmus quod aérisextractio paulatim & per partesfiat, :Etfi 
dicant; in fine totum fimul fieri;ergo ad priores antliztra&io- 
nes, per-quas aliqua femper aéris pars-exinanitur,aérin Recipi. 
ente refiduusneceffario rarefcit ,& fedilatat, ut illam Recipien- 
tis partem , quz ab aére jam схиайо deferta elt, осси- 
рес, & inanitatem oppleat. Atqui hoc Vacuifte negant fieri 
poffe. Dicunt enim, aérem & aquam non nifi folo calore & 
ірпісіа опетаге(сегероПе. Etpraterea/fiaérin Recipiente 
zareícit,ne fiac in illo vacuum; ergofemper quamdiu кет 

relcet 


\ 
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refcetméfiatvacuum. Etcimadaltimasraritatis fibi poffibilis 
metas pervenerit,non patietur ullam fui partem amplius extra- 
ihi fcilicet пе fiatvacuum. Nam fi dilatetur & moveatur пей- 
arvacuum,ita quidem, ut ab illa dilatatione impediri fe nullate- 
nus patiatur; Cur nonetiam contrahat fe & immobilis quiefcat, 
& ita quidem ,utab illa quiete nulla viavelli fefinat ut né etiam 
fiat vacuum? Pergo. Nequeetiama Vacuiltis dicipoteft,quód 
vacuum in Recipiente fiat paulatim, & per йіусг(аѕ Recipientis 
partes. Quzroenim,in qua partepriüsfiat? aninferna? an{u- 
perna? Si priùs fit in parte inferna, per primam antliz tra&io- 
nem; ergo fecunda tractio aget in diftans ,nimirum in aéremin 
fuperioribus partibus Recipientis exiftentem ,nihil agendo іп 
medio „сіт ex hypothe(i jam facta ,non fit hic medium, fed va- 
cuum ininferiore partefa&um. Siin fuperna R ecipientis re- 
gione incipit vacuum; ergo quando fecundavice piftillum tra- 
hiturfurfum, & jamaliquantillam tubi (uipartem deferuit, con- 
{фес aër Recipientisinter duovacuamedius. Ergononeftpo- 
tiorratio сит aër afcendatfurfum іп Recipienteut vacuum jam 
fa&umtollat;quàmut defcendatdeorfumad replendum vacu- 
umfuturum.: Autdicant mihi Vacuiftz,cur potiüsa&r defcen- 
dit in antliam metu vacur, quam.afcendat furfüm in Кесіріеп. 
temob metum ejusdem vacui? Certé р ип non attrahitaé- 
rem poft fenifimetu vacuifuturi. Unde fi inter embolum pi- 
ftilli & inter latera tubitantillum fit {patii,ut.aér commeare pof- 
fit , non attrahitur ullus ex inferiore tubo aër., Ergo illa aéris 
tra&io in folonititur vacuo,& ab illovimhabet. Atqui utring; 
eft vacui metus. Ergo. № дміѕуего dicat, exparteantliz ma- 
jus efle roburtrahentium hominum,quàmfitex parte Recipien- 
tid, fic pro refponfione. | | 

X 9 Argumentor. Nulla vis humana poteft trahendofüpera- - 
revim Nature retentivam,quáutiturinretinendisadíe invicem 
corporibus,cüm adeft periculumvacul. Ergoetiamin hocpre- 
fente cafu non poterunt duo homines, quantumvis lacertofi, 
antlandofuperare vimretentivamRecipientis,quandoimminet 

Ooo | vacuum. 
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Natura e- vacuum. Prob. Ant. experimentis long? clariffimis: claudatur 
pones eniminfollealiquo valido & bene communito ventile unà cum 
impedien- Orificio,itafirmiter,utex neutra parte quicquam aeris fubire ul- 
dum. ` la modo рой; Tum veróhominesplures etiam Herculeis la- 
certis inftructos jubefollem trahere вс aperire: Sepotiüs вс fok- 

lem rumpent,quàm ut diducant. Scilicet major eft Natura, 
vacuitati in folle future ob(iftentis, vis, quàm mortalium omni- 
Exemplum um in trahendo robur. Vidi ego Paderborna ante annos 37. 
econ talem Nature vi&oriam. Paraverant Noftriin Collegiopute:- 
vacuum UM ingentis prorfus profunditatis, ех quo рег machinas mul. 
' fugientis, tasquerotasarduo molimine aqua hauriebatur. Ergo compen- 
dii {tudio, con(tru&a ей апа, eximofundoereca, arboribus 
integrisintubos excavatis,& inviceminnexis. Quia vero pro- 
funditas aque erat major, quàm pro confueto Nature modulo; 

& quàmur aër extrahi, per piftilla & aflaria poflet; nulla vimo: 
veriillapotuére. Сит demum & lacertis вс machinis homi- 

nes plurimi вс robuftiflimi extremé contenderent hoc effece- 

runt, ut tubi, licet denfiffimi, ex truncisarborum confecti, cum 

terribili fragore crepuerine, aériq; viam patefecerint. | Et expe: 

riantur Vacui(tz , 6 velint, vel in fuo. ipforumimachinamento; 
Occludantfortiter вс epiftomium К ecipientis; & orificia antli 

fue с вс р, ut. né quicquam aéris fubire ullo: modo quest: 
Tumtrahones fuosjubeant ciere piftillum,f:poflint. Sentient, 
illesefficerejamnihilpoffe. Ergo-in апа eft major visreten- 

tiva, adimpediendum vacuum , quàm fit in brachiis & lacertis 
hominumadfaciendum vacuum... ErgoetiaminRecipiente eft 
major vis retentiva talis. Denique an.nontrahonesilli,quiant- 

liam exercent, demum cogunturabftineremanum à piltillo, вс 
ceffareàtractione omnino? Qua veró.hujus rei alia caufa, nifi: 
quia.Naturaillis refi(tit? Eccurautem, quao, refiftic, nifi quia. 
vacuiimpatiens,illudimpedireretinendo piftillonititur >: Anté- 
fequebacur piftillum manumtrahentis, & quamvis тоте feque- 

setur, fequebatur tamen; Nunc obftipa conftantia firmatum; 
moyerinon finit, Бонн i la a lae. 

-ab eme 
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ab embolo piftilliderelidum rarefcendo replebat; Nunc cùm 
гаге!сеге amplitis naturaliter,& ex Recipiente egredi non poffit, 
piftillum etiam cum embolo fuo, loco fe moveri trahique non 
patitur, nec patietur unquam , nimirum ob reverentiam inani- 
tatis. 

Prob .1o.Conclufio, Experimento evacuationis novo,in arce ву. 
Herbipolenfi recenter ехсорікасо, quo non aër ex Recipien te mentum 
extrahitur, fed aqua: ubi vifibiliter apparet , quód in locum fb. 7% aque 
сайж unde fuccedat aër, vel exhalatio tenuis; quod ita fit. Re- 2" 
pletur Recipiens aqua omnimodé, & deincepsiterum рег ant- tar. . 
liam exhauritur, idque dupliciter. Vel enim Rectpiens impo- vide Ico- 
nitur moreconfuetoorificio c antliz,& рег апат exhauri- nifmi tyr 
tur: vel Recipiens imponitur cacabo zreo pregrandijam anté Fig.rv. 
per апат exhaufto; quod tali ratione patratur. Efto cacabus 63s 
cupreus A, quialiquoturnas capiat,undique benéocclufüs,ex- sis bid 
cepto quód fupra infraque fiftulam orificiis & epiftomiis inftru- р: сте 
дат вс benécommunitam habeat, nimirum inftain c, fu n. 5 i 
autemin B, atqueita quidem, ut canali & epiftomio illiin В лш. ^ 
alius cacabus quafi minor, vel vafculum cum majore cohzrens vim, 
fitcircumje&um,eo fine quidem,uc durante evacuationis opere 
affusaintus aqua,epiftomium в five claufum five apertum,con- 
tra vim & argutiam a¢ris,furtive irrepere molientis, defendatur. 
Ргхтегеа ad (иргетит orificium р eodem modo vafculum 
affixum hzret,1deo, ut quando Recipiens evacuandus е inferi- 
tur,epiftomium ejusdem poffit etiam fuperfusa unda, contra aë- 
rem, пе clam fe intro penetret, tegi& defendi. Hicergocaca- 
bus evacuatorius, antliz impofitus, evacuatur ab aére, ad eum 
рап? modum, quo recipiensevacuarifolet. Tum occlufoepi- 
ftomio с, Recipiens as aquzplenusorificio р imponitur, 

& айза aquá ejusdem Recipientis д в epiftomium © obtegi- 
tur. Demumepiftomium cacabi в, & epiftomium Recipien- 
tise aperitur. Kesmira. Statim incipitaqua Recipientis con- 
citari, corpufcula quadam furfum deorfum agitare, bullulas ёс 
perlas parvas magna copia ad unum Recipicatis latus congre- 

Qoo z gare 
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gare; S perepiftomiumincacabum deorfüm detrahi. Hoc ve- 
ro. vel maximé ad prafens noftrum inftitutum fuit; quód toto: 
tempore(per horam pene duravit)quoaqua deorfum meat, соп- 
tinut aéris quafi radii & ftrituræ ,. & flammulz vi(ibiles, eaeque 
plures per medium unda defluentis, furfum eluctantur, idque: 
vifibiliter, & infpumam ac bullas manifeftas definunt, & ita fu- 
periorem К ecipientis regionem fucceflivé occupant.. Hicta- 
menaértam eft rarusac tenuis, & tantam violentiam patitur; ut: 
quando Recipientis epiftomiumapertumaque immergitur, ea: 
tuncaquaeodemimpetuirruat in Recipientem, quo irruere fo» 


lettunc, cümrecipiensabaére per antliam fuit evacuatus; hoc. 


Ц 


Ati: per: я: 
quam: іп. 


unoexcepto,quàd non.eandem aqua copiam.admittat, fed plus: 


{Apatiiabaqualiberumretineat. Exquoegoficmanifeftearguo.. 


Га Ша exhauftionead oculumapparetaér, peraquamipfam fub. 


ingrediens, & locum füperioremab аёге defertum petens. Et: 


greditur i» quam vis Ше aérin cacabo.vacuatorio ipfe violentiam patiatur, 


Recipiens 
21/7 


ex nimia tenfione & dilatatione, propter evacuationem abant- 
liaanté faam,& licet ciusret causa aquam ex Recipiente ad fe: 
traliat; nihilominüs tamenad:explendas Recipientisinanias, &c. . 
impediendum vacuum, contra ipfum aqua in fe ruentisimpe- 
tum,adverfo nifi, peripífammet aquam, furfum eruptionem pa~: 
trat; Exquoegoconcludo, femperfieri,five aqua, fiveaér, five: 
famus extrahatur; & colligo, femper aérem: vel exhalationem: 
velvaporem: invifibilem& tenuem per quecunque etiamaque: 
eircum fufe obftacula penetrare, & vacuum impedire: Сит 
enim aérpertantam unda fpiffitudinem ex cacabo furfum per- 
vadat,cur nometiam poflit: per aquas epiftomiis fiveantliz five: 
Kecipientis.cincumfufas, occultoitinere& fübtliffimis Natura: 
euniculispenetrare ё Ecquandoquidem Vacuifla:tantoperead: 
eculorum Judicium in: hoc negotioappellant;.cur non hic vel! 
iplo-oculorum judiciorem confe@amvidentecurnontandenn 
agnofeunt,aérem: fübtiliorem occulto-meatu;vel aéri craf-- 
ае fiorisvellaque;yel.fumo extracto fuccedere;, 
Wei са! &vacuunnimpedire:. 
| 00. Dive. 
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Dus. 4. Quidergo fentiendum de Ша Recipient evacuation: 

ne, cr quomodo fiat ?' m 
R Esr. Aliquam aêris evacuationem бегі, fed non omnimo- T 
2 “дат. Nam quando per antliamaliquaaétis pars ex Recipi- 4% prece 
ente emungitur,relique partes, cùm tractioni tam violenta refi- „хь; =, 
{tere minuspoflint,rarefcendodilatantur, & inanias Recipientis esrezare- | 
explent. Eaquerarefa&tio continuatur ( majore tamen femper /c w/a: a4- 
cum aéris refiftentia & rebellione; eó quód nimia taritasfitei minor 
violenta) donec tandem ad terminos à Natura Deoqueilli præ- -= 
ftitutos perventum, ut jam ampliüs rarefcere, & vacuitatiopem 
ferrenon poffit: tum enim үего nulla ampliüs vi cieri permittit,- 
&comnemantliz conatum fiftit.: Etquiaifta tenfio вс raritas eft: 
illi adverfa & violenta; quamprimüm epiftomium aperitur, aë- 
remrexternum, vel'aquam,fi adfit, magnárapiditate ad fe rapit, 
utíeinnaturali & debita denfitatisac raritatis temperationeite-- 
rumconftituat.. Habet ergo aer (idem deaquacíto judicium): 
certos& denfitatis & raritatis limitesac terminosà Natura con-- 
ftitutos,intra quosconfiftere volupe eft, & extra quosfi compel- 
Jatur,omnem conatunradhibet, ut femet inintegrum reftituat;. 
вс ubi poteft per motionem localem vel dilatando vel contra- 
Һепао, reftituit. Preterea etiam fieri poteft; nec dubitandum: 
іса бегі, utclimaér ex Recipiente exantlatur , aër aliquis fubti-- 
lior, per ipfaepiftomia ,nonobftantibus undis circumfufis; & ex- 
illisipfisundis, irrepat, quantum vacuoimplendo fitfatis. Ош: 
resin extradtioneaquaad oculum; uti paulo antédixi; clare ap-- 
paret. қ + 2” (реу; 
Dus. f: edaergoaquaeco azirarefievi alter quam per са0-- 

en & denfarialiter quam per frisuspolfat 3 


[Ocnegabat quifpiam utmeam de Ша evacuatione philofo-- 

phandi rationemeverteret, dicebatq ueaquam:, vel aérem,. 

nonaliter quàm per.caloremrrarefcere pofle? In eaautem evas- 
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cuatione nullam cfle calefa&ionem. Contra quem ad dubita- 

tionem i 
өй. Resp. Ita, Eftenimhecres nimis certa , & ufu frequenti 
из тийги comprobata. Poteft hzcrarefactio fieri prim? ad condez[ationem 
modisrare- vicini corporis,aeris vel aquz,in eodemloco vel vafe inclufi. Sit 
pur ee aqua & aerin eodem vafeclaufo. Rarefiataquainfra aerem po- 
teñ ac folet. fita; jam non poteftnon condenfariaer. Probo evidenter. Aqua 
Pune rarefit ex hypothefi. Ergooccupat plus leci quàmanté. Ergo 
conden. Occupat aliquam partem, іп qua anté erat aer. Ergo vel datur 
tienem vi- penetratio aqua вс aeris, vel aer contraxit fe ad anguftius (расій. 
cinicorpe- Atquinondaturpenetratio. Ergo aer ad minorem locum fe ге. 
S duxit. Ergo condenfatus eft. lamfic. Condenfeturilla eadem 
aqua, in vafe.lam occupat minus fpatium quàmanté. Ergo de- 
feruit aliquam partem fpatij prioris. Ergo illa pars deferta vel 
manet vacua , veloccupatur abaere. Atqui non manet vacua, 
quia nulla eft hic violentia quae inducat vacuum, Ergo aer oc- 
cupatillam partem , & tamennon deferitullam partem prioris 
Грас. Ergo jam occupat majus fpatium quàm anté. Ergo eft 
rarefactus вс condenfatus abfque frigore & calore,ad folam con- 
denfationem вс rarefactionem alterius, Idem videre eftin Ther- 
mometro, cuiinfra cuppa adheret,aeris plena. Nam fiaerin fu- 
регіоге cuppacalefactus rarefcat & dilatetur, tunc liquor qui in 
tubulo ere&o fufpenfus hzrebat,deorfum tendit, вс confequen- 
teraerem qui in inferiore cuppaclaufa continetur,comprimit,& 
сенй, іп anguftiorem locum retrudit. 2. Роге) etiam aeris rarefactio 
per tradiio- Contingere рег tractionem aliquarum partium. Appone osad 
xem ali- fiftulamexaltera parteclaufam, & aliquam aerisinclufipartem 
значи” extugendo attrahe ; nontamenideototam fiftulam evacuabis. 
5 Ergo partes remanentes , etiamfpatium extracti aeris jam осєи- 
ant. Ergo majus fpatium occupant quam ante. Ergofuntra- 
refactz tractione. Item, reple lagenulam argenteam aqua ad 
fummum, omni aere exclufo, eamque firmiflime occlufam tene, 
néquicquam poffit egredi. Tum malleo ventrem gibbofum tun- 
dc, ис íntroríum vergat, Iam neceflarió condenfata fuitaqua, 


quia 


\ 
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quia minüs occupat fpatij quàm anté. Deinde partemintrorfus 
vergentem forcipe, autalio Inftrumento, iterum in priftinum 
rotunda figura ftatum revoca. Jamaquaeft rarefacta, quia oc- 
cupat plùs loci quàm anté. Ergo рогейгагеб Но fieri pertra- 


ctionem. Idem e(Lexperimentum, filagena tantùm aeris fit ple- 


па. Demumaer qui ex cacabo evacuatorio (de quo pauló ante} 
in Recipientem emergit furfum , eftrarefactus, cümaperto ері. 
ftomio aquam ad fe violenter trahat. Et tamen nihil ibi inter- 
ceflit calefactionis, fed fola extractio eftadhibita. Ergo per ex 
tractionemaerrarefcit. Tertio poteft etiam aêr тагеНегі per сейа- 
tionem condenfationis & compreffionis violentx, qua ргесейе- 
rat.Ita contin git in fonticulis menfalibus artificiofis quibusdam, 
quando nimirum aer follibus violenter in vas undique claufum 
trufus comprimitur. Solet enim tunc ceflante ей infüfflatione 
premereaquam in fundo vafis quiefcentem, eamqueper fipho- 
neméfundoerectum furfüm cogere. Non autem aliter premit 
aquam,quàm fe rarefaciendo , & adpriftinum ftatum fuz rarita- 
tis ferevocando, cùm interea tamennon calefiat, fed potiüsab 
aqua frigida frigefiat. Ergo dilatatio & rarefactioaérisaliter есе 
iam quam à calore $ igne contingit. Item habe veficam aéris 
denfati pleniffimam.Hanc manucomprime,& denfabitur com- 


Tertio,per 
cefationein 


violente 


compre fies 
nis; 


preflioneacr. Mox manum amove, & videbis eodem tempore 


veficam ad priorem modum turgere. Ergo {014 compreffionis 
eeflatione,aér vel aquararefit, вс rarefieri poteft. 10.4. potefl aer 
vel aqua rarefieri vehementi frigore & congelatione, & de facto 
contingit. Eccur enim vas vitreum vel 91е humore plenum, 
fi humor gelet, diffringitur, nonaliter atque diffringitur olla vel 
lagenavitrea pifis aridis. plena, quibus deindeaqua ut inflentur, 
affunditur;ni(i quia frigoreintenfo rarefcit?. Cur fi vasfortius fit, 


©)ялутд, 
vehementi 


frigore б» 


congelation 
Be- 


quamuut diffringi cam facilépoffit, aqua gelans in medio affürgit: 


imclivur; nifiquiararefcens plus (рас pofcit; quod cùm intra 
vafis marginesnonconcedatur, fuprailludquarit ? Praeterea a= 
qua gelata, live glacies,etlifit eiufdem ponderis cum aqua ex qua 
genitaeít, tamenaquzinnatat; & quamvis illam perticá deor- 
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fum trudas, tamenocyusinaltum refürgit & navigat. Cuiusrei 

nulla eft caula, nifiquiaglacies ей rarior quàmaqua. Remau- 

Exper temita fe habere, ufu manifefto comprobavi. Accepiperhofce 

groban,  diesglacieilibras142ad bilancem accuratifliméexpenfas, Dein- 

пасе rg Aeeandem glaciem ego ipfe ad focum aflidens , пе quis quic- 

ritatem, quamadderetaut demeret,obfervavi,donec paulatimliquatain 

undam folveretur. Мес mora; ad eandem bilancem feduló вс 

°. ewadté expendi, & reperine vel pilo uno plus minusvé pondera- 

. теј. Deniquegeluaquamnon ftringere, fed dilatare & augere, 

Punto itaexpertusfui. Globumvitreum,cui oblongum collum & ftri- 

aliud idem &umadhazrebat , aqua ad aliquam víque colli partem replevi, 

probans,  eumqueaqua marginemfilo appofito diligenterfietiavi , & aeri 

rigido ,càm gelaret,expofui. Necfefellitexfpectatio. Quam- 

primüm enim ingruente gelu aqua gelavit, ad latitudinem digiti 

unius орга ит notatum affurrexitidque non femel, fed quin- 

quies & fexies repetitum experimentum eodem prorfus eventu. 

Quin etiam idem vitrum igni paulatim cum eadem aqua admo- 

vi,& notavi, non mints calore etiam quàm gelu illam ebullire 8c 
affurgere. . . кі” SEE a а 

Avr in Re- Ex quibus omnibus colliges,redóà nobis dici, aerem in glo- 

sipiente ra- Бо Recipiente cum extrahitur,non totum extrahi,fed partes re- 


тИ ех. manentesavulfione illi violenta fuarum compartium dilatariac 


comparti- rarefcere,quoad earum natura pati poteft. 
fuarum. E е 4 
Пив. 6. Avinaqua e$ liquoribus fit айт inclufus, . 


` wel exhalatio? 


Aqua li- Es». Tta. Contra Vacuiftas negantes. Prob.r. Aqua пойга 
дегелі) A yon eft planê purafed multùm mixta& impura. Impuritas 
срв autemillanon confiftic in alia re; quàm in permixtione aéris,& 
exbalatie- terrae, & mixtorumaliorum.  2.5piritzsin aquis acidulis;qui et- 
т; iamin poculis adlatera adinftar unionum adhzrereintra ipfam 
aquam videntur; Item odores & fapores tam acuti & mirifici 
aquarum;quid aliud funt quam тм ? 

: 3 CHE 
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3. Cum quis vinum vel aquam fn aliud vinum vel aquam ex alte 
infundit, поп сапейт in fuperficie, fed etiam in ipfa profundita- 
te bulla plurima вс magna concitantur. Аташ шг Йе non 
funt hifi aérevelexhalationeplena, 4.Cam aqua infundo con- 
citatur , bullz frequentes in altum exurgerefolent. Atquihz 
bullz non continentnifiaérem & halitum. Ergo. Exquo col- 
През licet, tunc cùm aqua ex Recipiente vi educitur, poffe ex 
ipfa aquaaérem вс halitum exfpirare, вс vacui impediendi ergo 
іп Recipiente remanere, вс redeunte deincepsaquá cum eádem 
iterum commifceri & confundi.: Neque hinc fequitur, ullam 
dari in aqua penetrationem; quod quidam ingerebat. Nam 
ille aër & halituseft in aqua ficut pifces, hoc tantüm difcrimine, 
quód fint in eádemin minutiflimas particulas вс imperceptibi- 
liter,pifces vero perceptibiliter. Sicut ergo pifces aqua inna- 
tantes & immanentes non faciunt penetrationem ullam di- 
menfionum ргорпе dicam, itaneque aër вс halitus cum aqua 
permixti. 

Dy s. 7. Quomodo argumenta Vacuiflarum fint 
folvenda? 


Esp. Ex di@is facilé cuivis proclive eft ad ea refpon- 
dere. | | 
Ad1.Videmus quidem & experimur aérem ехреШ ей non Vacuifta- 
videmus neque experimur totum expelli.. Imò videmus, cùm Mies or 
aqua extrahitur , aérem in locum ejus per radios & quafi н,” 
flammulas quasdam ac bullas etiam globosque pellucidos per 
ipfam undam manifefté furfum in Recipientem eluctantes, ut 
anté notavi. | 
Adz. Exeo quód cum tempore refiftentia antliz non de- 

crefcat, fed augeatur, ego re&iüs contrarium colligo, nimirum. 
nonficrivacuum.- Nam quid in Recipiente гей с tra&tionie 
Certéaér. Ergoquó Ше magisextrahitur & minuitur , deberet: 
refiftentia magisminui.:" Vacüum;eftnonaér. ' Atquinonaér, 
& non ens, non poteft refiftere. Ergo vacuo indu&to deberet 

24 Ррр refiftentia 
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refiftentia plane ceffare. . Neque poteft dici, quod Recipiens 
refiftattractioni,poftquam aér extractus elt. Quiainprimisant- 
lianon trahit Recipientem,neque Recipiens e(t per antliamtra- 
hibilis. Ergo etiam Recipiens non reli ftit tradioni, Item Кс- 
cipiens Жн & (его refiftit, cùm res сога fit peracta nimi- 
rum omnimoda evacuatioaéris. Et cui quæío bono aut utili: 
tati eftillajam Recipientis refiftentia? Aut quid mali pateretur 
Recipiens, fifacto jam vacuo, piltillum antliz agitaretur & mo- 
veretur? 0 d ' | Veg 
"дау. Alleviatio Ша Recipientis eft equidem fignumalicu- 
jusevacuationis,nontamen omnimodz. | Sicut fi quis exburfa 
aliqua extrahit unum aureum , reperiet burfam leviorem fa- 
&am,nemo tamen,nifi amens, inde concludet, buríam ab omni 
corporeeíle vacuam. Quod veró ibidem additur,in R ecipien- 
tenon potui(leaetem rarefieri, & per tractionem dilatari ,absq; 


ullo calore,jamante eft refutatum. SION радари 
Аад. Nego ita pofle ab aere evacuari Recipientem, ut 
deinde totus abaqua furfum irrumpenterepleatur. Nunquam 
hactenuseó rem perduxére Vacuiftz. ^ Etquamvis еб perduce- 
rent, non tamen гей concluderent, totum prorfus aérem fuiffe 
expulfum., Quiaexiguaaerisportio,per raritatem dilatata; po- 
tuitexplere R ecipientem ,quz deindeaquá irruenteita conden- 
fetur, ut propter exiguitatem à nobis non facilé percipiatur, vel 
«cum aquafe intra ejusdem poros commilceat.. » 

Ad.5. SiRecipiensaquá plenusevacuetur, recipit inter e- 
'vacuandum, aérem, qui perradios& quafi fammulas quafdam 
vifibiliter peripfam aquam furfum eluctatur, ut ego cum pluri- 
bus aliis in arce Herbipolenfi perintegra hora fpatium perfpi- 
сиё vidi,neque Vacuiltz ipfi,quiaderantaliqui& fpectabant, ul- 
lo modo negare poterant. -V bi illud mirum mihi vifum fuit, 
quod,etfi plus penéaéris, fi exterpa zadiorum &,bullarum per as 
quam continuo eluctantium moles fpe&aretur, in Recipientem 
irrueret; quam aque extraheretur, illeramengaér tam tenuis вс. 
тагиз deprehendererur,ut evacuationeaqua peractá;perepifto- 


B2rb ie fii da‘ mium 
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mium claufumcum fibilo & fremitu acutoexternumatrem ad. 
fe traheret; G cium aqua orificium immerfum haberet, per epi- 
ftomium jamapertum; tantam ad feaquaram copiam attraxit; 
utRecipiens penetepleretut. Mibi ergonullumeftamplits du д per „. 
bium , quin veriffimum Пс, aérem per aquam,per leum, & рег Фи” &o- 
quodcunque denique corpusfeinfinuare, ut fi Nature vis infe- 2%” Pre- 
ratur;(uccurrat,& vacui periculum preftet. Qua in re me valde 
confirmacexperimentumlampadis Cardani;plüribus anris&me Lampas — 
Biterris in Occitania inferiore , cümibi degerem; vfurpatum. C^» и 
Nam ineius turricula perpendiculariter erecta, oleum їо фев" 
fumimmotumque manet; еб quod orificium infernum, exquo 
foloeffluere poteft, ipfooleo pondere fuoincumbente fit obfitü 
$ oppeffulatum, & aliundeaéri non pateát in curriculam ingref- 
Газа Шив, quolocumolei defiuentis fupplere queat Nihilomints 
tamen, filampasaccendatur, вс flammula elychniy oleum vio- 
lenterad fe rapiat;jam aér paulatim $ imperceptibiliter perean- 
dem portulam,qua oleum extrahitur, infidiosé fubit, & fupra o- 
leum in turricula fe diffundit, nunquam id fa&urus, nifi oleo per 
occultam igniculi vim extracto vacui periculumurgeret. Idem 
hac etiam rationenon femel comprobavi. Vitrumaliquodan- Experi- 
guíto & oblongo collo preditum , cimaqua repleffem ; fubitd mentum 
itainverti, utad perpendiculum део ат penderet. Quo facto, 4lind idem 
deprehendi,nihil omnino aque effluere, quantumvis ore aperto?” 
eflet. Nimiram quia omnis aétiaditus preelutus effet , qui non 
poffet per guttur vitriabaqua pendulaoccupatum $ obfeflum 
fubire. Deinde сері füccuffione vehementiore aquam violen- 
ter deorfum excutere., vel immifloetiam per os vitri ftramine, 
autligned feftucá;aliquot guttas partim prolicere, partim evelle- 
re; quod сбит fieret, vidi (empéreádem operá aérem fefe fubin- 
gerere, & iteratisbullulisaquampervadere , & locum ab eade- 
fertum replere. Nórunt & hoc Nature myfterium auriga & Exjerimä- 
nautz noftri , qui vinumin vafis Бепе obferatis, & figillo etiam » adbuc 
communitis , ut né quid perviam expromatur, devehunt. Nam 5,2 
fpunda & orificio fuperioreintacto , inferits circulorumaliquo, | 
Ррр> quo 
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quo vaseolligatur,pauliim fubmoto, terebrá foramen viamque 
Bacchoexituro faciunt. Quia veró nórunt, vinum metu vacui 
in vafefuturieffluere minimé pofle, nifiaérinlocumfubeat , & 
ufu ipfo comperiunt, per foramen à fe furtive fa&um , пе Шат 
unam quidem profluere , fpundam veró ob figilli reverentiam 
attingere nullo modovolunt ; hoc agunt; appofitoad foramen 
ore quantum poflunt aéris inflant; quantum enim aéris inflant,. 
tantum vini, & non ampliüs,forasproliciunt. Quaretantum. 
abeft, ut experimentis omnibus hiíce vacui aut poffibilitas , aut 
exiftentia comprobetur,ut potiüsimpoffibilitas eiufdem, firmius 
quàmanteaapud me& animum meum conftabilis maneat. O- 
mnibus viris dois de hac re fentiendi вс ftatuendi judicium li- 

berum efto, Ariftotelistamen & Peripateticz Scholz Uni- 

222 Yetfzcontemnenda poteftas néefto. Hucvíque ` 

P. Melchior Corgaus. 


EPI- 


OPERIS, i 
Et 


Magiz univerfalis Nature & Artisad- 
umbratio. 


Lurimas,ut гизү; Leffor, 69 ut plurimsn non minus fa- 

ciles quam ingeniofas,certé non adeo magnis fumptibus pa- 
vabiles exhibuimus boc Opere Machinas Hydraulicas ; Pnev- 
maticasex vtrue mixtas. Plures, (9: Русе noftris longè in- 
geniofiores , apud alios invenies Auttores „nullus dubito 5 fed 
an equi ac noflras in praxim reducibiles nefcio. Certè алх у 
lam adduximus , quam vel non арий Ф. Athanaftum Kirche- 
rum, vel apud alos, со тия ve ipsa exbibitam , aut quam ipft 
non exhibuimus, aut ex traditi im І. Parte buius Operis prin- 
cipis non deduximus facceffum infalibilem babituram.E xcipio 
nonnullas у quas in 11. Parte Claffe 11, attulimus , motusque 
Ppp 3 perpetui 


486 Experimentum 


perpetui emulas appellavimus. Cum enim perpetuum motum 
про биет effe offenderimus , mirum mon eft , fi techuafmata 
eum amulantia fucceffu careant. Quod fiquedam ех и fuc- 
сей non carent, perpetuum motum поп exhibent , vt ibidem 0- 
flendimus. Plures ingeniofus Artifex e Hydrotechnites ex- 
cogitare poterit vel fimplices ex principus поЙғи dericvatas vel 
ex pluribus in vnamcompattas; 65 nosipfinon magno labore, 
nec magnis fumptibus idipfum nuper non fine plaufù preftiti- 
mus, Alias ad boc Opus [pettantes Machinas dabimus in Ma- 
gia nofira univerfali Nature & Ати Parte III 


Efl bec Magia illa Naturals, quam in Proæmio huius O- 
peris promifimus. - Еат ед vfque nunc, preter fpem noftram, 
deduximus, vt Pars 1 29 ГІ, fab prelo jam fudet , сэ“ boc ipfo 
anno М. DC. LV 11. lucem in nundinis autumnalibus Fran- 
cofurtenfibus fit vifura. Partem 111 nunc animo calamoque А 
cverfamus; quam excipiet Pars IW @ ultima , fi "vitam 
DEV $ ас wires, €9 quos DEI loco agnofcomus Antiftites. 
гетриз concefferint, Риа Magie ldeam aut 5 Гупор та bicex- 
bibere (quod flatueramus) fupervacaneum ех тати, cum 
Opus tpfum exbibeamus. Hocfolùm dicimus, Opus effe quadri- 
partitum cut jam infinuayimus. “Pars I continet Optica, II 
Acouftica, 111 Mathematica, IV Phyfica. Continent recon- 
ditam naturalium со“ artificialium verum fiientiam , cuius ope, 
pervartam applicationem acirvorum cum pa[frvis , admiran- 

ST aah) wrad dorum. 


Magdeburgicum. So il ШУ 


dorum effctiuum ppettacula, abditarumque inventionum mira 
cula,ad varios bumana vitev[us, eruuntur, Omnia ех va- 
rus probatorum Auttorum monumentis collegimus , propriis e 
aliorum experimentis flHabilryimus warts difcurfibus ac novis 
vatiombus ponderavimus , ре син demonflratiomibus fub- 
inde confirmavimus. Pars I Optica, comprehendit libros de- 
cem,quorum. І efl Prowmialis , H Preluforius, 111 Апатот- 
photicus IV Paraftaticns , V Chromaticus , V I Catoptricus, 
V 11 Catoptro-cauflicus, V 111 Catoptrologicus , c? Catoptro- 
graphicus , 1X Dioptricus, X Telefcopicus.. In фи decem Li- 
bris quecunque ad cvi[um , vifusque objettum [Deflant , atque 
in Opticis,Catoptricis, Dioptricis, Paraffaticis Chromatics, Ca- 
roptro-Dioptro-Cauflcis ,Catoptrologicis aliique fimilibus fii- 
enti artibus, praxibus, fecretut eft arum, portentofum, бӯ" fu- 
pra vulgi captum ‚ feu ea dire&lis perciprantur radus ab oculo, 
feu reflexa > fewrefraktw , metbodice ac dilucide pertrattanturs 
уатизфие , aris , AC minus оруш praxibus $ experimenta fla- 

biluntur. Ейаст varietate, ac methodo in reliquis procedi- 
mus Partibus; quas спи ва! поп vecen[emus, nèauram ind- 

nem captare videamur. Рато igitur omnesque dottos,curtofos, 

e Republica Litterarie amatores rogo enixifimè , vt fî quid 

rari трето prodigiofi, [eve ad Naturam fpettans, five ad Ar- 

tem viderunt audryerunt legerunt excogitarunt id pro fho rem 

Litterariam promovendi zelo communicare per litteras nè gra- 

ventur. - Kt uililynquam quod alienum eft, fine Auctoris no- 

mine 
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minec laude propofurs fic nihil eorum que impofterum com- 
municabuntur,pro meo vendam fed соба; vel Auttoris, vel 
Benefattoris nomen pofteritati сит grati ammi figni- 


фсайопе propalabo. 
RUbSN. I.S 


Omnia ad majorem honorem & gloriam 
JESU CHRISTI 
SAPIENTIA FONTIS. 


INDEX 
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А. | 


Adamas igni & malleo cedit. 20 
AérinterjeCta habens vacua fecundim Heronem,comparaturareaz. ibid. 
Aérin tubo difcontinuans aquam,interrumpit fluxum aque. 103 
Aérisgravitateminvenire, 169. КагеНс & condenfatur. 294 
Aér quantum poffit condenfari,& rarefieri,invenire. 170.8171. Rarefitnon 

{olo calore,fed multis aliis modis. 41.в Íeqqe 


Aérperaquam ingrediturin Recipientem. 476. Rarefcitin Recipienteufque 
ad certos terminos. 471. 8477. — Nunquamtotus fuit extractus ex Re- 
cipiente. 471. Exco extrahitur metu vacui, 472. In ео rarefcit ex- 


tractione compartium fuárum. f 480 
Жой ftatua automata. 236 
Жоор е. 237. Rotam cum veru vertere poffunt, ibid. Earum ufus va- 

rius. 238 
Folia cifta. 238 
JEolus ventum с ап. 239 
Altitudinem {caturiginis fontisinvenire per tubos fluentis. . що 
Antliz conftructio. 205 
Antlia intra cannas arundineas aquamattollens. 206 
Айша hydro-pnevmatica. 282. pnevmatica, 445 
Anemofcopiumcommune. 321. Kircherianum. 323. Ufas ejus varius. 324. 
Aquatice Machin triplicis generis funt. 6.87 
Aqua in tubis elevata ad fugiendum vacuum, grauat, ў 29 


А qua libere fluereque dicatur. 65. — Confiftens que dicatur. 67 
Aqua fitus naturals quis fit, — ibid. 
Aquz condattentis Superficies fuperior fpharica eft. ibid. & 68 

9444 Aque 


IN DEX 


A que vafis contenta fuperficies conformanturinternis vaforumhiguris. ibid. 


Aqua pluscontinetvas plenum inferiori, quàm fuperiori loco.. ibid. 
Aqua confiftere non poteft ad libellam conftituta.. a 69 
Aque ee partes fuperiores non premunt actu jnferiores, fed folùmapti- 

- tudine. sb 4 УМА 7о 
Aqua Bb ng impri eft quàm dülcis &c. 1 71 
Aqua a perpendiculi pellit aquam: minoris perpendiculi in fiphonibus 

erecis.: 3 
Aqua magis aut mimus preffain fiphonibus, quanam dicatur: A : 
Aqua perlongius crusfiphonis celeriùs currit,quam per brevius. - $e: 
Aqua per fiphonem fluitdifformicelefitate. | ibid. 
Aquainzquali celeritate fluitex crure externo fiphonis:. ) 85; 
Aqua fluxu per diabetem fpiritalem inaequalis ей. 96 


"Aqua fluxum pericrusexternum fiphonis equalem reddere. . 


` 


SDI 
Aquaefiluité crureexterno fiphonts еб celeriùs, quò majoreft exceffus ipfius fu- 


ў pra internum crus... ; : ; 98: 
Aquam рег montisverticem àbafe ad bafim deducerefiphone,- _ 99 
A quam montisradicead verticem eleyare.. ~ 102: 


Aquaper foramen bafis:tuborum verticalium fluitinftarcolumnaraquez. зи. 
82199. Aque.fluxus.¢fotamine vafis non eft celerior propter vafis capa- 


citatem. - nme Hi | s: 

"Aqua fluxus ex equalibusforamhhibus vaforum;. eon 

» Aqua fluxus. ex foraminibus ccleritas que. - | За 
Aquzlapfunaturali fiuntfontes naturales& artificiales, . ІРІ 
Aquanon poteft comprimi. ‘ . A 
Aqua incorrupta: | = | Ла. | 3594 

Aqua & liquores alii continentaérem, vel exhalationem.. 480: 


‘Aqua.ad unam fémper altittidinem afeendit in omnibus tubis cvacuatis in Expe-- 
rimento Magdeburgico. . 


iets 457 
Aquila horoditica. - 269" 
Ara Deorumtripudiantium: . 247° 


Archimedis cochlea. 336. Quomodo conftruenda, ut multum aque сісуес, 
ibid.. Peram motum perpetuum exhiberi poffe putatBettinus.. 338. : 

Sed fallitur: а t old 340 
Arsvincit Naturamin fontibus producendis. - l 
Argumenta Heronispro vacuo, 21.. Aliorumpro собой. 24. 43-44. 
Argumenta contra vacuum. : MEUS BL. say 
- Argentum vivum in Experimento hydrargyri ad eandem femper altitudinem 
` ащепфи in omnibus tubis. - 47 
Affarium: 
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Affarium feu Platifmatium, Animella,ventile, nos 206 
Affertiones variz Auctoris Experimenti Magdeburgici. 456 
Atlas coelum'humeris impofitum torquens in gyrum. ; 289 
Attractivavis ex appetitu vacui vel replendi, vel fugiendi, oritut in Machinis hy- 

: dro-pnevmaticis. , 18 
Au&oris opinio circa aque fluxum ê è crure externo longiore fiphonis, 85 

Aurum fulminans. 63 
Automatum Kircherianum,omnis generis fymphonias exhibens. 436 
Axiomata hydraulica. 75.76-79.80 
B. 
Baculus Aquinomus. жа 
С. : 
Cacabus evacuatorius. 248.& 236 
Cacabus cjiciens & retrahens eandem aquam. 236 
Camere ZEoliz pro organis hydraulicis, 384.& feqq. 
‘Campanulain Recipiente evacuato fonum cdidit. 470 
Canceraquam exfpuens. 3 18; 
Canopus Aigyptiacus. 320 
Cantilenas Íyncopatas in cylindrum phonotacwcum. transferre, 4o 1. lem 
cantilenas notarum mínimarum, 406 
Catellus mingens. 4 е 2I1 
Catena motum perpetuum.zmulans. 362. Ejus conftrudio, 363. Ejus 
refutatio, : Jn. 365 
Centrum communeomnium gravium. i: 
Choragus Мийсиз automaticus. ЖЕРГІ. 
Choreaferpentum. 4 279 
-Chronometrum humidi & ficci gradus oftendens, — ^ | 234. 
Cifta pnevmato-harmonica aytophona. 438 
Clavicymbalum novum, omnis generis Inftrumentorum fymphoniam exhi- 
bens. 432. Quomodo fiat automatum бара, | 435 
Clepfydra Heroniana., 196. > Kircheriana. 25$ 
Cochlea Archimedis. ^ Vide Archimedis cochlea. 

‘Coluber valitans, 271.& 272. 
Columna aqueafola premit Пея foramen. per quod effluit, 1; 
Corpora & qualitates corporea , penetrant alia corpora feemdiim Heronem, 

propter vacua interjecta, ATE I 


Qqq2 j Corpora 


IN DEX 


Corpora omnia univerfi contigua funt inter fe, 43 
Corporum penetratio non poteft fieri naturaliter.. i 44 
Corporaexpellunt fe mutuo. те 45 
Crus internum,& crus externum fiphonis.. 84 
ftallus aquam inclufamcontinens.. 7878 
Ctefibica Machina,motum perpetuum zmulans.. 362. Ejus conftructio. 363 
Noftra circa eam fententia. | 164 
Cuculus cantansatque tripudiansautomaticé. 7 414-415 
Cucurbitulz cur carnem attrahant. 21.27 


Cyclopum ftatuz malleisincudem ferientes. : съ пази 
Cylindrus phonota&ticus. 390. - Eum harmonicé delineare. ibid. Іп eum 
cantilenam transferre. 397. Dentibuscuminftruere. 399. Plurescan- 
tilenasineumtransferre.. 400. Eum movereingyrum. 407. Poteft 


habere dentes mobiles. 3 409 

Cynocephalus /Egyptius mingens, 259 
| ^ 

Dataaltitudine & foramine tubi, invenire aque quantitatemdato tempore efflu— 

entem.. | 133 
Data altitudine & foraminetubi, invenire tempus inquadataaqua effluit. 156 
Dato tempore, & qualitateaque;invenire tubumex quo effluat. 136 
Dato vafe & foramine,invenire tempus quo evacuatur. 137 


Dato vafe & tempore;invenire foramen per quod: evacueturdatotempore. 139: 
Datatubi altitudine, & tempore effluentis aque determinate , invenire altitudi- 

nem pro alia aque quantitate.. I4t 
Diabetes fpiritalis quomodo conftruatur.. 99. Ejusproprietates, ibid. Alia 


. . rationeconfirutur. — 96 
Dinocratis ArchiteCti cogitatio Alexandro Regi expofita.. 173 
Dolium quéufque fit plenum, fiphone explorare. 76. Idem-implere per epi- 
ftomium ope fiphonis, 77 
Dracoignemvomens. 227. fibilans.. 245 
Dubitatio,& rationes dubitandi circa fiphoneminterruptum:. toy. Solutiones: 
infufficientes. 1614: Solutionoftra & genuina. апл: 106. 
_Duplicata proportio qux. 117+ Item fübduplicata proportio qua. 18: 
“Elementorum ordo: naturalis; éj 


Embolus: 
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Embolus è {clopeto, foramine igniario claufo, difficulter extrahitur; vacui me- 


tu. : 77. 
Epicurus vacuumadmittit. » 19 
Error Heronis. : я 36.37.50 
Error Joannis Baptift Porta. 39.59 

-Experimentum vim atteativam. oftendens ad vacuum impediendum. 230 

Aliud. 3 
Experimentum Porta ad aquam elevandam ultraperpendiculialtitudinem. ‘4E 
Experimenta varia, quibus probatur corpora fe mutuó expellere. 45 
Experimentum circaaque fluxum ex fiphone.. 89 


Experimentum hydrotechnicum. 291. Florentinum. 292. Romanum. 293 
Utriusque caufa, 295.8 296. Varia ludicra: ex utroque. ibid, & 297 
Experimentum probans non dari vacuum. | 307 
“Experimenta hydraulica, 146. & 347 
Experimentum Magdeburgicumnovum. 44r, Ejus Au&or. 444.. Quomo- 
do. fiat. 445. 466. Illi quenam: deinde addita. 447. Quz argu- 
menta ad vacuum afferendum fubminiftret.. 449. Qua ad vacuum ne- 
gandum. 450. Deillo judicium Kircheri. 452. — Zucchii. 463. Cor- 
nxt. 465. Auctorisillius litter. 453. Quid utilitatis afferat Expe- 
rimentum, 454. Auctoris illius refponfio ad varia quzfita. 455. 456 
461. Ejusdemvatieaflertiones.. 460: & (еда. Ejusdemraliud Expe-- 


rimentum.. 461 
Experimentum quo aquaé Recipiente extrahitur.. 475 
Experimentum probans glacieiraritatem. 480. Aling. ibid. 
Exemplum luculentum Nature vacuum fugientis». 474 

F. 
Filtrumrevocaturad fiphonem.. | 94 
Fiftula exfu€toaéreaquam reeipitvacui metu. 2 27 
Folles pro organo hydraulicoventum fubminiftrantes.. 389: 
Fonsad'S. Georgium Venetiis.. 6o 


_ Fons Heronis invafisimmediatis.. 10%. 192.. Eiusprincipiummovens eft vis 
ЕхроШуа. 193. Altius ejaculatur aquanvin principio; quampoftea.. ibid. 


Quomodo парКаци:. 195 

° FonsHeronisinlocoalto.. 168.199. 
Fons Cafareus- \ З i 18: 
Fons Polytiphonius.. ` 30F 


Fons ê puteo aquamattrahens. 203 
I 943 Еопв. 
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‘Fons compreffione fpargens aquam. Gag 
Fons diverfi coloris liquores ejiciens сх eadem fiftula, 214 
Fons pyrobolicus. 226.238 
Fonticulus duplex ope fiphonis inverfi. 87 
Fonticulus fimilis fonti Heronis. 194 
Fonticulus inphialavitrea. — - ' 177 
Fonticulus horarius. 250 


Eonticulus Robertia Flu&tibus, motum perpetuum emulans. 353 
Fontes Romani, ac Tufculani. 325. Ville Aldobrandinz Tufculi. 326. Еші- 
‚ dem Ville Parnaffus. 327 


Fontium naturalium fcaturigines motum perpetuum exhibent. 371. Quomode 
. exmarioriantur. ibid. &ícqq. 


G. 


Gallus cantans, & alas quatiens automatice. 416 
Gemmæ motum perpetuum emulantes. | 37 
Gnomon Scheincri motum perpetuum zmulans. 374. Eiufdem confutatio. 


374. : ; 
Grünbergeri judicium de motu perpetuo. 339. Eiufdem judicium circatubum 
fpiralem Bettini. 344. Eiufdemlucerna, 290 


Н. 
Herba perpetuó nafcens acdenafcens. 305 
Hercules draconem clavapercutiens. 266 
Него Alexandrinus nudam praxin Machinarum Hydraulico-pnevmaticarum 
tradit. 11. Ejus Machinz nonnullz quarc in hoc Opere adducantur. ibid. 
Vacuum admittit іп аёге & aqua diffeminatum. 19. Argumenta eius pro 
vacuo. 21. Error ipfius. 36. 37. $6. Eius locusapud Commandinum 
.mendofus. 51, Eius error excufatur. 52. Eius Machina dete€tuofa. 56. 
` Eius opinio circa aquz fluxum ex crureexternofiphonis. 89. Ехаті. 
natur. 90 
Horarium hydraulicum, motum perpetuum zmulans. 346. Fiusconftrüctio 
347. Uus, 348. Nonpoteftexhibere motum perpetuum. 350 
Hydracontifteriumantiquum. 222. Novum. 223 
Hydrargyri Experimentum. 307 
Hydrologium horarum Aftronomicarum, 248. Horarum inzqualium. 261, 
` Bettinianum. 264. Hydrologium aliud. 273. Aliudpro horis Aftrono- 
С micis, 275. Item pro horis Italicis, 276. Magneticum, 279 
; 6 Hydro- 
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Hydropnevmaticum yas, aviculas bibentes & contantes exhibens. ёт: 
Hydropote vary. 310: 
‘Hydropota Gallus. 311. Artem fuam docet Kircherum, 312. De cius artete- 
ftimonium Kirchert.. be Did.. 
Hypothefes hydraulice.. зат 
І. 

Thcubus horologus.. 277 
Infundibulum pnevmatico- lydraulicum, 212.. Aliud... . — ~ 213: 
Tafcriptio Operis præfentis > Leip oid 4 é 
Tn tubo determinare fpatiaque temporibuszqualibuseyacuantur. 141 
His & Ofiris facrificantes.. 24$ 
Kircheri teftimonium de Нудгорога байо. y A 312: 
"Kitcheriana Machina motum perpetuum zmulans,. 351. Non exhibet motum 

кешш, ; > ae 3 
Kircheri fphzera Magnetica ,. motum perpetuum zmulans, 354. Nonexhibet 

motümperpetuum.. 356- 


Kircheri aliud Machinamentum, motam perpetuum emulans. 357. Conftru- 
Gio & ufusipfius. 358. Decodem Kircheti fententia, 359. Noftra fen- 


tentia. 360: 
de 

acertachartacca, per columnamrepens: 128 
Lamina plümbeaaquis innatans: més Е 
Lapides &gemmz,motum perpetium emulantes;. Ї 377 
Lcgesgravium naturali motu defcendentium. | | мот 
Leges aque natüralimotu defcendentis per tubos.: 123. 
Leges aque effluentis per foramen tubi femper pleni. ibid. 
Lex defcenfus aqua:étubo explicatur. 124. 
Libra hydraulica.- | 274 
Libra hydroftatica. | ЕТ 
Lineam mediam proportionaleminter duas invenire>- 145, 
Lineamtertiam proportionaiem poft duas invenire. 147 
Tlineis tribus datis, quartam proportionalem invenire, 148: 
Lucerna Griinbergeriana, j vago 


М. Machi— 


{ND ЕХ 
M 


Machine huius Operis plerzque func Hydraulico- pnevmaticz. 8. Omnes 


adtres Claffes revocantur. + 175 
Machine qua fiunt viAttractiva. 176. vi Expulfiva. 191. Rarcfactione, 226. 
Naturalilapfuaque. 254 Que-habent principium mixtum. 278 
Machine varie & mixtz. | ; 299 
Machina varie motumperpetuumaemulantes. 335 
Magia Naturalis Auctoris, 1. vide Epilogum Operis. 4% 
Mediz, ac Tertiz proportionalis quantitatis inventio, o 
Melchioris Cornzi Diatriba & judicium de novo Experimento Magdeburgico. 

465 
Memnonis ftatuaautophona, 240. Eius conftructio, ufus & fonus, 241. Alia 
eiufdem conftructio. 242 
Memnonizaves. 242 Багитсопйгибцо , fonus, & motus. 243. Alia earum 
. conitruàio. 244 
Merfenni obfervatioin tuborum evacuatione. 129 
‘Meteora igneaartificialia. | 229 
116 


Minuti fecundi duratio quanta fit. 
Modus ingeniofus elevandi aquam in quamvis altitudinem, per attractionem вс 


expulfionem fimul. 33 
Modus даи etiam brutis notus. 9 
Motusperpetui efficiendi pruritus multorum, 5. Eumpoffibilem effe, alij TA 

mant,alij negant. 329. Multieum efficeretentarunt. ibid. Sed fruftra, 330 

Impoffibilis eft. 332. Argumenta contraria folvuntur. 334 
Motus perpetuus chymico-hydraulicus. 37 6. Drebellij,& aliorum. 377. Boëck- 

leri, 379. Harftorferi. 381 
Multimammia Deorum mater. 256 
Mufeum Kircherianum. M 3 
Mufica Pythagorica malleorumope. 421. Quomodo automatice exhibenda. 


418 
3 N e 
Nature conatus ad vacuum im ediendum. 474 
Natura vacuum abhorrens refiftit evacuationi Recipientis in Experimento Mag- 
deburgico. 471 
Navishorologa, ; iis 
Naves & ftatuz automatx, pet aquas incedentes. 28$ 
Nauta hydro-horologus. 272 
тА Nicolai 


RERUM PRZECIPUARUM, 


Nicolai Zucchij de novo Experimento judicium. 46 
Numeripariter imparésab unitate numerati, арии 122 
Numerum medium nter duos proportionalem invenire. í 

Numerum tertium proportionalem poft duos invenire. Fe 
Numeristribus datis, quartum proportionalem invenire, 148 
Nymphareflans Echo Pani, 419 


Organa hydraulica quz dicantur. 3% 
Organi hydraulici automati & autophoni ын деде 384. Eiufdemfchema, 408 


Ovamedica quomodo repleantur carne, м 
Р, 

Palingenefia, feu regeneratio plantarum ex fuis cineribus, 314 

Pan o@aulum inflans. 418 

Parifienfeslibrz quot efficiant pedem cubicum aqua. 5 


Pauli Cafati dubitatio contra Merfenni obfervationem, 130 
Perpendiculum aqua defcendentis debet effelongius, quàm afcendentis, 3 4: 35, 


Perpendiculumaque quidfit. 75 
Perpendiculis , nen aquarum copia, certatur in hydraulicis, 49: 87: 109 
Perpendiculi exceffum tuetur Natura in aque fluxu. 86 
Perpendiculum aque cadentis in fonte Heronis cur excedere (Fai perpendi- 

culum aque afcendentis. 109 
Pes dividitur in uncias duodecim, & digitos fexdecim, иб, Eius menfura diver- 

faapud diverfos, uy 
Petitiones pro fluxu aquæ ex foraminibus tuborum, 159 
Phenomena aqua falientis. is: 
Phiala calefaCta, бс aqua immerfa , attrahitaquam vacui metu, 27 
Phiaía Aquifuga. . 186 
Phialaaquamainaltumproiiciens. ` 211 
Pinnz chalybex cylindrum phonotaéticum circumager epoffiint, 389 
Platismatium. М 206 
Porte error in elevanda aqua ad turris alitudinemi, + 193 
Ргжсо horarius. 252 
Principia Machinarum hydraulicarur: 1 
Problemata varia de fluxu aque ра Радиа valorin ; — 86;.&feqq. 


"Brochyu Herons. 1551983 | 
HE Miah) £ CIE Rr i Pro- 


Proportio velocitatis motus aqui defcendentis per tubos inzequalium forami— 
е f num, 125, Eius саша. z ura SIE 


12 HTC HRSG 
Broportio temporum quibus effluitaquaétubis; |” прети попу 
Proportio tuborum ad tempora fluxus aque. MOG n mirina e 
Proportio aquzad aquam eadem;quaforaminumin tübisequéaltis;. ^ ` ibid: 
Broportio temporum cadem quz bafiumtuborum, quoad aque fluxum. 129° 
Proportiotemporumaquz fluxus сх tubis ай eorum altitudinem. 131: 
Proportio temporum effluxus-aquz ad foramina tuborum; . ibid. 
Rroportio aque effluentisad foramina... i 1бї 
Proprietates aque falientis ex tubisverticalibus: < = ^ 149 
Proprietates fluxus aque per diverfa eiufdem tubi aut vafis foramina; 158 
Pythagoras proportiones muficas ex officinaferraria didicit. . 420: 
Pythagorica Mufica malleorum ope. . | 


ды 


Radij aqua exiinflexo tubo exfilientes. + 


255 ph 

Karcfactionis visin bombardis.. 61. In cuniculis fubterraneis,ac terre motibus. 
ibid... . : 

Rarcfactionisexempla duo: . ec aaa ; 62г. 


Recipiensnon fphzricus in Experimento Maágdeburgico:eváéuationi non refi+ 
ftit: 467, Evacuatur initio facile; poftea difficulter! ibid. Evscuatuszmi- 
ntis ponderat quàm aére plenus: 468. Magno impetu admittit aérem,quan- 
do aperitur. | ibid.. 

Ricciolidiligentiaexacta inobfervandis legibus graviumdefcendentium.. т2л 

Rotaverfatilis , aquam fundens. . Да 256: 


Sacelli valix fponte aperibilés; . ( marte 246 
Salientes aque ex tubis quidfint. 11. - Earumproportio.addatos tubos, 192 Бас 
` rum longitudines сМегуаге, 114. Eo funt lengiores ;.quo altius foramen 

tubi. , 


Salientium tabella ех Mérfenno:.. 164 [Eandem longitudinis Мелиса ыры 
fervant,quam tuborumaltitudines,- . ( ^ auton Ооз: 
Salientium verticalis nunquam-adquat. altitudinem; originiss- £, 146; 6. 

% Siliens.verticalis tabi диайгиредайы 5), sss обада ong 
Salientium verticalium lengitudo; -qua proportione ctefcatz ул рт. 
Salientis horizontalis longitudinem invenire , data tubialtitudine..- 17 


slo- 


RERUM-PR £CIPUARUM.. 


'Sclopetam ZEolium. оо | ; 2162217 
ScriptoresHydraulicorum, вс Pnevmaticorum, ·. о S8. 8ofeqq. 
Scyphuspertufuszi83. & 184. Heronianus. — 200 
Sedes Aquivoma. - 220 
Serpens aquam exfpuens. понор | Ong ара 
Siphon quid, 72. Eiusvariefpecies. ibid. Erectus, Inverfus , Mixtus. | ibid. 
Siphones aquálium & inzqualium :crurium, _ j ; 73 
‘Siphon conjugatus. ord : 74 
Siphonis erecti proprietates. 74. & 77у. Eius ope aquam ex monteuno in alte- 
xum derivare, : 76 
Siphonis inverfi proprietates. i j 77.78 
Siphonis mixti varix fpecies. 8t 
Siphonis crus longius fuperatbrevius;non:cápaciusminüscapax. — — 88 
‘Siphoninverfus æqualiun crurium longitudine, inzqualium capacitate, retinet 
aquam fufpenfamfecundüm Heronem. | 99 
‘Siphon tam erectus, quam inverfüs,revocatur adlibram. 93 
Siphon interruptus, & caufa effectus ipfius, ` 4104 
Siphonhorologus, · 189 
‘Siphon inverfus interruptus, 187 
Siphon fontem exhibens. ' 179 
‘Situlz automate, notum perpetuum emulantes. 365 
Situla automata unica,motum perpetuum zmulans. 368 
Sphara concava , & aére plcna ycur plus aéris per inflationem admittat fecundum 
‘Heronem, 22 
Exfucto aére continet intervalla vacua fecundüm eundem. - 23 
'Spharain aere реша, д 300 
Eius ufus,& motus. 301 
Speculator cornuinflans, 207 
‘Statue Cyclopummalleis incudem feriente 428 
Statuz faltantes. | : 41 
Stipulaingyrum acta. 233 
Motus contrarios exhibens, 235 

T. 
Tabaci xefrigeratio. | | 30$ 
Tabule plang metu yacyi dive'linon poffunt. 25 
"Terra inotus Rome. bi Єз 


Rit 2 "T'erta- 


SU AR INUDS важи ATA 


"Ferraqueus globus inmedio mundi collocatus fuit dietertio creationisrerum.6 $ 


Nuncnoneftfemperinmundimediomathematice. | 66 
"Fhermofcopium hybernum. sef EET 230 
ушп. үке - Y 230 
Fetraphonium,in cylindrum phonotaCtieumtransferendum. 00000 392 
Triton buccinaminflans,& fluviorum fluxumfiflens. ^ ^^ ^ 184 
"Fubiper quosaér defertur in Machinis attractivis mctuvacui хройши effe quan- 
tzvislongitudinis. я ; ; 40 
Tubus quid fit. по 
Eius varie fpecies. | г. ibid. 
Tuübiforamen,os,ofculum,lumen, idem funt.. зуы ide 
"Fuborum altitudounde fumnatur. = П DEI 
Verticales tripliciter inflectipoffuntinferius: пот 49 
Horodidticiinfonte Сайгсо. 183 
"Tubus fpiralismotum perpctuumemulans. < за 
Eiusconftructio & ufus. ЗДА 342 
Admotum perpetuurm accommodat eum Betunus. ks 343 
Sed fallitur. 344 
= V. 

Vacuum Philofophorum aliquiadmittunt, ali; refpuunt. — 18 
Incorporibus diffeminatumeffe;probat Него, ЫТ Zr 
Dari naturaliter non potcft; И 28. 
Caufa ciusimpeditivamuluplex, — 29 
Id admittit Lucretius. 44 
Non dariexperimento aque probatur. _. 308 

Vacuumin Recipients evacuato non effe multis probatur: 476 

Vacuiftarum argumenta ad probandum vacuum in Recipiente, 469. , 

Vafainania effe plena aére,cxperimentis probatur. 19 

Хай ехіш олеге labiis adherent. oy 

Vas inverfum difficulter extrahitur ex адпа, obvacuimetum, = 26 

Vafa fubtus pertufa, fuperiüs oechifa,aquam retinent metu vacui. ibid. 


Vas magis plenum plus aque effundit per foramen, quàmminüs plenum. 115. 
Vasamplius non effundit plus aqua per foramen, quàm minüs amplum , ceteris: 
paribus. 


o R клм я. Re қ ЕН 7 
Vas parare , cujus fluxus dividat datum tempus in partes z quales, 142 
Vala proaqua vinumreddentia. тоо, Alia. 22r 


RERUM PRACIPUARUM. 


Vas pro manibus lavandis. 219 
Vascodemore vinum & aquam reddens; : 316 
Vas eodem ore plures liquores fundens.. ibid, 
Vas rimarum plenum. i 320 
Ventilen 5 206 
Ventormii mutationem deprehendere; 234. 
Villa Aldobrandina Tufculi. - я | 326 
Ville aquarum artificia exhibentes in Germania. i ; 328 
Vis attractiva quomodo ab Herone explicetur. 24. ; Quibus infit corpori- 

bus. 28. & Íeqq. 
Vitrez fphzrulz minoris bombardulz ftrepitum zmulantes. 63 
Vitruvi aia a 409. “сад. Ejus explicatio & {chema, 412. 

Cur hydraulicum vocetur. ; М 413 
Volucres garricntes & fe moventes. 418 
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ERRORES 
г Quipartim Auctoris partim Corre&oris diligentiam effugecunt. 
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AD BIBLIOPEGUM 
Iconifmi inferantur fuis locis ita, ut quilibet refpiciat: 
р paginam in eis погагат, 
. Sum Buchbinder. 


Sie иран follen: alfo іп bas Buch дес ша» 
dendak fie gegen den Zahlen fiben/soddoe oben das 
ran verzeichnet (ауа. 

Al Libraro. 

Le figure intagliate in rame з’ inferifcano nel libro in 
tal maniera, clie fiano voltate verfo le pagelle in 
effe notate.. 

Aw Libraire; 

Les images doiuent eftre tellement inferées , que cha- 

fcune regarde la page qui y eft marquée.. 


Omnia ad majorem DEI gloriam. 


P. GASPARIS SCHOTTI 
REGISCURIANI, E SOCIE- 
TATE JESU, 

Olim in Panormitana Siciliz, nunc in Herbipo- 
litana Franconiz ejufdem 5 осІЕТАТІЅ Academia 
Mathefeos Profefforis, 


MECHANICA. 
HYDRAULICO- PNEV- 
MATICA, 


| Опа 
Praterquam quod Aquei Elementi natura , proprietas , vis 


motrix , atque occultus cum аёте confisttus , a primis fundamentis de- 


monflraturyomnis quoque generi Experimenta Hydraulico-bnevmatica 
recluduntur y & аба Machinarum aqua e$ aere animandarum ratio 
ac methodus pre[crsbitur. 


OPUS BIPARTITUM, 
Cujus 

Pars I. Месһапісе Hydraulico-pnevmaticz Theoriam continet, 

Pars II, Ejufdem Praxin exhibet, od Aquarias innumeras, uti & Organa, ali- 
aque Inftrumenta, in motum acfonum concitat ; nec non varia technafmata, 
qua motum perpetuum vi aque fpondent, exponit. 

; AccEssiT 
Experimentum novum Magdeburgicum quo vacuum alij fia- 
bilre, alil evertere conantur. 
SumptuHeredum Jo A NN 1s GODEFRIDI Schónwetteri, 
Bibliopol: Francofurtenf. 
Excudebat HENRICUS P 16 R 1N Typographus Herbipoli, 
Anno M, DC. LVII. 
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D. JOANNI 
PHILIPPO, 


SACRA SEDIS MOGUNTIN/E 


Archiepifcopo, S. Rom. Imp. per Germani- 
am Archi-Cancellario, & Principi Electori; Epifcopo 
Herbipolenfi, Francie Orientalis Duci, 
Domino meo clementiffimo. 


КЕ MINENTISSIME PRIN. 
СК сЕРѕ. Fontesquos Natura 
producitad hominum utilitatem, 


а 2 num 


DEDICA TIO, 
num Ori SINES, intrant in Mares? Mare non 
redundat ; ad locum, unde exeunt flumina,revertun- 
tur, ut iterum finant, Fontes quos hoc 
in Opere produco ex Hydrotech- 
nica Arte ad Principum delecta. 
tionem,utfaliant,FoNTEM petunt 
Ригснвим, Ге inquam, E mı- 
NENTISSIME Ооміме, luumq; 
favorem ac benevolentiam. Nifi 
enim ope Гоа,дшЕомѕ es PuL- 
CHERRIMUS, foveantur , & 
Tua augeantur ditenturque co- 
pia; Spal ane necefle eft, ma- 
спо licet labore, nec minori 
Arte, in fluxum ac. faltum ame 
animati. Patcatigitur Fontibus 
meis 


‘DEDICATIO.. 


meis Fons PurcHER; Чен ец» 
іп cos Humanitatis Tux aque, ut 
gloriari liceat, ас dicere: Fons 
Bilt chien Surricrr UNDAS: 
Dixi qued volebam , hic finio; 
ne peccare cogar peccatum quo 
Scriptorum plerique reos 16 con- 
fütuunt, dum in Mecznatum 
fuorum lade. ipfo i in Librorum 
veftibulo quàm pro loci oppor- 
tunitate longius excurrunt. Ma- 
jor eft virtutum Tuarum fplen- 
dor , majora in Ecclefiam & Im- 
perium Romanum merita, quàm 
ut exili. calamo meo, prafertim: 
hoc loco, exarentur. 


à 3 Vale 


DEDICATIO. 

Vale Princeps EMINEN- 
TISSIME, Imperii columen , 
& Ecclefiz decus;acbono utrius- 
que quàm diutisfimé vive. [ta 
optat Herbipoli Die VIII. Julij, 
Anno M DC LVII. 


EMINENTISSIMJE 
Tuz 
CELSITUDINIS 


Humillimus Cliens 


Cafparus SchottèSo- 
cietate JESU, — 


IN 


IN FRONTEM L12RÍ 
ACROAMA EXEGETICUM.. 
FONS PULCHER. SUFEICIT.UND AS, 
оживен 
| Obmutefce Antiquitas; 


. . Jam dudum exaruit lympha, 
Quam propinavit Pincerna vatum 


P Басуга» WS. 


Rigetinflar pumicis, qui Parnaflum irrigavit: 

Quiinfantium etiam linguas fecerat difertas, 

Dudum,pré pudor,eft defertus. ; 
Ропесг аз Heliconis Nympha; 


HIPPOCRENE FUIT' 


Unde,aut ubi fluxerit olim, quis (стаг? 
Caftalides ipf nefciunt, 
Ex quo toties рога cecinerunt. 
Et quid mirum Helicona nufquam ap parere, 
Si ipfa Gracia difparuit, & migravit 
In Eu Kor a ¥ reliquam; 
In qua non unas numeres Athenas, 
Quando pzneinnumera vides Athenza, 
Suo quodque formofum Apolline, 
Suo quodque irriguum fonte, 
E quo bibunt fapientes Europzi, 
Etentheantur. 
| De 


De Europauniyerfa йын facin fola 


GERMANIA: 


De Germania vero pronuncia, | 
бъда Rhenus Mænusve alluit;invifas 


"ATHEN AA, 
MOGANUM ЕТ ARTAUNIUM. 
Quz;qualésve ea incolant Mufz, 

ıı Difceexlatice „ди! eas reficit, 


ІР ONS 
Medio bullité Nobilitatis Rhenanz jugo, 
Non fonipedis Pegafi extufus ungulà ; 
Sedjuübati вом effoffus ungue, 


CATIOCRENE. 


-Hocunoambxz libant вс vivurit de Fig 
- Calo divifz,non zelo, 


`  MOGANIDES MUS E ЕТ КИ КЕЧЕ DIS 


His 
Seu fitim arentis gutturis levent, 
Seu barbita pulvere gloriofo fordida lavent, 
Seuincarmina animent Vates, 
Seu fugientes Vatibus venas revocent, 
Seu in premia lauros & palmas rigent, 
Seu feftivé cum Nymphis ludant 
2 Apollinis honori, 
FÓNS PULCHER SUFFICIT UNDAS. 
Verüm quid Mufas, Nymphásque memoro? 
. Ipfaadeo Natura hocfontehaurit, 
Ut parturientem juyet Artem; 
Hinc 


в 


Hinc Ars bibit у utlanguentem fulciat Naturam; · 
. Expertidifcimus: | 
Quod non fola Natura audet. 
Nec Arsfola potefl, 
Et potefl cum Arte Natura & audet. 
Verüm deficerent,nifi fufficeret, 


FONS PULCHER 


Undas, Animos, Vires. 
Hocmanante animatur amor Æolus, 
Et {pir 
Hoc ftillanteliqu ан зна жге efu fx, Phaetontiades, 
Etlacrymantur: 
Hoc illabente alterni folles inflantur & efflantur, 
Etorganarefonant: 
Hocfaliente Deorum fimulacra irrorantur, 
Et tripudiant. 
Verbo, 
Paucis multa dicam: 


CRESCIT QUODCUNQUE RIGAT, 
VIGET QUODCUNQUE LAVAT, 


FONS PULCHER: 


Hinc eft quod ftupent obftipi; 
Et gré vident Invidi, 


нос FONTE 
Virere lauros, Musásque vigere. . 
Е | FONS 


FONS РИГГСНҤНЕВ: 
Ferascicurat, monftra dom ats 
Hercule felicior! 1% 
Qux ifle Ade Eeki regit 
Suaviter influendo. 
Нос flratagemate, 
Rotas Moganas firmavit, 
Ut bene verterentur, 
Quz à procellis,quia rapiebantur, 
Paneevertebantur. 
Риш fcilicet fepe eft ele humanum quàm fortem, 
: Ubi gloria eft major, 
Vincereamoribus quam viribus. 
In fontibus reliquis eximium hoc habet 


FONS PULCHER 


Quod поп aquam folüm fundat, 
Qua fuam effxta reparet Juventam 


AQUILA; 
Sed & oleum flillet, 
` Quo repullulantes pennasad robur 
Ungat. 
Nec ейдийе modo hoc Fostelotae 
Juvene[cunt : 
Sed, quia cum Igne quid commune habet 


FONS PVLCHER, 
Hocetiam in FonTE emortuus, | 
Noyo 


Novo prodigio Novus 
Revivifcit 
AMT ca) ae N AX 
-Undeinfeliciffimorum temporum 
Несипае felicitas, 

Quod mergantur in Fonte Ригснко, 
In quo nifitota fubmergantur, 
Nunquam emergent 

- Feliciora. 
EtGloriahzc fumma егіс 
FONTISPVLCHRI, 
Ineaincidiffe tempora, ! 
Inquznifi incidiffet, 
Forenttempora omnino 
_. .Profligata. 

ОеЁомте Purcunoquidampliüsdicam? 
Fontes alij aut aftu profpero exficcantur, 
Autalgorefiniftro congelant, 

Ut fluxum fiflant : 


FONS PVLCHER; 
FLUET DONEC INFLUAT 
IN FONTEM 
QUOCUM SALIET IN VITAM ZETERNAM. 
Quod vovent & precantur mecum 
OMNES BONE MUS E 
A FONTE PULCHRO 
ГОТА, RIGATZ, POT &. 


P. NicorAus МонкёЅосіе- 


é 2 tate JEsu. 


Extultas admodum: R. pP, 


PRÆPOSITI GENERALIS 
SOCIETATIS JESU. 


GOSWINUS 
NICKEL SOCIETA- 


aaerosrres GENERALIS. 


Drow. D Scuort bed Show wi pilot ose 
tum, deus eju[dern Societatis Religto[i recognove~ 
rint’; 65 inlucem edi poffe probaverint ; facultatem: 
concedimus ut typis mandetur fi ijs ad.quos pertinet, 
ita videbitur, Incujus rei к тотішт has litteras: 
manu nofira(ublcriptas „йод, nofiro: munitas da~ 
mus Roma, 23. January 16 5 Sa. 


G.oswiNus NICKEL 


Баси. 
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КР. PROVINCIALIS 
С SOCIETATISIESV. 
Per Rhent Superioris Provinciam Bi- 

‚ bliopolz facla. | 
С Um ex Mandato Sacre Cafaree Majeflatis omnibus 
U e fingulis Typographis , Bibliopolis , асай quamcun- 
que librariam negotiationem exercentibus, ferio firmiterque in- 
bibeatur, nè quifquam libros ullosà S o c 1E T A T 1$ soffre Pa- 
tribus baélenus editos , aut impofterum edendos intra S.R Im- 
реў, Regnorum , 65 Dominorum Sue Ce[aree Majeftatis he- 
veditariorum fines , fimili aliowe charactere aut forma у five im 
toto five inparterecudere, wel alto recudendos mittere, aut ali- 
bi etiam impre[[os adducere , vendere, 69 diftrabere, clam few 
palam, citra fapradiétorum Patrum confenfum ac teflimonium, 
audeat , vel prafumat: Ego Nit#aRbus BIBERUS, 
$остЕТАТ1$ | Esu per Rheni fuperioris Provinciam Pro- 
vinciali > concedo Joanni Godefrido Schônwettero fa- 
cultatem fins fumptibus excudendi P. Gasp д RIS ScHOTTI 
éSociETATE Jesu Mechanicam Hydraulico-pnev- 
maticam. Iz uorum fidem boc ei teftimonium manu noftra 
fableriptum, & Sigillo munitum dare uolumus, Herbipoli: 
21. January 16 $ 6.. 
NirHAADUS BIBERUS:. 
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SYNOPSIS OPERIS. 


Prxloquium ad Le&orem, de Operis Occafione, Divifione, Infcriptione; deque 
- Hydraulicorum вс Pnevmaticorum Scriptoribus, pag. 1. 


PARS I. 
THEORETICA. 


De Machinarum Hydraulico-Pnevmaticarum principiis feu fundamentis. 15 


PROTHEORIA I 


De vi Attractiva corporum, ad vacuum vel replendum, vel fugiendum: feu de 
primo Machinarum Hydro-pnevmaticarum principio. 18 

$. I. Hero Alexandrinus vacuum in aére & aqua diffeminatum agnofcit. 19 
$. Кі Experimenta quibus Hero vacuum in corporibus diffeminatum pro- 

at 

. « В 21 

$. III: Experimentaquibus vacuum nullum effe probatur. n 
§. IV. Vis attractiva ob vacui metum, primum Machinarum Hydro-pnevma- 
ticarum principium,quz;& qualis,quibusvis infit corporibus. 28 

6. V. Experimentum, quo oftenditur vis atractiva ad aquas in altum eyehen- 
das,vacui vitandi causa,per Machinas Hydro- pnevinaticas, 30 

$. VI. Notantur nonnulla circa predictum Experimentum , fimulque ftabili- 
turin аха опе aque mctu vacui habendam efle rationem perpendiculi 
aquarum. 33 

$. VII. Heronis Alexandrini error inelevanda aqua vi attra&iva. is 
$. VIII. Alius Heroniserror in elevanda aqua vi attractiva, 37 

D . - A а . . 

$. ІХ. Inaquarum elevatione vi attractiva, habenda eft ratioperpendiculi folüm 
illorum tuborum, per quos aqua, non per quos a&t vehitur, 39 


6. X. 


TITULORUM. 
$. X. Viattraétiva elevari pes aqua ultra perpendiculi altitudinem , acre me~ 
diante, пе 


PROTHEORIA IL 


Devi Expulfiva propter corporum impenetrabilitatem; feu de fecundo Machi- 


narum Hydro- pnevmaticarum principio. 45 
$. I. Omniauniverfi corpora funt inter fe contigua. > bid. 
$. П. Corporafemutuó expellunt. 45 
$. ПІ. Experimentum, quo oftenditur vis expulfiva , propter corporum im- 

penetrabilitatem , ad aquas elevandasinaltum. 46 
6. ТУ. Notantur nonnulla circa pradictum Experimentum. 48 
$. V. Heronis errorin elevando oleo vi expulfivà i inlucerna, ^ $o 
6. VI. Аша опе & expulfione fimul aquam elevarepoffumus. $3 
$. УП. Salomon Caus meritò fugillat Heronem. 45 
$. VIII. Idem perpendiculum aque cadentis non poteft fervire fimul attra- 

étioni & expulfioni. 57 
6. IX. Error apud Joannem Baptiftam рагына Дый, 58 
6. X, Alia ratio aquam elevandi in altum propter corporum impenetrabili- 

tatem. {9 


PROTHEORIA III. 


De vi Rarefactiva; feu de tertio Hydro- pnevmaticarum Machinarum ргіп- 


cipio. бї 
$. I. Rarefactionis vis, & effectus mirabilis. ibid. 
$. IT, Aliararefactionis exempla. 6z 


PROTHEORIA IV. 


De fluxu aque naturali ; feu de quarto Hydro-pnevmaticarum Machinarum 


principio. 64. 
CAPUT І. DeProprictatibusaqua fluentis libere. | 65 
PROPRIETAS i 
I. Aquatendit ad loca decliviora. $ 67 
IL Aqua fuperficies fuperior, ceflante fluxu, fpbarica eft ; pe conforman- 

tur vafis & receptaculis. ibid, 
IIT. Aquaminis prefla expellitur à magis ргейа, 68 


TV. Aqua, & humidi cuiuscunque, pars unaqueque premitur humido fupra 
ipfam exiltente e penton fihumidum fit defcendens in aliquo,aut 
abalio aliquopreffum. - ibid, 

V. Aqua in fitu naturali confiftente; partes fuperiores non premunt inferio- 


res. 7e 
УІ. Aque 
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WI. Aquzinfitu naturali pofite una pars non expellitalteram. л 
VIL Non omnes zquz equales magnitudine, funt equales pondere. ibid. 
Ути. Aquanaturaliter non afcenditadlocum altiorem (ид origine. ibid. 
САРИТ II. DeProprictatibus aqua fluentis per fiphones. 72 
PROPOSITIO : 

1. Siphonis varias divifiones affignare. < ibid, 
Ы. Siphonis егеді proprietates affignare, 74 
ШІ. Siphonis inverfi proprietates affignare. PRESE. 
ТУ. Siphonis mixti inzqualium crurium proprietates affignare. 81 
Va; Siphonis mixti zqualium crurium proprietates affignare, 84. 
VI. Inverfi fiphonis, vali uno crure impofito;proptictates affignare. ibid, 


VIL Caufamadfignare , cur.quando ofculum externi cruris fiphonis inverfi eft 
altius,aut aque altumac aque fuperficies fuprema in vafe,aqua non fluat; 


quando vero ей demiffius, fluat. _ 88 
VIII. Siphonem ad libram feu ve&emrevocare, & filtrumad fiphonem, 93 
IX. Diabetem fpiritalem defcribere, eiufque proprietates adfignare. 94. 
X. Siphonisinverfi fluxum zqualem reddere. 96 
ХІ. Siphone inverío aquam ex uno montis laterein alterum, per verticem, de- 

ducere. ; 98 
XII. Siphone inyerfo aquam cx montis radice ad ejus verticem elevare, 

102 : 
XIII. Caufam affignare, cur in fiphone inverfo interrupto perpendiculum aqux 

defcendentis debeatfuperare perpendiculum aqui afcendentis. 104. 
XIV. Caufam affignare, cur inFonte Негов perpendiculum aque defcen- 

— dentis debeat effelongius perpendiculo aque = tea 107 
CAPUT 1. DeProprictatibus aque fluentis per tubos: Lo 


PROPOSITIO ж ти 

1, Aquadecurrit per tubi verticalis foramen bafis, inftar columna aquez, cuius 
bafis equalis foramini, altitudo perpendiculares à Бай ereétz ; five tubi fint 
femper pleni,fivenon. XII 
11. Per tubos tam femper,quàm non femper plenos equalis altitudinis, &zqua- 
lium foraminum , КР. &qualis aque copia,eodem vel zquali tempore, 

cujuscunque capacitatis & forme fint tubi. її 
111. Per tubos tam femper, quàm non femper plenos zqualium luminum, fed 
inzqualium altitudinum,effluit eodem, vel zquali tempore, inzqualis aque 

. copia. Ir 
IV. Per tubos femper, & non femper plenos inequaliumluminumyfed zquali- 
um altitudinum, effluit eodem ‚ ус! aequali tempore, inzqualis aque 
copia. бё ibid, 
V, Per 


TITULORUM. 

У. Pertuboszquéaltos,& equalium luminum,non femper plenos, fluit eodem 
tempore aqualis aque copia; fed tanto fluit unus diutiüs altero, quantd 
plus aque continet unus quàm alter. | „ЖЕЕ: 

VI. Per tubos non femper plenos, & non zqué altos, xqualium tamen lumi- 
num, eodem vel quali tempore non fluit æqualisaquæ copia. ibid. 

VII. Tubus altitudine quadrupedalis, cui pro bafis diametro pedis Parifienfis 
uncia, aqua femper, plenus, effundit per lumen lineare in bafi fitum , aque 
Wbram fpatio tredecim minutorum fecundorum temporis. 116 

VIII. Aqux fluentes ex tubis tam femper quàm non femper plenis zqualians 
foraminum,fed inzqualium altitudinum, habeptrationem fubduplicatam 
altitudinum tuborum; habentque dicti tubi duplicatam rationem aqua- 
rum, quas fundunt. DU 4 -u7 

IX. Aqua naturali motu defcendens & effluens pertubos , imitatur leges alio- 
rum gravium naturali motu defcendentium. 2 | ро 

X. Velocitates motus aquz defcendentis & effluentis per tubos zqualium fo- 
raminum, fed inaqualium altitudinum, babent fubduplicatam rationem 
altitudinum, ics 125 

XL Caufam affignare, curaque fluentes per tubos equalium luminum, fed in- 
gqualium altitudinum, habeant rationem fubduplicatam altitudinum tus 
borum. , 126 

XII. Tempora quibus zqualis aqua quantitas ê tubis zqualium luminum, fed 
inequalium altitudinum effluit, habent fubduplicatam rationem. tubo- 
rum. ibid, 

XIII. Situbi,fivefemperpleni, five non femper pleni, fint ejusdem altitudinis, 
fed inzqualiumforaminum,eft eadem ratio aque ad aquam,qua foraminis 
adforamen, рһуйсе {еп ай fenfum. : 127 

XIV. Tubinon femper pleni aque alti, & equalium foraminum ; fed inequali-: 
um bafium, evacuantur inequalibus teinporibus;eftque eadem ratio tem- 

` porum, quz bafium, , f doorefidn 129 

X V. Temporaquibus deplenturtubi non рр ы попгчиё 
alti,per æqualia foramina, funt in altitudinum ratione ubduplicata, 131 

XVI. Tempora quibus evacuantur tubi non femper pleni fimiles, & aquales 

quoad altitudines & bafes, per lumina fimilia inzqualia;funt reciproce, ut; 
* jumina.. : - e. fut bas ibid. 
хуп. Datis altitudine & foramine tubi femper pleni, invenire quantitatem 
aqux quam dato tempore effundat ; vel, datis iisdem, invenire magnitudi- 
nemcilterne que dato tempore repleatur. T ifn? 332 
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ЕШЕМСНА 5 
XVIII, Datisaltitudine & lumine tubi femper pleni, inveniretempus quo da- 
tam aque quantitatem cffundat, five quodatamcifternam impleat, 13$ 
XIX, Datis tempore, quantitate aque,feu cifterna,& lumine tubi,invenire alti- 
tudinemtubi, qui femper plenus cifternam datotemporerepleat. 136 
XX. Dato vafe, & foramine per quod effluit aqua, invenire tempus quo eva- 


cuatur. : 337 
X XI. Dato vafe, & tempore; invenire foramen per quod evacuetur tempore 
dato. : ding 139 


XXII. Altitudinemícaturiginis dati fontis per tubos fluentis invenire. 146 
X XIII. Dataalicujustubi;aut vafis erogatorii altitudine,ac tempore quo deter- 
minatam aque quantitatem ё fuo lumine effundit, invenire altitudinem 
cjusdemaut alterius tubi, qui zquali tempore; perzquale lumen, aliam de- 
terminatam aqu quantitatem effundat. | 140 
XXIV. In tubo feu vafe femper pleno determinare (раба, quz temporibus 
' qualibus fibi fugcedentibus evacuantur ; uti & menfuram feu pondts a- 
qua qua effluit. `- 141 


PARERGUM CAPITIS 1H. 


De inventione mediz;ac tertix proportionalis quantitatis, in numeris, & lineis» 


144. 
PROPosITIO | 
1. Inter duos numeros medium proportionalem invenire. 148 
#1. Datis duobus numeris, tertium continué proportionaleminvenire; ^ !bid, 
ME Inter duasrectas lineas datas inveniretertiam proportionalem. ibid. 
IV. Datis duabus rectis, invenire tertiam proportionalem. 146 
V. Aliter invenirctertiam proportionalem. , 147 
УІ. Adhuc aliter invenire tertiam proportionalem. || | ^ j ibid: 
VII. Datistribus numeris invenire quartumproportionafem. 148 
ҮНІ. Datistribusrectislineis, quartamproportionaleminvenire; ^ ^ ibid. 
CAPUT IV. 
De proprietatibus aque falientisextubis. | 149 


Рворовітто | à : : й 
1. Salientium five ecdromorum horizontalium, & mediorum, fuper codem ho- 
rizonte, longitudines funtin ratione fubduplicata tuborum , ex quibus exi- 


hunt. a IŞE 
111. Salientes horizontales & media’, ejusdem-tubi, еб funt longiores, quò lu~ 
mentubifuerit altius fupra horizontem, i 153 
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TITULORUM. | 

ІП. Salientes horizontales & mediz , eandem longitudinis tationem fervant, 
quam altitudines tuborum fuper eundem horizontem. 154 

ТУ. Salientium verticalium in quacunque elevatione tubi {ирга horizontem 


femper eadem eft altitudo. ; 155 
V, Saliens verticalis nunquam adzquataluitudinem originis. 176 
VI. Saliens verticalis tubi quadrupedalis proximé zquat quinque fextas tubi fui 
partes. Зыя, 
VII. Salientesverticales eò funt longiores, quo tubi funt longiores ; fed non ei- 
dem proportione Ше achicrefcunt. : ibid. 
VIII. Datatubialtitudine, в fupra horizontem eleyatione , invenirelongitudi- 
пет falientis horizontalis, & mediz, ; 157 
ІХ. Datalongitudine falientis horizontalis, aut mediz, invenire altitudinem tu- 
‘bi, cognita ejus elevatione fuprahorizontem. ibid. 


X. Ex nota {caturiginis altitudine fontis unius ex tubo exilientis horizontaliter, 
altitudinem fcaturiginis cujuscunque alterius zqualiter fupra horizontem 
elevati invenire. 18 


| САРИТ V. 


De fluxuaquz per diverfa ejusdem vafis aut tubi foramina. 158 
PROPOSITIO 

I. Perforamina zqualia, equé à fummo tubi diftantia, five in bafe,five in latere, 

zquali tempore zquales fluunt aquarum quantitates, 160 

11. Aque €foraminibus zqualiter à fummo tubi diftantibus decurrentes, ии in- 

ter feut foramina. ibid. 

LII. Aqua per foramina vafis eo impetu feu velocitate decurrit, quo per tubos 

gqualium foraminum & altitudinum. ) 16r 

I V. Velocitates aque decurrentis per foramina æqualiaejusdem vafis, ingqua- 

liter diftantia à fummo vafis,funt in fubduplicataratione апе. 162, 

У. Aquæ per qualia و‎ i esse à fummitate vafis diftantia fluentes, 


funt in fubduplicata ratione diftantiarum. Е ibid. 

VI. Secto foramine laterali vafis in partes equales, à re&is horizontalibus, in- 
venire rationes aquarum ex cis fluentium. | 16 

V IT... Seéto foramine laterali vafis in partesinaquales, à re&is horizontalibus, 

reperire rationes aquarum effluentium ex ipfis, 164. 

Ути. Datisforaminibusinzquolibus fupcr eadem horizontali, venari rationes 

aquarum. | ibid. 


IX. Datisforaminibus cjusdem vafis,quorum unum fuperius, alterum inferius, 
inter casdem paralelas perpendiculares,reperirerationes aquarum, 165. 
` " 
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X. Datis foraminibus ejusdem vafis, quotum unum fuperius, alterum inferius, 


non inter easdem parallelas,reperire rationesaquarum. ibid. 
XI. Datoforamine, вс linca horizontali, іп aliquo vafe; conftituere fuper Ша fo- 
ramenê quo zqualis aqua fuat eodem tempore. | аве 
XII. Dato foramine,& latere alterius in eodem vafe ; reperire foramen, ê quo 
equalisaquaéffluat. ' ibid. 
XIII, Dato foramine, reperire aliud quale in eodem vafe, ё quo fluat aqua in 

: ratione data. 


ч 167 
XIV. Dato foramine, aptare in eodem vafe aliud datum fimile, magnitudinis di- 
verfe;à quo aqua fluens cum fluenteà primo, habeat rationem datam. 168 


CAPUT- VI 


Бе aërisgrayitate, rarefactione, вс condenfatione. 


169 
PROPOSITIO 
I. Aeris gravitatem invenire. 169 
H. Quantum condenfariaér poffit,inyenire. - ; 170 
ПІ. Quantum гагебегі aër poffit, invenire, 171 
“АКУ ТГ 
PRACTICA. 
De fabrica Machinarum Hydro- pnevmaticarum ex traditis principiis. 173 
_ CLASSIS PRIMA. 
 Devariis Hydraulicis atque Pnevmaticis Machinis. : 176 
CAPUT 1 
De Machinis que fiunt vi atractiva. : ibid. 
MACHINA |. 1 
1. Fonticulus phiale vitrez inclufus. 177 
И. Siphon inverfus interruptus , aquam in determinatam altitudinem evehens. 
179. > 
ПІ, Fons Cereus. 4 181 
1V. Scyphus plenus per fundum cftundens liquorem,non plenusretinens. 183 
V. Cancer yomitor. - 185; 
Vl. Spherayitrea Aquifuga. 186 
УИ. Siphoninverfusinterruptusclevansaquamin quamvisaltitudinem. ibid. 
VIII... Navis Horologa. 188 
ЕХ, Siphon inverfus horologus. | 189 


X.Bina 


TITULORUM. 


X. Binavafa,quorum uni fi aqua infundatur, alterum reddit vinum. 190 
We + ACAR WET H, 
De Machinis que fiunt vi expulfiva. | 191 
1. Fons Heronis in vafis immediatis. 192 
Кет Fonticulus fimilis Fonti Heronis. | 194 
H. Clepfydra Heroniana, 195 
111. Fons Herenis in vafis mediatis: item fcyphus diverfos ejiciens liquores. 
197- 
ГУ. Fons novus Polyfiphonius. Ж ' 201 
У. Fonsperennis,alto inlocoaquam ê puteo profundo fubminiftrans. 203 
V1. Antlia, feu Ctefibia Machina. 20$ 
ҮП. Speculator cornuinflans.. 207 
УІН, Fonticulus compreffioneaquam fpargensin altum: Baculus item viato- 
rius aquivomus,& Catellus mingens. ; 208 
ІХ. Phiala vitrea, compreffione aquam projiciensin altum. 211 
X. Infundibulum pnevmatico-hydraulicum , aquam in determinatam altitudi- 
nem attollens. 21 
ХІ, Infundibulum alterum pneymatico-hydraulicum , aquam in quamlibet al- 
titudinem extollens. | 213 
ХІ. Fons eddem fiftulá difcolores ejiciens liquores. 214. 
ХПІ. Sclopetum ZEolium feu pnevmaticum. 216 
ХІУ. Aliud fclopetum Pnevmaticum. 217 
ХУ. Sedes Aquivoma. 219 
Х УІ, Heronis vafa qua vinum proaquainfufareddunt: feu Hydriz Cang Ga- 
Ше. С 320 
ХУП. Hydracontifteriumantiquum. 222 
XVIII. Hydracontifterium novum. 223 
САРИТ 111. 
De Machinis que fiunt rarefaCtione.. с 226 
MACHINA Е { 
1. Pyrobolus fons, incalefcentis per ignemaéris viaquam expellens. 226, 
П. Fonsalius pyrobolus , projectum liquorem convertensinaérem , autignem. 
226.  ItemMeteorologice impreffionesigne. 229 
ІН. Thermofcopium prognofticumHybernum. 229. & Aftivum. 23ї 
IV. Inftrumentum novum , gradus humidi & ficciindicans, 232, 
У. Cacabus ejiciens, & retrahens eandem aquam. 236 
Vl, Pile Rolie. 237 


WIL. Cita Aolia. 


238 
i3 ҮШ. 
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VTL. Æolus ventum efflans. 239 
ЕХ. Memnonia баша, cithare, &humanevocis fonum ad orientem folem 
edens. 240 


X. Memnoniz aves, voce & motu animate. 242 
Х 1, Araafpide adornata,in qua ignc pofito Ив & Ofiris vinum & lac facrificant 


afpis vero fibilando applaudit. 244. 
XIL Valva facelli қосақ алт igne {ponte apcribiles, егин claufz, 
246. . 
XIII. y Deorum imagines tripudiantes exhibens, — . 2 4 7 
ХІУ. Hydrologium horarum Aitronomicarum,feuzqualium, 248 
ХУ. Fonticulus horarius. (S 249 
XV L Praco horarius,fingulis horis cornu inflans. е 252 
CAPUT ТУ. 

De Machinis que fiunt naturali lapfuaque. 154 
MACHINA 
1. ClepfydraKircheriana , quz fontis inftarejaculaturaquam , &inverfa ite- 

rum fluit. 24 
Il. Multimammia Deorum mater, lac ex uberibus promens. 256 
III. Rotaverfatilis aquam luftrationi neceffariam fundens. 257 
ТУ. Cycocephalus Aigyptius ex verctillo aquam fundens; que horas £quino- 

&iales in fubjecto vafe monftrat. 259 
V. Hydrologium horarum antiquarum, feu inzqualium, 261 
VI. Hydrologium Bettinianum. 264 
VII. Hercules clava Draconempercutiens. 265 
VIILAquiahorodidica. . 269 
IX, Choreafcrpentum aquivomorum. : ЕУ 
X. ` Coluber volitans. ! olo за 
ХІ. Nauta Hydro-horologus, ^ 272 
XII. Libra hydraulica horodictica. 274 
XII I.Hydraulicum herolabiumfacillimum. 275 
X1V.Incubus Hydro-horologus. - 276 
X V. Hydrologium Magneticum. ; 277 

CAPUT V. 

De Machinis que habent principium inixtum. | 278 
MACHINA ; 
I. Avis exfputam aferpenteaquamforbensécratere. — 279 
11: Vas hydro-pnevmaticum, omnis generis jocos exhibens. 28r 
HE Triton buccina inflata curfum fluminum fiftens. 28 


1 < 
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IV, Atlascetumhumeris impofitum torquensin gyrum, "uec. 1: 389 


V. Lucerna Grünbergeriana. | 290 
VI. Hydrotechnicus tubus, varia ludentis Nature fpectaculaexhibens. 291 


CAPUT VI 


De Machinis hydraulicis variis, 299 
MACHINA 
1. Spharainaére REME ac circa fuum centrum mota, 300 
lI... Cribrum Veftalis virginis. à 303 
ИТ. Tubusvitreus, aquam perpetud iücormptam confervans. 304 
ТУ. Phonix hydro-botanica. ر‎ ibid. 
У. Phialatabaci fumumrefrigerans. $ 30$ 
. VI. Torricelli & Bertitubus vacuo vacuus, и: 306 
МИ. Hydropotavarijcolorisacfaporis aquamexfpuens. 02 2 310 
V 11 LPalingenefia Cefarea, 313 
iX. Vas codem оге vinum & aquam, calidam & wet hauriens ac fundens, 
: APF AI 
X, Prochyta Heronis ааба а в соп ги а, 317 
XI. Libra hydroftatica mirabilis, 318 
ХИИ. Canopus A:gyptiacus. 320 
XI11.Lamina plumbeaplana,aquis innatans. 324 
XIV. A одна commune. ibid. 
ХУ. Anemofcopium Kircherianum. 323 
Epilogus Claffis prima, ubi nonnulla de fontibus Romanis,ac Tufculanis, 
aliisque. 32$ j 
CLASSIS SEGUNDA 
De Machinis motum perpetuum zmulantibus. 329 
Ркогизто. Demotus perpetuiarte procurati про саке, ibid. 
MACHINA 
1 Cochlea Archimedea motum perpetuumæmulans. ' 336 
fl. Tubus {piralis in plano, aquamattollens , & motum perpetuum amulans.. 


34 
ІН, Horarium hydraulicum, motumperpetuumadumbrans, 346 
IV. Kircheriona Machinula, motus perpetui rarefactionis & condenfationis 


fpecimen exhibens, 351 
V.  Fonticulus motum perpetuum vi rarcfactionis & condenfationis aéris e- 
mentitus, 353 


VI, Ho-- 


ELENCHUS 
VI. Horofcopium Hydropnevmato-Magneticum, quo fphæra Magnetica in 
medio liquorum librata perpetuó circumducitur , ad monftrandas ho- 


ras;circulos сөгіс Ге, totiusque A ftrolabij myftcria. 354. 
Vil, Machinamentum aliud hydro-pnevmatico-magneticum » perpetuans mo- 
: tum per ventum. ; 357 
УШ. Ctefibica Machina perpetui motus aemula. 360 


IX. Catenaperpetuó mobilis ingyrum hydroftaticd arte, utputabatur. . 362 
X. Situlz automatz,{pontaneo atque perpetuo motu aquam haurientes. 365 
Xl. Funigianainduftria perpetuo motu fitulz unicz ê puteis aquam hauriens. 


ХИ. Perennis fontium ac fluviorumin Terraquacirculatio. 37i 
ХШ. Gnomon Scheinerianusin centro mundi. 374 
XI V. Mobile perpetuum Chymico-hydraulicum. “376 


AnnoTario 11. De Motu perpetuo quem Drebellius & alij adumbrarunt. 


374. | E ) 
AnnotaTio ll. De motuperpetuo quem Bockleruspromittit. ». 379 
ANNOTATIO ІУ. De motuperpetuo quem D.Harftortferus excogitavit.381 


CLASSIS TERTIA. 


De Organis hydraulicis, aliisque inftrumentis harmonicis hydropnevma- ` 

ticis. 383 

Macuina 1, Organumhydraulicumautomatum &autophonum, 384 
РКАСМАТТА l. Cameras Aolias fabricari, ad ventum organo hydraulico 


fubminiftrandum. ibid. 
РЕАСМАТТА ll. Secundus modus Жойав cameras fabricandi. 386 
PRAGMA TIA lll. Tertius modus ZEolias cameras conftruendi. 387 
PRAGMATIA IV. Ventum рег folles perpetuum producere in ordine ad 
Organa hydraulica. 388 
Раклсматта V. Folles aliter inflare ad inftrumenta chordophóna five 
fidicina incitanda. 38g 
PracMaTia УІ. Cylindrumphonotaéticum conftruere, | 390 
§. I. Cylindrum phonotaéticum harmonicé delineare. ibid. 
6.11. Cantilenam in Cylindrum phonotacticum harmonicé delineatum 
transferre, i 397 

6. III. Dentibus Cylindrum phonotaéticum inftruere. 399 

6. ГУ. Plures cantilenas ineundem cylindrum transferre. 400 

$. V. Cantilenas fyncopatas,& b molli fignatas, ut & {emitonia, incylin- 
drum phonotacticum transferre. 401 

$. VI. Minimivaloris notas cylindro phonotacticoinferere. 406 
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Вклсматта VIL Cylindrum phonotaGicumingyrummoyere. 499 
РКАСМАТТА VIIL Organumhydraulicumautomatum atqueantophó- 
` num fabricare; i | « ЧЕТА 
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Масніма V. Diverfx volucres garrientes,ac femoventes. 417 
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Macuina X. Ciftapnevmato-harmonicaantophóna;folo vento harmo 
niofum fonum edens, т 438 
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6.1. Experimentum quomodo fiat. 1 445 
6.11, Experimento jaminvento quenam de novo addita Herbipoli, 447 
6.11}. Argumenta ad ftabiliendum vacuum ex hoc Experimento fumpta. 449 
§. IV. Argumenta ad cevertendum vacuum ex eodem Experimento deprom- 
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6. V. P.Athanafii Kircheri de novo Experimento judicium. 2. 
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§. VI. Littera Auctoris Experimenti , ejusdemque ad varia quefita tefponfio. 
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6. VII. Ejusdem Authorisrefponfio adnoftrum quafitum, 450 
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MECHANICAM HYDRAU- 
LICAM | 
Odarion Encomiaflicon. 
СЛ Edat. fuperbas Amphitryomdes: 
J Palmas: Minerva. Vis jacet: Artium 
Tropea clarent. Cunta nut из 
jam Domine venerantur Artis. 

Now ille nofiri temporis Flercules, 

с Qui frangit armis cornua flummum:, 
Dum cana feclorum fenekius 

‚ Tngeniws.animisque floret. 

Quid е ergo: Reges nè furor incitet 

Vincive Pontum. Nil mfi fabulam 
Seris propinabit nepotum 
Faftus Achemenide cachinuss.. 

Risére ftultas «диоға compedes: 

Manare ritu certa [во licet. 
Ringatur #9 flagro rebelles: 
Multtet aqua male[anus was: 

Іт тетін quid Domini mine: "? 

Tangunt proteruum marmor? Herus jubet? 
Surdefiit , e plaudente fluttu. 
Ludtficat: pelagus Гугапнит.. 

At gon qo Artem vi Acheloia: 

Iimpune: (ийет. Сарға ит Agua: 
Technis tenetur; liberosque: 
Villa: jpcos prititurque riffs: 
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Ez quas domando non potuit mari _ 
Sevum fremifcens ardor adoreas, 
Has lenê folers Machinator 
| "Praripuit meliore mift. 
Spelare сет? en tibi panditur 
Hoc [tena libro, quá firepitu procul, 
Qua dulce fit fpettaffe, ребез, 
Quaquejnvet didiciffe, сагу 
Quam federatum non violabils 
Lex nebtat orbem fi qua pericula 
Vexent,ut или |йтта,тати 
- Dena, levi grave det falutem; 
Quo pondus cunda vergat, €? aeris ; 
Quod pellat, aut quod corpora jus trabats 
Cur ifle gurges rutet undas, 
Quas avido bibit ales ores, 
Quid mille lufus, mille jocos aqua 
Fundet , docebit Sc nor rv s Flydraulice 
Confultus artis, добие idem 
Ingenium flutanti aura. | 
Now Ше nomen fluttibus apprimat,, 
Quod turbet Aufter, dignus abenei: 
Scribi columnis, qua пес eyi: 
“Dente, nec invidie terantur.. 
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с (0 1110 AD LECTOREM. 
Opufculum hoc Appendice exceptá Кот 
confcriptum.acpralo przparatum fuit; 
ideo in со pafsim ita loquitur Auctor, 
ачай Romz adhucdegeret. Vale,&né 
quid te moretur, errores paucosin calce 
Librinotatospriüscorrige. - | 
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